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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


WESTERN 

BARDwELL  *  E 
BEAVER  04M 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
SOLOEN  POND  6  N 

CREENVlLLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
MCPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 


SE 


MADISONVILIE  1 

MAYFIELO 

MURRAY 

OWEN5B0R0  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILIE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DII  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  T  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

DIVISION 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

OEWEY  DAM 


39.2 
39.5 
40.3 
36.* 
39.3 

39.3 

37.0 
39.9 


39.4 
38.1 
37.3 


39.8 

39.1 
44.3 


35.7 
38.4 
38.3 

37.3 

37.7 

37.9 
39.8 
36.3 

39.9 
37.7 

39.7 
37.9 
37.1 
36.3 

34.4 

39.6 


39.4 
38.3 


38.5 

37.4 
31.1 
36.3 

36.0 

37.6 
35.4 
38.0 
35.0 
37.3 

32.9 
36.1 
37.3 
37.3 
36.1 

35.3 

35.6 
36.7 
34.3 


36.5 

40. 9M 
40.3 
36.9 
40.4 

38.2 


21.8 
20.5 
21.6 
20.4 
20.6 

21.3 

20.5 
23.2 
20.4 
21.8 

20.2 
22.9 
21.6 

21.7 
20.9 

22.5 
21.2 
17.7 

le.i 


18.8 
17.7 
20.1 


21.3 

18.7 
19.5 
21.1 
21.2 
19.7 

20.7 
18.4 
15.6 
22.5 
20.4 

19.2 


19.9 
19.6 
16.4 
13.9 
18.1 

20.3 
15.6 
16.9 
18.6 
17.6 

17.7 
18.3 
20.2 
15.9 
17.9 

16.6 

17.0 
19.4 
15.4 


15 
20. 3M 
19.2 
13.8 
19.7 

16.3 


31.0 
28.4 
30.0 


28.8 
31.5 

30.4 


29.5 

31.7 
30.5 


28.6 
27.5 
28.9 

27.2 
30.5 
27.9 
29.3 
29.3 

29.2 
28.7 
29.1 
28.8 
27.1 

30.2 
28.3 
26.9 
31.0 
29.4 

29.4 


29.2 
28.5 
23.8 
23.2 
27.1 

29.0 
25.5 
27.5 
26.8 

27.5 

25.3 
27.2 

28.8 
26.6 
27.0 

26.0 
26.3 
28.1 
24.9 

26.9 


26 
30. 6M 
29.8 
25.4 
30.1 

27.3 


6.7 
7.3 


6.9 
6.5 


7.9 
5.9 


7.7 
7.6 
7.9 


9.2 

7.6 


9.0 
8.2 


1061 
1078 
1045 
1126 
1079 

1064 
1117 
1029 
1064 
1050 

1094 
1026 
1062 
1082 
1104 

1044 
1063 
1127 
1038 


1162 
1121 
1124 
1156 
1114 

1165 
1061 
1141 
1098 
1091 

1103 
1113 
1106 
1117 
1170 

1075 
1131 
1176 
1048 
1099 

1098 


1105 
1124 
1270 
1229 
1168 

1109 
1216 
1157 
1178 
1154 

1225 
1166 
1118 
1181 
1169 

1202 
1192 
1136 
1238 


1196 
1058 
1083 
1223 
1076 

1163 


si 


Precipitation 


7.39 
5.25 
8.66 
5.86 


6.30 
5.95 

11.27 
6.34 

7.08 

4.67 

DU.69 
6.13 


6.32 
4.81 
5.84 
5.99 
6.84 

6.29 

5.87 

5.40 

5 

6.19 

5.78 
5.84 


5.73 

6.91 
6.32 

5.63 
4.73 
5.89 

4.48 


4.98 
5.48 
3.84 
6.18 
4.92 

4.61 

5 

3.69 

3.79 

5.25 

3.99 
4.34 
4.71 
5.70 
4.89 

6.35 
5.06 
5.04 
4.94 

4.92 


1.39 

1.31 

.94 

.99 

2.16 


1.75 
1.87 

1.14 

2.00 


.43 

1.38 

.36 


1.67 
1.06 


3.65 
2.14 
4.50 
3.23 
4.12 

2.36 
2.60 
5.22 
3.26 
3.20 

1.56 
8.52 
2.33 
3.25 
3.40 

2.92 

2,68 
3.17 
3.06 


2.44 
1.37 
2.60 
1.68 
2.45 


2.15 

2 

2.01 

1 

1.88 

1 

1.75 

1 

2.51 

1 

2.30 

2 

2.28 

2 

1.78 

2 

2.70 

1 

2.56 

1 

2.40 

2 

2.36 

2 

1.65 

1 

1.41 

1 

2.29 

1 

1.48 

2 

1.44 

2 

2.28 

2 

1.20 

2 

2.0C 

2 

1.97 

2 

1.81 

2 

2.44 

2 

1.44 

2 

1.21 

1 

1.61 

2 

1.44 

1 

1.76 

2 

2.19 

2 

1.95 

2 

1.80 

2 

2.16 

2 

2.05 

2 

1.71 

2 

2.09 

2 

l.OO 

2 

.BC 

29 

.6C 

23. 

1.01 

2 

.61 

22 

.94 

2 

3.3 

7.8 
6.6 
5.0 


3.0 

5 

5.8 


9.0 
7.0 

14 
9.8 
5.8 

11 
8.3 

11 
4.3 

7.8 


10.0 
8.5 

8.9 

11.6 

4.8 
6.8 
14.0 
12.1 

13.0 
7.0 
12.2 

8.2 

12.4 
8.5 

8.0 
12.4 

12.0 
5.8 
9.5 
7.3 

9.7 

9.2 

18.0 
12.4 

17.0 

12.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 
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Max. 

Min. 
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S! 
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5 
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s 

o 

9 

i 

i 

s! 

o  > 

r:5 

Li 

GRAYSON  1  5E 

35.6 

16.1 

25.9 

67 

1 

.  6 

31. 

1206 

0 

13 

27 

4 

3.56 

1.18 

2 

10.8 

9 

23. 

7 

2 

i 

HEIDELBERG  LOCK  1*      R 

39.9 

19. S 

29.7 

68 

1 

.16 

31 

10»6 

0 

9 

26 

4 

3.99 

.   .58 

1.40 

2 

8.8 

8 

31. 

6 

u 

i 

HYDEN 

38.9 

17.9 

28.4 

67 

1 

.12 

31 

1127 

0 

10 

26 

2 

2.63 

.59 

23 

11.2 

8 

30 

8 

1 

0 

JACKSON 

40.0 

17.6 

28.8 

75 

2. 

.13 

31 

1113 

0 

11 

26 

6 

4.17 

1.82 

2 

8.7 

7 

31. 

6 

3 

1 

LONDON  FAA  AP 

36.1 

18.4 

27.3 

63 

1 

.13 

30 

1164 

0 

14 

27 

4 

3.34 

.69 

2. 

11.9 

8 

31. 

6 

4 

0 

MANCHESTER  4  SE 

41.3 

19.4 

30.4 

66 

2 

.17 

31 

1068 

0 

8 

25 

4 

3.26 

.78 

2 

18.5 

9 

31. 

7 

3 

0 

MC  KEE 

36.9 

14.7 

25.8 

66 

2 

.13 

31 

1209 

0 

13 

27 

6 

4.41 

1.77 

2 

12.5 

9 

31. 

7 

3 

1 

MIDDLESBORO 

40.0 

19.9 

30.0 

65 

1 

.15 

31 

1077 

0 

8 

27 

2 

3.23 

.78 

6 

7 

2 

o 

MONTICELLO 

39.0 

20.8 

29.9 

65 

1 

.14 

31 

1079 

0 

10 

24 

4 

3.20 

.82 

6 

12.0 

6 

30. 

7 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

39.2 

19.8 

29.5 

62 

1 

.12 

30 

1094 

0 

9 

25 

3 

6,28 

1.57 

I 

22.5 

10 

4 

3 

PIKEviLLE 

41.0 

22.0 

31.5 

67 

2 

.  8 

31 

1029 

0 

8 

26 

2 

2.61 

-  1.16 

.61 

6 

14.6 

8 

30. 

g 

2 

0 

SOMERSET  2  N 

38.3 

20.8 

29.6 

62 

1 

.15 

30 

1094 

0 

10 

25 

2 

5.06 

1.85 

1 

12.5 

7 

30. 

o 

2 

2 

STEARNS 

37.6 

19.2 

28.4 

63 

1 

.14 

30 

1126 

0 

11 

27 

2 

3.20 

.85 

6 

8 

9 

1 

o 

TOMAHAWK  1  WSW 

37.1 

12.0 

24.6 

69 

I 

.15 

31 

1247 

0 

14 

28 

7 

4.18 

.89 

2 

17.9 

11 

31 

4 

0 

VANCEBURG 

37.2 

15.7 

26.5 

66 

1 

.10 

24 

1189 

0 

11 

27 

5 

4,64 

.53 

1.15 

2 

14.3 

10 

23 

8 

4 

2 

WAYLAND  2  SE 

WEST  LIBERTY 

39. SM 

16. 7M 

28.  1M 

69 

1 

.  6 

31. 

1136 

0 

11 

26 

7 

4.93 

1.21 

23. 

7 

23 

7 

4 

3 

WILLIAMSBURG  1  E 

41.0 

21.9 

31.5 

•  8.2 

66 

1 

.12 

30 

1033 

0 

9 

23 

2 

2.73 

-  1.93 

.77 

6 

12 

31. 

8 

2 

0 

DIVISION 

28.5 

-  9.6 

3.75 

-   .75 

13.6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:  75°    ON    2+  AT    JACKSON 

LOWEST    TEMPERATURE,  -20*    ON    THE    31ST    AT    BARBOURVILLE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:         D    11.69    INCHES    AT    MAYFIELD 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  1.42    INCHES    AT    JEREMIAH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:  8.52    INCHES    ON    THE    2D    AT    MAYFIELD 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  22.5    INCHES    AT    MOUNT    VERNON 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON    GROUND,  16    INCHES    ON    31+  AT    BARBOURVILLE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY  -  JANUARY  1966 
SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


The  mild  weather  of  the  preceding  month  con- 
tinued into  the  first  week  of  January,  giving 
way  to  below  average  readings  for  the  following 
week,  and  followed  by  very  cold  weather  during 
the  remainder  of  the  month.  For  the  State  as 
a  whole,  it  is  estimated  that  a  January  as  cold 
as  January  1966  occurs  on  the  average  in  5  to 
10  out  of  100  years. 

The  dry  weather  which  had  persisted  over  most 
of  the  State  during  the  preceding  month  gave  way 
to  moderate  to  heavy  rains  as  the  month  began. 
In  some  sections,  the  snowfall  of  the  18th  and 
19th  was  the  latest  in  the  winter  season  that  a 
measurable  snow  has  occurred  in  more  than 
30  years.  The  first  major  snow  of  the  winter 
season  occurred  on  the  22d  and  23d,  and  over 
much  of  the  south  and  west  it  was  the  first  snow 
of  the  season  with  amounts  of  1  inch  or  more. 
In  these  areas  this  was  some  3  to  5  weeks  later 
than  average,  based  on  more  than  50  years  of 
record.  Additional  snow  fell  on  the  29th  and 
30th,  and  on  the  31st  snow,  sleet,  and  freezing 
rain  were  spreading  from  west  to  east  across 
the  State.  As  of  the  31st,  much  of  the  State 
had  had  snow  cover  for  about  10  days. 

It  was  very  cold  on  the  24th,  and  especially 
cold  from  the  28th  through  the  31st.  During 
the  latter  period  at  some  locations,  readings 
were  the  lowest  since  1963,  setting  new  re- 
cords for  one  or  more  dates.  As  the  month 
drew  to  a  close,  temperatures  had  been  below 
the  freezing  mark  up  to  16  days  at  some  northern 
locations,  and  up  to  4  days  in  the  south. 


In  the  extreme  southwest,  heavy  rains  totaling 
4  to  10  inches,  beginning  December  31  and  ending 
January  2,  caused  soma  60  families  in  Fulton 
and  Graves  Counties  to  leave  their  homes. 
Swift,  rising  waters  of  Clark's  River  were 
reported  to  have  been  responsible  for  the  sinking 
of,  or  damage  to,  more  than  100  boats  and  boat 
houses  on  Clark's  River.  Water  covered  portions 
of  highways  in  several  counties. 

Due  to  the  snow,  the  very  cold  weather,  and 
hazardous  driving  conditions,  schools  in  more 
than  30  of  the  State's  120  counties  were  closed 
for  varying  periods  from  January  22  through  31. 
The  low  temperatures  were  responsible  for 
stalled  cars,  frozen  water  pipes,  and  low  gas 
pressure  in  some  sections.  The  heavy  snowfall 
and  the  low  temperatures  were  extremely  hard 
on  farm  animals  and  poultry.  On  several  of 
the  colder  days,  it  was  windy  as  well  as  cold, 
and  a  number  of  newborn  calves  and  pigs  died 
in  one  or  more  sections  of  the  State.  The 
Statistical  Reporting  Service  stated  that  farm 
work  was  limited  by  wet  weather  early  in  the 
month;  limited  during  the  latter  part  of  the  month 
by  snow  and  low  temperatures  to  care  of  live- 
stock and  routine  chores. 

During  the  last  two  weeks  of  the  month,  ice  from 
1  to  4  inches  thick  formed  in  some  of  the  rivers  in 
eastern  Kentucky,  portions  of  several  rivers  being 
frozen  over  on  several  days  during  this  period. 
On  the  31st,  ice  floes  from  1  to  3  inches  thick 
were  reported  on  the  Ohio  River  from  West 
Virginia  to  Cairo. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11    |   12       13       14   I   15 


WESTERN 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK 
COBB 


ESE 


DUNDEE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FOROS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  6  N 
GREENVILLE  2  X 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HORKINSVRLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELO 

MURRAY 

OLNEY 

OWENSBORO  2  U 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  0AM  49 


CENTRAL 


02 


ADOISON  DAM  43         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVlLLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  W 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GREENS8URG 
GREENSBURG  1  SSE 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  W8  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

M1LLERST0WN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIK  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMING SBURG 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  * 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  S 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 


7.39  3,63  2.71 
3.231  2.1A  1.38 
6.66.  3. AS  A. 50 
6.43i  1.76  2.95 
6,56    1.60    3.13 

5.85  1.60  2. It 
3.91|  1.23  2, S3 
6,02!   1.02    2.89 

3.86  1.93    3.23 
0    3.9*    1.04    2.01 

1.95  A. 12 
6.301  2.31  2.36 
5.6*  1.J7  2.05 
5.93  2.60  2.40 
11.27    4.58    5.22 

6.34  1.01  3,26 
7.08  2.87  3.20 
4.67  1.36  1,24 
DU.69  1,64  8.52 
6.13    2,33    2.19 

7.19'   1.80    3.33 
D    6.63    1.34    3,23 

6.31  1.39  3.13 
3.59  3,40  1,04 
6,49    2.92    2,86 

6.11  1.43  3.03 
7,07  2,47  2,68 
6.73  1.39  3.17 
6.63  1.24  3,06 
7,79    1,80    3.19 

4.32  1.55    2.10 


6.56  1.06  2.92 

3.56  .18  .64 

6.32  2,44  1,71 

4.81  1.37  1.22 

5.84  .85  2.60 

5,99  1.64  1.68 
6.34  ,87  2,82 
6,84  2,43  1,85 
0  6.29  1.10  2.13 
6.59    1,50    2.66 

4.96  .39  1.32 
5.87  2.01  1.61 
6.68  1.40  2,46 
D  5,40  1.88  1.32 
5.7T    1.75    1.49 

5,91  1.10  2.40 
4.56  T  1.63 
6.41  1.04  2.78 
6.19  2.31  1.62 
5.11    1.25    1.76 


5.761 


81    2.30      .48 


3.841  1.70  2.28 
5.61  1.64  1.78 
3.63!      .36    1,95 

D  5,96;  2.70  1.12 
5,73  2,36  1,06 
5.86  1.12  2,76 
6,91  2.10  2,40 
3,96.      .60    2,80 

6.32  .90  3.10 
6.32  1.40  2.36 
3.65  1.65  1.60 
4.73    1.41    1.18 


D  3.60  1.17  2.30 
5.80  2,29  1,27 
4.48  .52  1,46 
5.51      •  • 


4.96  1,40    1,44 

6.33  ,46  1,82 
3.46  1,36  2,26 
3.84  .97  1.20 
4,93  ,98    1.89 

D    6.16  1,72    2,00 

4.92  .61    1.97 

4.61  .72    1,81 

3.69  .98    2,44 

3.69  .16    1.44 

3.71  .39    1.35 

3.79  1.21    1,06 

4.15  ,56    1,77 

5.25  1.43    1.61 

0    4.93  1.27    1,34 

3.69  1,35  2.44 
4.83  .34    1.93 

4.66  .62    1.32 
0    3.72  1.83    1,93 

3.201  ,52    1,93 

3.991  1.44      ,71 

4,461  .70    1,90 

6. 07  1,47    2,45 

4.34  ,66  1.76 
5.00  1.15    1.44 

4.71  1.07    2.19 

5.70  1.60  1.95 
4.89  ,50    1,60 

5.67  .75  1,36 
6,33  1,26    2.16 

3,96  1.06    2.33 

5.24  1.52    1.63 

4.72  1.02  1.37 
4,46  ,69  1,70 
4.77  ,93    1.50 


.08 

.54 

.18 

,08 

.11 

.84 

.13 

.04 

• 

.27 

.12 

.27 

T 

.24 

.02    1,40 
.12    1.14 

1.09  .42 
1.18  ,36 
1.321 
.32  .83: 
.18    1,15' 

.33    1.20i 
.13    1.32 

.15    1.57 


.20    1.36 
.68      .32 

.07    1.03 


1.35  .05 

.38  .98 

.16  1,22, 

.10  1.16 

.31  .50 

.22  1.34 


D  .10 
.02 
.01 


.09 

•  13 

.26 

T 

.15 

.16 

.?■> 

.53 

.10 

.!" 

« 

.35 

•  10 

,05 

.19 

.22 

D    .20D 

.85 

.10 

.3' 

.09 

.38 

.30 

•  09 

.13 

.6? 

1    .55 

.55 

.25 

D    ,45D    .15 


.'2 

.60 
.60 


25      26       27      28   I   29      30      31 


T  .53 

.10  .43 

.37  .18 

.30  .03 

•10  *39 

.60  7 


.09      .54      T 


.12 

.08 
.21 
•  23 

.100 
.23 

.10 


s  following  Slalion    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


UARSA*  MARKLAND  DAM 
BAYNESBURG  7  NE 
■  ULIABSTOUN  3  NH 


EASTERN.  0» 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  1 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  PALLS  ST  PK 

DEMEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURM1LE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  SU 
FRENCHBURS 

GRAYSON  1  SE 
HA2AR0  HATER  MORKS 
ME1DELBERG  LOCK  l» 
MYDEN 
JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAH 
LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 
MANCHESTER  A  SE 

MARTIN 
MC  KEE 

MlDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 

ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 
SALYERSVILLE  2  SE 

SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORO 

TOMAHAWK  1  WSN 
VANCEBURG 

■AYLAND  2  SE 
»EST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOH  LOCK  13 


Day  of  Month 


9*1  1.05  2.00   .22 


•37  1.00   .42 


3.42 

3.02 
3.99 
3,80 
3.00 
2.67 

3. SB 

2.23 
2.36 

3.08 
4,46 

3.56 
2.92 
3.99 
2.43 


3.06 
3.2 
S  2.41 
4.18 
4.6* 


.13  1.40 
T    .J! 

1.82 


.32  1.19 
.69  .49 
.02  1.24  1.01 


.25 

.71 

.37 


.29  1.21  1 

.13 
.13  1.30  1.06 


1.03 
.13   .94 

1.0* 


13   14   15 


16   17   18   19   20   21 


T     .36 
.11   ,33 

T     .*!   T 


.*0D  .*0 

.18   .60 

.86 

.05   .60 


.36 
.03 
.10 


.92 

.20 

.13 

T 

■  *4 

T 

.75 

.39 

.13 

.26 

,*8 

D 

.50 

.07 

.8* 

.68 

.21 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a  -  S 

i£  b.  2 

1 

<  -a  s 

Station 

■*->  c 

C   0 

d  -H 
+»  +» 

t-H    O 

a  a> 

CI)  u 

CD  -rl 

fX  Q 

d 
a  a 

CO  CO 

© 

OS 

9 

3 

4 

■ 

.8     1 

1  °l 
s     J 

«  t 

21 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7     PM 

8 

3 

A 

o> 
en 

A 

m 

CT> 

cn 
I 

8"1 

3 

0 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

32 
29 
35 

2.9 
1.4 

3.1 

9.7 
9.4 
9.6 

25  +  + 
23  +  + 
36 

31 
23 
NW 

07 
27  + 
23 

76 
78 
66 

78 
80 
71 

68 
69 
61 

68 
69 
60 

8 

12 

6 

5 
2 
6 

3 
2 
Z 

2 

3 

0 

1 
1 

2 

0 
0 

l 

19 
20 
17 

55 

7.4 

7.7 
7.3 

a  lollowing  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  M 

onth 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*   •   * 
WESTERN            01 

BARDWELL  *  E 

MAX 
MIN 

65 
42 

60 
S3 

55 

31 

50 
23 

50 

45 

49 
32 

44 
27 

33 

13 

48 
20 

51 
32 

46 
22 

52 

34 

49 
30 

44 
27 

48 
22 

35 

26 

32 

16 

31 

15 

36 
22 

3v 

22 

35 

25 

30 
12 

25 

3 

30 
20 

30 
14 

36 
9 

28 
13 

14 

-  1 

17 
.  6 

22 

4 

39.2 
21.8 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

65 

so 

62 
53 

58 
31 

55 

20 

49 
42 

47 
33 

41 
29 

37 
12 

51 
17 

49 
35 

43 
19 

52 
25 

31 
31 

42 
28 

43 
26 

41 
23 

29 
19 

30 
11 

37 

14 

41 
15 

36 
26 

29 
19 

27 
.  5 

30 
18 

29 

10 

34 
5 

28 
12 

17 
4 

11 
•  9 

28 
9 

39,5 

20.5 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

6* 

si 

62 
S3 

56 

n 

55 

24 

S3 

44 

48 
32 

45 
28 

35 
12 

50 
18 

33 

34 

47 
19 

57 
',0 

52 

30 

41 
28 

45 

25 

41 
27 

33 

22 

30 
13 

37 
22 

40 
19 

36 
26 

31 
13 

28 

0 

28 

20 

29 
13 

37 
16 

29 
11 

16 
1 

17 

.  6 

22 

1 

40.3 
21.6 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

MAX 

Mm 

57 

48 

62 
37 

41 
27 

48 
24 

49 
44 

47 
28 

41 
19 

25 
11 

52 
21 

47 
28 

41 
24 

53 

31 

48 
SO 

41 
26 

44 
29 

32 
21 

31 
18 

28 
14 

34 
19 

36 
21 

30 
25 

28 

11 

23 

9 

27 
18 

28 
13 

33 

15 

17 
10 

12 
.  6 

17 
-  7 

24 

6 

36.4 
20,4 

GOLDEN  POND  •  N 

MAX 

Mm 

66 
SI 

64 

51 

61 
30 

43 
23 

56 

28 

30 
43 

44 
30 

46 

13 

29 
13 

32 
23 

54 
21 

45 
21 

55 

32 

42 
28 

41 

29 

46 
27 

34 
18 

31 
U 

31 

14 

37 
21 

40 
20 

30 
15 

30 
6 

24 
12 

28 

16 

29 

12 

38 

11 

18 

4 

9 
-  5 

11 
-  2 

39.3 

20.6 

GREENVILLE  2  U 

MAX 

Mm 

65 

so 

62 
S3 

5B 
31 

33 

21 

50 
42 

46 
34 

42 
29 

31 

13 

5t 
1? 

50 
36 

42 
21 

54 
27 

51 
31 

41 
28 

42 

37 

42 
24 

33 

20 

30 
13 

37 
15 

40 
17 

38 
26 

29 

17 

24 
.  2 

29 

18 

29 
12 

35 

8 

27 
12 

15 
3 

15 
-  8 

24 

4 

39.3 

21.5 

HENDERSON  T  SSM 

MAX 

Mm 

57 
49 

60 
49 

51 
28 

49 
23 

47 
37 

46 

30 

44 
27 

27 
12 

52 
19 

48 
34 

40 
22 

50 
27 

48 
30 

43 
25 

45 
26 

40 
22 

29 

17 

30 
12 

35 

17 

37 

19 

30 
26 

26 
15 

22 
3 

30 
16 

30 

to 

32 

14 

20 

9 

10 
1 

13 

-  8 

25 

6 

37.0 
20.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

65 
52 

61 
34 

67 
31 

52 

27 

50 

45 

49 
34 

40 
27 

37 
13 

48 
21 

51 

36 

48 
24 

52 
33 

52 
34 

39 
26 

51 

30 

46 
27 

31 
21 

31 
15 

36 
24 

39 
25 

37 
25 

28 
15 

25 

4 

29 
21 

30 
15 

38 

11 

33 

13 

16 
0 

11 
-  2 

21 

1 

39.8 
23.2 

HOPKtNSVILLE 

MAX 

Mm 

65 
51 

6S 

51 

60 
32 

65 
27 

57 
27 

50 
43 

48 
30 

46 
13 

29 

13 

53 

23 

53 

23 

44 
23 

54 
31 

46 
28 

41 
28 

44 
25 

35 

16 

31 

14 

32 

16 

39 

20 

43 

20 

31 
20 

29 
6 

26 

7 

30 
15 

32 
11 

38 

11 

21 

6 

13 

-  7 

15 
.  6 

40.3 
20,4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

Mm 

63 
52 

60 
53 

57 
27 

53 

22 

51 

44 

47 
31 

45 
25 

34 
13 

50 
20 

32 

34 

48 
21 

54 

34 

30 
32 

43 
27 

49 
28 

43 

25 

32 
22 

31 

14 

36 
22 

60 
21 

35 

25 

28 

12 

25 
3 

30 
20 

31 
12 

37 

8 

30 

12 

15 

0 

18 
.  5 

23 
5 

40.1 
21.8 

MADIS0NV1LLE  1  SE 

MAX 

Mm 

64 
69 

61 
32 

57 
29 

51 
20 

51 
39 

48 
28 

43 

28 

31 
11 

52 

19 

49 
35 

41 
21 

53 

27 

52 
30 

42 
27 

42 
26 

41 
24 

30 
19 

30 
9 

36 
16 

36 
18 

35 

25 

29 

14 

23 

-  2 

28 

18 

29 

10 

34 
12 

27 

11 

13 
2 

14 

.10 

24 
5 

38.7 
20.2 

MAYFIEID 

MAX 

Mm 

65 

51 

62 

52 

54 
30 

38 
26 

53 

45 

50 
32 

42 
27 

34 
12 

32 
21 

53 
35 

49 
23 

53 

32 

50 
31 

42 
27 

4e 

30 

41 
26 

32 

20 

32 

15 

38 

27 

41 
21 

38 
26 

30 

15 

26 

7 

30 
19 

31 
14 

38 
12 

28 

12 

15 
1 

16 

.  4 

22 

5 

40.5 
22.9 

MURRAY 

MAX 

Mm 

66 
53 

64 
52 

60 
31 

43 
25 

55 

32 

50 

40 

43 

30 

45 
13 

29 
15 

51 
29 

S3 

22 

48 

31 

55 

32 

39 
28 

•  0 
29 

47 
27 

33 

18 

30 
16 

31 
16 

38 
21 

40 
20 

30 
14 

29 

6 

25 

17 

30 

15 

29 

15 

38 
13 

22 
3 

10 
-  6 

14 
.  5 

39.4 
21.6 

OMENSBORO  2  W 

MAX 

Mm 

66 
50 

60 
92 

56 
30 

52 

26 

48 

40 

46 
32 

40 
29 

30 
13 

48 

21 

47 
35 

43 
24 

68 

29 

46 
32 

43 

28 

44 
28 

42 
24 

30 
20 

33 

13 

37 

17 

40 
21 

33 

27 

28 

18 

23 
.  2 

29 
18 

30 
11 

32 

10 

25 

10 

14 
3 

12 
.  8 

25 

4 

38.1 
21.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
52 

59 
37 

43 
25 

*9 
23 

50 
4S 

46 
29 

41 
20 

28 
13 

49 
21 

50 
29 

45 
24 

54 
33 

47 
28 

42 

27 

47 

29 

32 

21 

33 

22 

32 

14 

35 
21 

38 
20 

30 

26 

29 

8 

25 

4 

29 

19 

30 
14 

37 
15 

la 

10 

11 

0 

17 
.  3 

25 

6 

37.3 

20.9 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

66 
52 

60 
S3 

58 
29 

50 
24 

50 
45 

49 
31 

43 

28 

34 
12 

51 

22 

50 
3S 

49 
23 

54 

34 

53 

29 

41 
27 

48 

29 

43 
25 

31 

21 

30 
14 

35 
21 

38 
22 

36 
25 

30 
13 

25 

5 

30 
19 

30 
12 

37 

13 

28 
12 

16 

0 

17 
.  3 

22 

6 

39.8 
22.5 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

65 
55 

63 
S3 

59 
29 

56 

19 

52 

45 

48 
32 

42 
29 

34 
12 

52 

20 

31 
35 

45 
22 

53 
30 

52 

30 

42 
27 

44 

28 

42 
25 

31 

20 

30 

9 

38 

18 

38 

IB 

36 
21 

30 
14 

27 
2 

28 
18 

28 

10 

36 

10 

29 

10 

15 

1 

15 
•  6 

21 
5 

39.8 
21.2 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

66 
49 

63 
49 

59 
32 

69 
24 

57 
24 

48 
43 

45 
28 

42 
13 

28 
12 

52 
21 

50 
20 

42 
20 

5* 
22 

40 
27 

42 
26 

49 
24 

33 

15 

28 
12 

30 
12 

36 

14 

40 
13 

30 
21 

28 

•  4 

25 
-  2 

28 
9 

30 
8 

36 

11 

20 
5 

16 
•  8 

13 

-  7 

39.1 

17.7 

RUSSELLVILLE 

*    ft    * 

MAX 

Mm 

65 

50 

64 
50 

SO 
45 

66 
40 

58 
28 

49 
34 

48 
29 

40 
12 

30 
15 

52 

2a 

52 
19 

50 
22 

51 
26 

34 

28 

50 
25 

52 

28 

46 
29 

65 

13 

33 

11 

42 
15 

40 
17 

34 
19 

38 
15 

27 
•  2 

32 

0 

36 

0 

33 

1 

40 
.  2 

28 
-  8 

28 

-13 

35 

•  13 

44.5 
18.1 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

64 
46 

60 
42 

54 
29 

69 
19 

47 
35 

46 
36 

37 
29 

30 
11 

'8 
12 

48 
34 

36 
17 

42 
21 

43 
31 

42 

28 

39 
23 

36 
18 

30 
14 

27 

18 

29 

16 

29 

12 

30 
26 

30 
23 

30 
21 

22 
•  2 

28 

14 

31 
8 

32 

9 

23 

5 

13 
5 

8 
-12 

25 
•  3 

35.7 

18.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SO- 

MAX 

Mm 

62 

47 

62 

50 

57 

30 

52 
22 

49 
36 

49 
40 

44 
29 

35 

10 

50 
15 

49 
33 

45 
18 

49 
22 

48 
31 

42 
27 

39 
23 

37 
18 

33 

11 

30 
16 

28 

7 

32 

9 

40 
16 

36 
25 

31 
23 

27 
•  6 

27 

14 

29 

10 

35 
3 

28 
6 

11 

4 

8 
-10 

27 

-  4 

38.4 
18.6 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

65 

50 

65 

50 

58 
35 

43 

23 

52 

25 

49 
43 

48 

30 

41 
15 

29 
15 

33 
21 

49 
19 

41 
19 

35 

28 

44 
29 

36 
29 

42 
25 

93 

14 

33 

14 

26 
12 

29 

11 

35 

16 

42 
20 

31 
24 

28 

0 

23 
I 

26 

16 

29 

4 

36 

8 

18 
8 

13 
-11 

10 
•  10 

38.3 
18.8 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

64 
48 

64 
50 

53 
34 

54 
22 

52 
35 

52 
36 

39 
29 

34 

10 

50 
12 

50 
28 

40 
14 

51 
24 

40 
30 

41 
23 

39 
23 

34 
20 

33 

12 

25 

15 

28 

9 

33 
11 

40 

20 

32 
23 

29 

17 

24 
-12 

27 
18 

28 
7 

37 
0 

23 

12 

12 

4 

6 
-14 

23 
•  12 

37.3 
17.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

63 
51 

63 
45 

45 
28 

53 
25 

48 
42 

48 
33 

42 
22 

29 
15 

51 

20 

SI 
27 

41 
23 

53 

25 

46 
31 

38 
30 

43 

29 

33 
23 

37 

18 

27 
22 

31 
15 

36 
17 

42 
17 

33 

28 

30 

I 

23 
.  5 

27 
20 

32 
12 

38 
10 

20 
12 

13 
.  4 

10 
-11 

24 
1 

37.7 
20.1 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

68 
49 

62 
49 

58 
32 

45 
18 

58 
31 

50 
43 

51 
31 

40 
14 

30 
14 

32 
25 

43 

16 

40 
20 

51 
25 

43 
28 

42 
21 

39 
21 

30 
10 

34 

17 

26 
10 

29 

8 

35 
9 

43 
23 

32 
26 

32 

-12 

25 
-  5 

26 
9 

29 
-  5 

26 
5 

16 

6 

10 
-13 

10 
•  10 

37.9 
16.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

64 
49 

62 
52 

57 
33 

59 
25 

54 
41 

30 
43 

44 
31 

38 
14 

51 
18 

49 
33 

41 
20 

50 
27 

49 
32 

41 
28 

41 

27 

39 
22 

34 
13 

32 
20 

30 
13 

34 
15 

44 

le 

42 
28 

30 
25 

28 
-  2 

27 
17 

30 
12 

35 

6 

31 
9 

16 

6 

9 
-15 

24 
•  3 

39.8 
21.2 

CECILIA 

MAX 

Mm 

60 
48 

60 
52 

54 

31 

47 
22 

46 
36 

46 
35 

38 
31 

33 
11 

48 
16 

47 
32 

40 
19 

50 

24 

46 
91 

38 

28 

38 
25 

37 
21 

30 
15 

28 
18 

26 
11 

30 
13 

38 
17 

34 
27 

28 
23 

24 
-  7 

26 
18 

26 

10 

34 

5 

27 
5 

14 

.  4 

8 
-14 

25 

6 

36.3 
19.5 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

65 

48 

62 
32 

57 
30 

50 
17 

51 
36 

47 
43 

46 
30 

38 
11 

49 
14 

50 
33 

30 
15 

49 

20 

49 
32 

43 
29 

43 
21 

40 
20 

S3 

10 

34 
16 

29 

6 

33 

6 

41 
15 

41 
26 

31 
24 

30 
-  5 

28 

16 

31 

8 

36 
5 

32 

6 

15 

6 

9 
-13 

25 

I 

39.9 
18.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

64 
51 

63 
53 

57 

34 

55 

24 

50 
43 

48 
35 

39 

31 

34 
15 

54 
18 

46 
33 

41 
19 

53 
27 

47 
31 

37 
28 

40 
28 

36 
23 

32 

15 

24 
22 

28 
12 

34 
17 

41 

18 

35 

28 

29 
16 

21 
0 

25 

18 

28 
12 

35 

6 

27 
12 

14 
3 

7 
-13 

24 
2 

37.7 
21.3 

OREENSBURG 

MAX 

Mm 

66 
51 

63 

51 

63 

36 

45 
23 

59 
23 

30 
42 

51 
32 

40 
18 

32 

16 

54 
19 

44 
19 

44 

20 

53 

24 

43 

30 

43 
26 

40 
25 

31 
15 

35 

15 

28 
18 

32 
13 

36 
15 

45 

14 

32 

26 

33 

0 

26 

0 

28 
17 

33 
2 

38 
2 

19 
9 

14 
-11 

10 
-11 

39.7 
18.7 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

64 
47 

62 

30 

56 
2  9 

48 
21 

47 
34 

46 
36 

38 
28 

32 

10 

49 
17 

48 
34 

40 
18 

49 
24 

49 
32 

42 
28 

40 
25 

40 
21 

31 

14 

30 
16 

29 
10 

35 
14 

39 

20 

36 
26 

30 
21 

22 

-  6 

28 
15 

31 

7 

33 

10 

27 

8 

15 
6 

9 
-11 

29 
2 

37.9 
19.5 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

62 

50 

61 
53 

56 
32 

53 

26 

49 
43 

47 
35 

40 
29 

31 
12 

50 
19 

48 
34 

39 
20 

51 
!6 

50 
31 

40 
28 

39 

28 

35 
21 

31 
15 

26 
19 

27 
11 

34 

16 

39 

20 

33 
22 

27 
17 

22 
3 

27 
17 

29 
11 

33 

12 

24 
11 

14 
1 

8 
-11 

25 

2 

37,1 
21.1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

57 

46 

59 
45 

55 
32 

51 
27 

49 
39 

47 
32 

37 
20 

27 
12 

50 
20 

50 
28 

37 
24 

45 
?4 

45 
31 

44 
32 

44 
26 

38 
22 

31 
20 

27 
22 

26 
13 

31 

17 

38 
27 

30 
27 

31 
17 

22 

10 

28 
16 

31 
13 

34 
14 

15 
8 

12 
-  2 

8 
-  9 

27 
5 

36.3 

21.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

57 
48 

60 
46 

46 

28 

49 
22 

48 
36 

47 
32 

36 
21 

26 
13 

48 
18 

46 
28 

35 

22 

43 
24 

44 
32 

41 
28 

40 
25 

30 
21 

31 
18 

25 
21 

27 
12 

30 
14 

37 

28 

30 
28 

28 

10 

19 

1 

25 
15 

27 
12 

31 

9 

14 

8 

11 

-  2 

7 
-  9 

25 

1 

34.4 
19.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

65 
52 

62 
52 

56 

30 

55 
21 

50 

40 

49 
36 

39 

30 

38 
12 

51 
13 

48 
43 

45- 
17 

53 

2  6 

52 

31 

39 
28 

41 
27 

39 
21 

32 

10 

30 
20 

29 

e 

35 
13 

42 
18 

38 
28 

30 
23 

27 

-  3 

27 

17 

28 
13 

38 

9 

32 

12 

26 
6 

10 
•  12 

24 

0 

39.6 

20.7 

b  Reference  Notes  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1966 


Continued 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  0AM 
SCOTTSV1LLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 


0! 


MAX 

Mm 


BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVtNGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  S  NNW 
FARMERS  1  WNH 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  FIRE  STATION 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILL1AMSTOWN  3  NW 
*    *    » 
EASTERN 
ASHLAND 
BARBOURV1LLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HYDEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 


MAX 
MM 


Day  of  Month 


62   58 
46   28 


63 

54 


65   58 
51   36 


MAX 

ran 


MAX 

MIN 


MAX 
MEN 


MAX 

MDJ 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62 
43 


59 


56   48 
25   42 


A3   55   AT 

20   21   39 


56   48   49 


43   51   50 
20   27   42 


50  50 

32  42 

47  45 

29  39 


47   40 
30   14 


46   40   30 


46   41 
31   15 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69  60  61 

42  42  40 

67  66  57 

53  54  40 

66  63  64 

32  54  43 


64   62   57 


33 

30 

5  0 

48 

19 

38 

50 

48 

23 

40 

51 

49 

38 

42 

46 

42 

23 

38 

49 

49 

29 

41 

50 

47 

31 

39 

49 

47 

21 

40 

46 

46 

39 

33 

33  45 

14  17 

24  41 

17  17 


49   42 
16   16 


41 

20 

48 
18 

29 

18 


47   46 
21   31 

45 

32 


47 

36 

25 

50 

46 

32 

9 

12 

20 

14 

48 

42 

26 

50 

43 

32 

17 

15 

18 

23 

47 

37 

48 

43 

42 

32 

14 

18 

32 

21 

38 

32 

45 

48 

35 

31 

13 

13 

34 

14 

42 

39 

47 

46 

41 

34 

18 

12 

32 

15 

41 

35 

44 

43 

37 

32 

14 

14 

34 

17 

48 

37 

29 

49 

49 

32 

16 

14 

20 

19 

36 

25 

46 

42 

35 

19 

14 

16 

26 

19 

47  47 

23  35 

50  48 

34  42 


49  47 

28  40 

48  46 
24  41 

49  *5 
23  37 

49  50 

40  35 

47  48 

22  39 


43   41 
29   27 


36   42 
28   29 


38   37 
27   25 


42   42 
29   19 


49   41 
33   18 


37   46 
16   15 


42   33 

29   12 


47   45 
32   16 


35  26 

13  13 

36  28 

15  14 

36  48 

14  14 


29   11   U 


56   67 
50   44 


67  61  60 
47  47  38 

68  62  58 

50  52  37 

67  64  66 

51  51  42 

75  75  68 

52  53  42 

63  61  54 

51  53  27 


45   49 
21   24 


20   36   46 

45   58   55 

24   24   40 


42   49 
16   16 


57   54 
38   43 


45   49   48 


44   48 
19   31 


30   49 
29   44 


50  48 

39  22 

54  50 

36  13 


43   49 
23   23 


44   52   51 
21   21   33 


50   50 
39   39 


30  56 

31  20 

30  30 
36  20 

36  49 

27  13 

51  55 

38  21 

48  46 

35  18 

31  49 

36  21 

50  55 

35  21 

31  53 

32  20 

50  29 

29  15 


42 
18 


31   34 
13   12 


16   17   18   19   20   21 


26   28 
11   11 


34   41 
15   18 


28   34   43 


43   42 

20   20 


42   36 
29   23 


38 
28 


41 

27 


41   38 

30   21 


42  42 
30  23 

37  35 

27  24 

43  40 
30  20 


38  32 

17  14 

21  29 

17  15 

39  29 
19  11 


31   26 

19   10 

30 
19 


30   36 
12   12 


30   40 
10   15 


22   23   24   25   26   27 


30 
19 

30 
22 

30 
22 


34   30 
26  .  7 


31   31 
23  -  1 


27 

13 

28 

7 

27 

15 

28 
11 

29 
19 


29   30   31 


34  32 

16  10 

36  32 

22  11 

34  30 

17  14 


40   30 
18   19 


43  42 
26  18 

42  37 

28  25 

41  40 

28  25 

44  43 
28  20 

36  35 

26  26 

41  40 

19  22 


27  29 

13  13 

39  27 

19  16 


37   31 

16   10 


37   28 
19   13 


25 
15 


17   31   20 
32   42   39 


19   31   26 


43  43 

23  15 

48  39 

19  15 

45  34 

20  15 

43  42 

19  16 

46  40 
19  17 

47  45 

19  16 

39  47 

19  23 


47   42 
32   28 


46   38 
30   20 


38  25 

19  15 

34  30 

20  11 

37  26 

14  13 


23 

16 

29 
11 

31 
15 

30 
20 

26 
U 

29 
15 

25 

17 

33 

12 

26 
16 

31 

20 

29 
20 

30 
15 

32 
13 

31 
15 

26 
14 

28 
18 

31 
14 


28   30 
14   23 


30   30 
2   17 


29   39 

12   18 


29   35 

15   26 


30 
>  8 


28   40 
12   25 


32  32 

27  26 

29  28 

24  5 

39  34 

26  24 


30   31 
25    0 


39   30   29 
26   24-7 


33   25 
18  -17 

33   28 

16-8 


31   30   22 
28   22-8 


40   32 
26   26 


29   31 

11   19 


29 

6 

27 


36  28  31 
18  12  10 

39  34  30 

24  11  16 

37  32  34 
28  13  13 

39  29  28 


33   26 
18   11 


38   44   40 


45  39 

29  31 

44  43 

18  31 


43   45   39 

34   30   26 


44   34 
10   26 


36  26 

20  12 

36  32 

27  12 

38  32 

25  11 

41  38 

23  12 


30  40 

11  17 

29  27 

6  18 


40   32 
27   25 


32   28 
24-2 


34   32 

20   24 


21   24-1 


37   30 
26   25 


25 
15 

26 

15 

25 
13 

22 

•13 

22 
0 

25 

16 

27 
12 

28 

14 

25 

14 

22 
3 

22 

1* 

24 

2 

26 
15 

29 

12 

23 
1 


31 

12 

30 
8 

28 

16 

27 
14 

28 

14 

31 
13 

28 

16 

26 
18 


12   15   12 
7  -11  -11 


14   12   12 
5  -12  -12 


18    8   22 
5  -13    0 


15    8   23 
*  -17  -  6 


22   12   12 
10  -10  -  8 


27 

12 

29 
16 

26 
17 

33 

13 

25 
15 

27 
11 


10   25 

-  9    1 


15   12    5 

6  -12  -12 

15   10    7 

7  -12  -12 

14    9   23 
6-12-2 


32   30 
23   21 


34 

31 

31 

23 

27 

31 

28 

26 

•  2 

-  2 

15 

4 

33 

29 

24 

24 

26 

32 

28 

22 

4 

15 

15 

5 

34 

24 


34   28   22 


29  28 

22  0 

36  31 

25  6 

22  29 

6  5 

31  36 

24  2 

26  30 
18  -  1 

23  28 
15  2 

28  36 


7 

-10 

-  S 

13 

8 

21 

5 

.12 

.  5 

15 

1* 

10 

8 

.  9 

•  8 

9 

5 

23 

1 

-10 

.  3 

19 

11 

8 

3 

-  7 

-  8 

14 

12 

24 

6 

•  12 

•  4 

13 

10 

25 

5 

-12 

.  4 

14 

10 

6 

6 

-12 

•  10 

12   12   12 
5  -12  -13 

15   12   11 

4  -  8  -10 

12    5   24 

5  -15  -  6 

12   11    5 
2  -12  -12 


17  16 
5-3 

23   11 

10  -10 

30   18 
17-5 

18  10 
3-6 

20   12 


29 
22 


26   32 
12-2 


20   11 
9-4 

17    9 
5-6 

19   12 
10-9 

23   13 

13-8 

19   13 

10-7 

13    5 
1  -13 


38.2 
18.4 


38.1 
15.6 


39.4 
22.5 


38.3 

20.4 


39.6 
19.2 


38.5 
19.9 

37.4 
19.6 

31.1 

16.4 

36.5 

13.9 

36.0 
18.1 

37.6 

20.3 

33.* 

15.6 

38.0 
16.9 

35.0 
18.6 

37.3 

17.6 

32.9 

17.7 

36.1 

18.3 

37.3 
20.2 

3.73 
15.9 

36.1 
17.9 

33.3 

16,6 

35,6 
17.0 

36.7 
19.6 

34.3 


36.5 
15.9 

40.9 
20.3 

40.3 

19.2 

36,9 
13.8 

40.4 
19.7 

38.2 
16.3 

35,6 

16.1 

39.9 
19.5 

38.9 

17.9 

40.0 
17.* 

36.1 
18.4 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


KENTUCKY 
Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

65 
52 

66 
50 

57 
36 

52 

IS 

48 
30 

60 
44 

55 

36 

45 
19 

53 

12 

50 
22 

42 
17 

47 
17 

45 
33 

40 
30 

39 
22 

39 
27 

35 

10 

31 

15 

31 

18 

35 

6 

46 

10 

41 
23 

37 
25 

29 
.  4 

30 
21 

30 
22 

37 
.  4 

33 
10 

22   12   27 

10  -11  .17 

41.3 
19.4 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

65 
50 

66 
50 

60 
35 

41 
16 

51 
16 

50 
38 

46 
31 

46 
16 

27 

10 

50 
14 

43 
17 

39 

16 

42 
19 

42 
28 

42 

20 

37 
23 

30 
10 

31 

10 

22 

14 

29 
5 

32 

7 

41 
6 

34 
24 

26 

-  6 

26 
-  8 

25 
19 

26 

■  4 

35 

-  3 

18   12    9 
8  -12  -13 

36.9 

14.7 

MIDDLESBORO 

MAX 

Mm 

65 
SO 

61 
56 

61 
43 

44 
22 

57 
22 

52 
43 

30 
29 

50 
21 

28 
13 

47 
16 

42 

20 

45 
19 

45 
19 

42 
31 

36 
27 

33 

27 

36 
16 

34 
15 

28 
20 

30 
9 

37 

9 

45 

11 

36 
26 

32 

11 

52 
10 

35 

25 

31 
8 

3e 

7 

33   19   13 

18  .10  .15 

40.0 
19.9 

MONTKELLO 

MAX 
MIN 

65 
51 

64 
55 

57 
35 

51 
21 

49 
37 

51 
42 

49 
32 

39 

17 

56 
15 

47 
33 

41 
IT 

53 

22 

47 
33 

33 

29 

40 
26 

34 
25 

34 
12 

28 
IB 

29 

14 

37 
14 

41 
12 

34 
29 

32 

21 

25 
•  5 

27 
20 

28 
19 

34 
0 

26 
15 

18   12   29 
12  .11  .14 

39.0 
20,8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

62 

48 

60 
51 

55 

34 

56 
22 

52 
39 

51 
42 

46 
31 

38 
24 

49 
14 

49 
33 

39 

19 

46 

20 

45 
32 

36 
26 

40 
24 

36 

22 

37 
11 

31 

17 

29 

11 

33 

6 

43 

11 

37 
21 

31 
24 

28 

.  3 

29 
12 

28 

17 

35 

7 

33 

7 

19   10   27 
7  .12  .  2 

39.2 

19.8 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

64 
47 

67 

50 

56 
34 

50 
22 

50 
30 

32 

46 

60 
39 

50 
23 

51 

14 

48 
24 

43 
22 

40 

17 

47 
30 

40 
29 

37 
24 

36 
28 

36 
12 

29 
16 

32 

18 

35 

10 

45 
12 

35 

25 

34 
27 

32 

17 

29 
22 

29 
23 

41 
5 

35 

17 

21   16   32 

10  .  2  .  8 

41,0 
22.0 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

62 
51 

60 
51 

55 

34 

54 
25 

50 
42 

47 
43 

50 
31 

38 
16 

51 
14 

49 
29 

40 
16 

50 
24 

45 
33 

35 

27 

39 
25 

37 
22 

32 

14 

33 

13 

28 

14 

33 

13 

42 
16 

35 

29 

30 
24 

28 

8 

26 

13 

29 

18 

35 

2 

30 
10 

15    6   24 
6  -IS  .  4 

36.3 

20.8 

STEARNS 

MAX 
MIN 

63 

56 

60 
55 

60 

37 

40 
23 

48 
22 

53 
35 

48 
32 

50 
15 

34 
14 

42 

15 

41 
20 

40 
23 

30 
23 

40 
28 

31 
25 

35 

25 

31 
12 

31 
11 

25 

14 

27 

11 

35 

10 

42 

13 

34 
23 

28 
9 

28 

20 

28 
20 

30 

7 

34 

13 

34   14    9 
6  -14  .  « 

37.6 
19.2 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

69 

26 

57 

47 

66 

41 

43 

15 

48 
15 

51 

30 

51 
35 

54 
20 

28 

8 

47 

10 

47 
14 

37 

11 

38 

14 

42 
29 

37 
17 

29 

20 

29 

31 
9 

27 

4 

28 

4 

32 

6 

41 
6 

S3 

25 

25 
-  6 

27 

-  e 

25 

15 

30 
-  6 

35 

-  6 

20   12   10 
.  6  -  7  .15 

37.1 
12.0 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

66 
33 

61 
45 

55 

33 

47 
17 

46 
24 

49 
40 

45 
32 

33 

15 

46 
10 

47 
22 

42 

14 

32 

14 

46 
27 

43 

29 

37 
18 

37 

19 

33 

10 

28 

12 

30 
5 

30 

8 

40 
16 

35 

23 

34 

25 

34 

•  10 

28 
12 

25 

9 

23 

-  4 

24 
-  3 

13   10   30 
4.7.6 

37.2 

15.7 

WAYLAND  2  SE 

MAX 
MIN 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

69 
43 

62 

51 

62 
42 

46 
20 

56 
21 

51 
36 

31 
38 

50 
22 

35 

12 

50 
12 

30 
22 

44 
16 

42 

18 

38 
27 

41 
22 

38 
22 

30 
12 

32 

9 

29 
10 

32 

9 

33 

12 

64 
12 

34 
25 

29 
-  5 

28 
-  5 

26 

18 

29 

-  4 

36 
-  4 

11    8 
.6-6 

39.5 

16.7 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
Mm 

66 
58 

65 
54 

58 
35 

58 
22 

53 
39 

52 

44 

57 
33 

44 
19 

52 
15 

48 
33 

44 
19 

49 
21 

48 
34 

35 

29 

38 
26 

37 
28 

35 

13 

28 

18 

30 

14 

36 
10 

45 
12 

37 

30 

35 

25 

29 
3 

Jl 

22 

29 
21 

39 

4 

32 
13 

23 

7 

13 
•  12 

26 

•  11 

41.0 
21.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

0) 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 

< 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 

MIN 

52 

47 

54 
48 

51 
44 

54 
43 

47 
45 

49 
47 

48 
44 

47 
40 

42 
36 

42 

41 

42 
36 

42 
37 

41 
40 

42 
40 

41 
38 

39 
36 

38 
35 

38 
34 

35 
33 

37 
35 

36 
34 

36 
35 

37 
36 

36 

36 

37 
36 

36 
35 

38 
35 

38 
34 

37 

34 

34 
33 

34 
34 

41.4 
38.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
50 

56 
50 

53 
48 

55 
49 

50 
49 

50 
49 

51 

49 

52 
46 

46 
42 

44 
43 

44 
42 

44 
42 

•45 
44 

44 
44 

45 
43 

43 
42 

43 
38 

41 
40 

40 
30 

40 
39 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
36 

39 
37 

39 
37 

37 
37 

37 
37 

44.1 
41.9 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER    PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY  1966 


WESTERN  01 

BEAvER  0AM 

FORDS  FERRY  DAM  »0 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

RUSSELLV1LLE 

•  •   * 
CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
B0WLIN6  GREEN  F«A  AP 
CAMPBELLSVILLE 
IRVING TON 
LOUISVILLE  MB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
SUMMER  SHADE 

*  •   • 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
COVINGTON  MB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

FARMERS  1  WNW 

GEST  LOCK  3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  FIRE  STATION 
WILLIAMSTOWN  S  NW 


•   •   • 

EASTERN 

CUMBERLANO 

DEMEY  0AM 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDOLESBORO 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  2  N 


0* 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  OnO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


1      T 

T 


4         «|         4 
T 


1.0    2.0 

T 


O.S    2.9 
S 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   9    - 


STATION  INDEX 


++ 

M 

z 
0 

OBSERVATION 

b 

z 

UJ 

w 

TIME  AND 

z 

0 

s 

6 

C 

p 

TABLES 

STATION 

a 

3 

COUNTY 

< 
■z. 

§ 

O 

< 
> 
b 

H 

OBSERVER 

5 

3 
I 

\ 

i 

u 
1 

i 

s 

AODISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

flfc  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

00  63 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

015=. 

02 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

6P 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLANO 

02M 

04 

3fl  27 

82  36 

555 

ASHLANO  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

0381 

01 

KNOX 

36  52 

83  52 

995 

5P 

FELTON  W  PATTON 

8AROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397  02 

NELSON 

8 

37  48 

85  28 

631 

5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  4  E 

0402 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*12 

02 

ALLEN 

36  54 

86  08 

590 

a* 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

04 

: 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01  MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

305 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

5P 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

MADISON 

37  34 

84  IB 

992 

MRS.  GAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  W 

07S;. 

04 

LAWRENCE 

i 

36  02 

82  52 

720 

7fl 

RAYMOND  1S0N 

BONNIEV1LLE  4  N 

08M 

02 

3 

37  26 

85  54 

730 

5P 

5P 

OOUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0904 

02  WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02l WARREN 

3 

36  58 

66  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

6PADFORDSVILLE 

0940  02j  MARION 

8 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  ORYE 

BROWNSVILLE 

1047  02  EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

560 

7A 

ELMER  A.  BATH 

8UCKHORN 

1080 

04.  PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SORDINE  2  NE 

]  l?0 

04  PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKE5VILLE  2  V 

1137 

02  CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

7ft 

MRS.  BARBARA  J,  KING    1 

CALHOUN  LOCK  2 

1 2  2  7 

01: MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

021  TAYLOR 

3 

37  20 

65  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KJNLEY 

CANEYV1LLE 

1294 

02' GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

03 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

734 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

04 

POWELL 

37  52 

63  56 

712 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

65  40 

540 

4P 

4P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

L663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

6A 

MRS  8ENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1  70* 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(■COVINGTON  W8  AIRPORT 

1A^ 

BOONE 

39  04 

84  40 

MID 

MID 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

01 

HARLAN 

2 

36  58 

62  59 

1463 

6P 

H 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969  04  WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY,  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHlANA 

1998 

0  3  HARRISON 

5 

36  23 

64  18 

684 

MARSHALL  MILL 

CYNTHIANA  2 

i003 

03  HARRISON 

S 

38  23 

84  17 

719 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03  BOYLE 

4 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

04  MARTIN 

1 

37  48 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  DAM 

2180 

04, FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214  03|  MERCER 

4]  37  48 

84  43 

670 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358!  Olj  OHIO 

3l  37  33 

86  43 

431 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366; Or  MUHLENBERG 

3  37  05 

87  00 

592 

7A 

DYER 

2391  02,  BRECKINRIDGE 

3l  37  43 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469! 02  METCALFE 

3 

37  00 

65  37 

865 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510, 02  HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2526; 04  PIKE 

1 

37  16 

82  21 

800 

7A 

EOMOND  O.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548  01  TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6  A 

S.  R1CHAR0  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775  03. PENDLETON 

5 

38  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791  03' BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGS8URG 

2903  03  FLEMING 

5 

38  25 

63  43 

858 

MRS.  ALMYRTA  6.  HALL    1 

1 FLEMINGSBURG  1  SSW 

2908  03  FLEMING 

38  25 

83  45 

6P 

: 

WILLIAM  H.  FISCHER 

' FORD  LOCK  10 

2953' 03  MADISON 

4 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

' FORDS  FERRY  DAM  50 

296l| Oil CRITTENOEN 

7 

37  28 

68  06 

356 

MIC 

6A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3006  04,  BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

,  FRANKFORT  LOCK  4 

38  14 

84  52 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

, FRANKLIN  1  E 

30361 01  SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

74 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FPEEBURN  2  5W 

3046  04  PIKE 

1 

37  33 

62  10 

730 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052] 04  MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

064 

6A 

MISS  ESTHER  WILSON 

' GAMALIEL  1  S 

3112  02!  MONROE 

3 

36  38 

85  46 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  03 

SCOTT 

38  12 

64  33 

868 

e* 

WILLIAM  F.  BRAHBLETT 

GEST  LOCK  3 

32031 03 

HENRY 

38  25 

64  53 

490 

7A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  GLASGOW 

3241, 02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246  02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6F 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

''GLENDALE  1  E 

3252  02 

HAROIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E*  HILL 

! GOLDEN  POND  8  N 

3295  01  TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

61 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392  041 CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6/ 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GRFENSBURG 

3430  02  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7* 

7A 

HOWARD  PICKETT 

&PEENSBURG  1  SSE 

3435) 021  GREEN 

3 

37  15 

65  30 

614 

7* 

BOBBY  G.  CURRY 

GREENVILLE  2  W 

3451  01  MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5f 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455  01' MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

c 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

l  HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

, HAZARD 

3709 

04 

PERRY 

37  15 

83  12 

669 

: 

H.  A.  BAILEY 

i HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

01 

PERRY 

37  15 

83  11 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

.HEIDELBERG  LOCK  11 

3741 

04 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

43C 

61 

6f 

FRANK  STREET 

, HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

67  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816:  01 

FULTON 

36  34 

89  10 

37! 

5 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03  JESSAMINE 

* 

37  49 

64  43 

54* 

7fl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'hOOGENVILLF  NAT  PARK 

3929 

02  LARUE 

3 

37  32 

85  44 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKJNSVILLE 

3991 

01 

CHRISTIAN 

1 

36  51 

87  30 

54C 

7 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

| MYDEN 

4093 

01 

LESLIE 

37  10 

83  23 

92( 

a; 

BA 

MRS.  JEAN  6.  ELAM 

IRVINGTON 

416! 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

65C 

6P 

FLOYO  6.  ROBBINS 

JACKSON 

01 

37  33 

83  23 

79C 

7 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

!  4255|  04  LET 

37  10 

62  56 

115C 

SP 

HOBART  ISDN 

KEENE  1  SSW 

4369, 03 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7* 

HUGH  W.  BUFF  IN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595  03 

OLDHAM 

38  26 

65  23 

88C 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620  03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

103. 

if 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LE1TCHFIEL0 

4703  02 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

64: 

6 

fifl 

CLYDE  STIKELEATHER 

STATION 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOYD  GREENUP  OAM 

LOCKPORT  LOCK  2 


LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 


MC  KJNNEYSBuRG 

META 

MIODLESBORO 

MIDWAY 

MILLERS8URG  2  N 

MILLER5TOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 


OWENSBORO  2  1 
OWENSBORO  DAI 
OWENTON  2  S 


PADUCAH  SEWAGE  PLA 


AINTSVILLE  1  S 
>ARADISE  STEAM  P 
MKEV1LLE 
'RINCETON  1  SE 


ROUGH  RIVER  DAW 

RUSSELLVILLE 

SADIEVILLE 


ST  ' 


LOCK 

SVILLE 


SALYER: 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  S! 
SCOTTSVILLE  2  S1 
SEBREE 

SHELBYV1LLE 
SHEPHERDSVILLE 
SM1THFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  2  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 


SPRH 


TAYLORSVIL 

TILFORD 

TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSV1LLE 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK 

VANBUREN 

VANCEBURG 

WARSAW  MARKLAND  D 

WAYLAND  2  SE 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
W1LLIAMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


CASEY 

JESSAMINE 
GREENUP 


LAUREL 

LAWRENCE 
JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 

BARREN 
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al  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing 
any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


REFERENCE    NOTES 
lo  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department, 


Center,    University  of  Kentucky, 

it  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 


I  of  wind  directio 


Lexington,   Kentucky    40506,   c 

DIMENSIONAL  UNITS-       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  -F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  moven 

are  the  su^fofTnegat.vf  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  v 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

~       o.     ■        r   ^  u  >,  ♦  ■   „  t™«c  in  WaI  ^AnriAr-d  time       During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

OBSERVATION  TIME^       The  Station    ndex  shows  £.«»«»»  «-«  »  lo«.      a „  a ^  e^During  tan.  T^  ^  ^  ^  are  ^  ^  ^  ^      c   s  T       ^  ^  ^  „  ^  p„cipi,a. 

W' table     "^T^Zu^^T^^Zn^l^^"^  snowfall  ,„  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a,  „me  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  o.herwtse  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ,ce  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

for  successive .observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconstancies  ,n  the  record. 


al  Snowfall"  table. 


i  ground  include  ; 


niles  and  direction  from  the  post  office 


:  of  this  bulletin. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

erage  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  stall, 


M      One  or  more  days  of  record  missing; 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fn 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  TKE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpos 

"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated  by  refe 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  nc 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  mad. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

n       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-c 
building. 


;  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
V.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  n 


i  ground  in  that  month. 


ed  ground;    however,   this  refer 


i  indicates  that  the  the 


i  shelter  located  on  the  roof  of  £ 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue, 
cations   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  2040i. 

the  address  shown  above. 


eludes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


■iption  Price:       20  cents  ^™J^n%^^™£  ££,  b^Vt'^^«^^^"^^.:'^™«-'  P™ting  Office    Washington.  E 
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3.89 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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I 
0 

4,06 
3.19 
3.61 
3,87 
4,29 

.   ,81 

1,43 
1.15 
l.ll 
1.97 
.99 

13 
13 
13 
14 
13 

3.5 

2.0 
1.0 

T 
6.2 

13 
7 
4 

6 

7 

5 

1 
1 
1 
1 

8 
8 
8 
7 
9 

3 

2 
2 
I 
3 

l 
l 
l 
l 

0 

MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 

49.3 
43.3 

46.1 
48.3 
46.8 

26.4 

21.4 
25.5 
29.4 
27.7 

37.9 
32.4 
35.8 
38.9 
37.3 

67 
67 
69 
69 
66 

10. 

10 

11 

8 

9 

0 
.13 

•  14 

12 

9 

5 

1 
1 
5 
5 

754 
908 
811 
725 
770 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
7 
5 
3 

4 

18 
21 

20 
18 
19 

1 

3 

1 
0 
0 

3,75 
3,63 
4,55 
3,62 
4.15 

1,00 
l.ll 
2.02 
1,35 
1.48 

13 
13 
13 
13 

13 

.3 

8 
9 

I 
1 

8 
7 
6 

7 

3 
3 
3 

3 

i 
l 
l 
l 
i 

PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 

49.2 
46.8 
45.7 
44.7 
44.1 

29.1 

28,9 
27.5 
19.9 
22.6 

39.2 
37.9 
36.6 
32.3 

33.4 

68 
67 
63 
68 
64 

10 

9. 
10. 
11 
11* 

13 
12 

•  1 

•  8 
6 

22* 

5 
1 
1 

21. 

718 
7S5 
789 
906 
877 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 
4 

5 
5 

19 
18 
18 
24 
22 

0 

0 

1 
1 

0 

3.62 

4,26 
4.25 
3.36 
2.80 

.   ,18 

•   .60 

1,74 
1,62 
1,69 
1.09 
.63 

13 
13 
13 
13 

1 

T 

.0 

3.0 
10.0 

6 

4 

10 
17 

1 
2* 

1 
2 

6 
8 

8 
8 

1 
3 

2 

2 

i 
i 

l 
l 

0 

WAYlAnD  2  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

44.1 
49.1 

22.4 
29.6 

33.3 

39.4 

•  1.4 

67 
66 

10 
9 

-  3 

13 

1 
5 

8B4 
711 

0 
0 

6 
2 

23 
17 

1 

0 

3,69 
3.41 

-  1.01 

1.30 
1,43 

13 
13 

T 

9 
5 

1 
2* 

9 

7 

2 
1 

1 
1 

DIVISION 

35.7 

-  3,8 

3,91 

•   .12 

2.3 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   71°  ON  THE  10TH  AT  BARBOURVILLE 

LOWEST  TEMPERATUREi   -15°  ON  THE  5TH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:  6.12  INCHES  AT  SEBREE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   2.80  INCHES  AT  VANCEBURG 

GREATEST  ONE-DAY  PRECI PITATION:  2 . 66  INCHES  ON  THE  13TH  AT  CUMBERLAND 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL!  14.0  INCHES  AT  CARROLLTON  LOCK  1 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:   18  INCHES  ON  THE  4+  AT  2  STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1966 


SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


Most  of  Kentucky  still  had  snow  on  the  ground 
as  snow,  sleet,  and  freezing  rain  began  moving 
eastward  across  the  State  during  the  afternoon  of 
January  31.  By  February  2  from  2  to  12  inches 
of  new  snow  had  fallen  on  the  northern  sections 
of  the  State,  while  in  the  south  precipitation  was 
chiefly  in  the  form  of  rain,  freezing  rain,  and 
sleet.  In  parts  of  north-central  Kentucky,  it  was 
the  heaviest  24-hour  snowfall  since  1917,  and  the 
heaviest  24-hour  fall  on  record  for  a  February. 
The  new  snow  added  to  that  already  on  the  ground 
accumulated  to  depths  varying  from  1 1  to  1 8  inches 
in  an  east  to  west  strip  from  20  to  70  miles  wide 
from  the  northern  portion  of  the  Central  Division 
through  the  northern  half  of  the  Blue  Grass 
Division  into  the  northern  portion  of  the  Eastern 
Division. 

As  a  result  of  the  accumulation  of  snow  and  be- 
cause of  the  freezing  rain  and  sleet,  many  roads 
were  closed  or  nearly  closed.  A  number  of  busi- 
nesses, industrial  activities,  state  and  federal 
offices  experienced  reduced  activity  or  were 
closed  for  1  or  more  days.  It  was  reported  that 
at  one  time  about  half  of  the  schools  in  the  State 
were  closed.  Transportation  -  bus,  train,  and 
airline  -  was  slowed,  and  in  some  cases  cancelled. 
A  number  of  roofs  and  awnings  were  reported 
to  have  collapsed  under  the  accumulated  weight 
of  the  snow  and  following  sleet  and  freezing  rain 
atop  the  snow. 

Agriculture  was  affected  due  to  added  amounts  of 
grain  and  hay  being  used  by  farmers  who  were 
required  to  confine  their  livestock  to  barns. 
There  was  considerable  damage  to  streets  and 
highways,  and  additional  expense  required  for 
snow  removal.  Frozen  water  pipes  were  re- 
ported in  some  sections. 


The  greatest  curtailment  of  activity  was  in  the 
northern  portion  of  the  State,  although  in  the 
south  freezing  rain  glazed  highways,  making 
travel  difficult,  and  in  some  sections  damaged 
shrubs,  trees,  and  utility  lines.  While  economic 
losses  were  considerable,  they  were  difficult 
to  estimate.  Industrial  production  and  some  other 
losses  presumably  could  be  made  up  at  a  later 
date,  while  other  losses  could  not. 

Much  of  the  State  had  snow  on  the  ground  of  a 
depth  of  1  inch  or  more  from  about  January  22 
until  the  5th  to  the  9th  of  February.  There 
was  considerable  ice  in  the  Ohio  River  and  on 
some  of  the  tributary  streams  early  in  the 
month,  and  some  on  the  Ohio  as  late  as  the 
12th  of  the  month.  High  winds  caused  some 
damage  in  several  south-central  and  southeastern 
counties  on  the  10th. 

Along  the  Ohio  River  there  was  flooding  in  some 
areas,  varying  from  very  minor  to  relatively 
light  on  1  or  more  days  depending  on  location 
during  the  period  from  the  13th  to  the  25th  of  the 
month.  This  resulted  chiefly  from  snowmelt 
beginning  on  the  6th  and  from  heavy  rains  occur- 
ring during  several  periods  from  the  8th  through 
the  14th.  There  was  some  minor  flooding  due  to 
heavy  rains  at  mid-month  on  several  streams  in 
eastern  Kentucky,  some  of  these  being  the  Little 
Sandy  River,  Beaver  Creek,  and  Paint  Creek. 
In  the  southeast,  heavy  rains  caused  mid-month 
flooding  on  the  Upper  Cumberland  at  Barbour - 
ville  and  in  the  headwater  areas  at  Baxter  and 
Cumberland,  Kentucky.  Minor  damage  resulted 
from  stages  about  1  to  2  feet  above  flood  stage, 
except  for  considerable  damage  mostly  to  high- 
ways and  bridges  in  the  vicinity  of  Cumberland. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Science  Center 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


WESTERN  0 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DUNDEE  *  ESE 

OUNHOR 

ELKTON  2  S 

FORD5  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  Nw 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVlLLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  66 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  49 


6 

68 

.45 

3 

85 

•  83 

4 

85 

T 

) 

11 

.31 

4 

39 

1.02 

i 

50 

.98 

5 

21 

1.33 

3 

19 

T 

.92 

.33 

1.29 

1.06 

.23 

1.02 

1.30 

.52 

.23 

.33 

.01 

1.85 

1.94   .02   .05 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  45         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  W 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  SSE 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LIBERTY 

louisville 
louisville  wb  ap 
louisville  upper  gage 
mammoth  cave  park 
millerstown 

munfordville 
nolin  river  reservoir 
rough  river  dam 
scottsville  3  ssw 
scottsville  2  sw 

shepherdsville 
summer  shade 
wolf  creek  dam 
woodbury  lock  4 


BLUE  GRASS  0 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNU 


4.02 
4,41 
3.96 


3,78 
3,81 
3.99 


4.21 

3.87 


1,62 

.16 

1.22 

.55 

.94 

.83 

1.26 

T 

2.00 

T 

1.03 

.65 

1.78 

.89 

1.01 

1.10   .09 
.12   .04 


5,83;  1,30   ,05 


4,08 

.04 

.75 

3,51 

.39 

4,6! 

.12 

.21 

4.12 

4,93 

.96 

.28 

3.46 

.20 

.60 

3,83 

.32 

.41 

4 

72 

1.32 

4 

92 

.81 

3 

65 

.15 

4 

B5 

1.10 

5 

01 

1.41 

3 

99 

.24 

SSW 


FLEMINGS8URG 
FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


3    3.83 
3,62 

3.83 

4.31 


3    3.840    ,600 


3.48 

.12 

.04 

3.3* 

.16 

.60 

3.36 

.24 

.83 

3.46 

.50 

.25 

2.92 

.26 

.45 

3.65 

•  24 

.86 

3.55 

.91 

.38 

3    3,283    ,59      T 


3,9« 

.32 

.70 

5.39 

.38 

.96 

3.03 

.33 

.11 

3.93 

.20 

.02 

3.95 

.40 

.02 

3.01 

.30 

.36 

1.10      T 

.32    1.27 
1.43  1.07; 


T            .87  1,42 

.34  I    1.30 

.68  .33    1.02 

.42      ,95 


.62 

1.84 
1.68 

.30    1,26 
1,00      ,16 

.69    1,06 


.18 


.7! 


.52      ,95 

.67 

.77 
.61    1.61 


,66 

.16   7 

1.63 

.61 

1.21 

.31 

•  09 

.96 

1.27 

.11 

.68 

.32 

1.18 

.30 

1.39 

.63 

1.55 

.31 

1.67 

.06 

.63 

1.18 

.16 

1.26 

1.16      .25      T 


1.36      .20      T 


1.30 
1.30 
1.63 
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.08 
.22 


.22 

.08 
.08 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

o 

H 

Day 

of  Month 

1     | 

2 

3 

4     | 

5           6 

7    | 

8    J 

9 

10    | 

11    [   12 

13  | 

14    [    15 

16  | 

17       18 

19      20      21 

22       23      24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

HARSAU    NARKLAND    DAM 

i.n 

.06 

1.03 

T 

T 

.13 

1.03 

.75 

.28      .04 

.25 

.14 

T 

.0* 

.10 

WAYNE5BUHG    7    NE 

3.57 

T 

.35 

T 

.70 

1.37 

•  21 

•  36 

■  16 

.05 

.22 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

J. 81 

.09 

.61 

T 

T 

.01 

.01 

.07 

.30 

1.16 

.18      .04 

•  21 

.02 

.02 

T 

•  04 

ft        ft        ft 
EASTERN                            0* 

ASHLAND 

«, 61 

.57 

.01 

T 

.03 

T 

.26 

1.69 

1.03      ,20 

.28 

.19 

T 

.32 

.04 

BARBOURVILLE 

3.1* 

T 

T 

T 

T 

.12 

.32 

1.33 

.25      T 

.55 

•  05 

T 

.62 

•  09 

BAXTER 

4.9a 

T 

.50 

T 

.03 

.20 

1.38 

1.34      .01 

.56 

.20 

.18 

.58 

T 

BLAINE   2   W 

A. 61 

• 

.76 

.13 

.21 

1.62 

.90 

.69 

.19 

.45 

BUCKHORN 

3.55 

T 

.37 

T 

T 

T 

T  . 

•  10 

.02 

.25 

1.26 

.69      T 

.20 

.22 

T 

.05 

•  25     T 

.15 

BUROINE   2   NE 

D    3.65 

,60 

.10 

D    .10 

.20 

•  02 

• 

1.35      .20 

.50 

.10 

■  20 

•  29 

.03 

CL*V   CITY    I    WNW 

3,06 

.20 

.39 

T 

T 

T 

.05 

.28 

1.34 

.25 

.25 

.10 

T 

•  17 

T 

COLLEGE   HILL    LOCK    11 

2.89 

T 

.56 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

.36 

1.17 

.20      T 

.17 

.13 

T 

•  1* 

.04 

CUMBERLAND 

5,35 

.70 

.10 

.07 

.03 

.03 

.05 

.09 

.10      .13 

2.66 

.10 

.93 

.01 

T 

.45 

•03      T           .05 

.22 

CUMBERLAND   FALLS    ST   PK 

3.54 

,AS 

.03 

•  03 

•  02 

.08 

.17 

.19 

1.34 

.40 

•  21 

,02                   ,02 

•  33 

DEHET   0AM 

3.2* 

T 

.60 

T 

T 

T           T 

.03 

.12 

.95 

.93 

.20 

.16 

T 

,33 

.10 

ELKHORN  CITY 

3,79 

.25 

T 

.16 

.40 

.20 

•  44 

.36 

.95 

.20 

•  20 

,36 

.25 

FOURMILE    KY   UTIL    PARK 

3.79 

.60 

.04 

.09 

.31 

1.20 

•76      .03 

•  5T 

.16 

•  11 

,12 

•  06 

FREEBURN    2    sw 

2.95 

.38 

T 

.02 

,06      T 

.04 

.01 

•  03 

.64 

.33 

•  43 

.27 

T 

•  20 

•  23 

•  21 

FPENCHBURG 

3.39 

• 

.72 

T 

T 

,08 

.02 

.43 

1.44 

.16 

.34 

T 

,36 

•  04 

GRAYSON    1   SE 

6,06 

,11 

.63 

T 

T 

.02 

•  09 

.30 

1.43 

.77      .03 

.28 

.15 

.03 

.17      T 

.03 

HAZARD   MATER   WORKS 

3.93 

.32 

.02 

.02 

.03      T 

.13 

.06 

.13 

.95 

1.16 

.39 

.19 

.13 

•  32 

.13 

HEIDELBERG   LOCK   14               R 

3.19 

.02 

.64 

T 

T 

.01 

.10 

.42 

1.15 

.23      T 

.21 

.09 

T 

•  21 

.10 

HYDEN 

3.61 

T 

.32 

.01 

T 

•  02 

,08 

.22 

1.11 

•  94      T 

.36 

■  09 

•  10 

•  26 

•  11 

JACKSON 

3.»T 

•  46 

T 

T 

T 

,05 

.02 

.07 

.47 

1.97      .02 

.23 

.19 

.03 

•  26      T 

.11 

JEREMIAH 

3. 67 

1.12 

•  20 

2.16 

.16 

.23 

LLOYD  GREENUP  DAM 

6,08 

T 

•  T6 

.04 

T 

.01 

.30 

1.35 

.67      .14 

.23 

.32 

•  20 

•  06 

LONDON    FAA    AP 

♦.29 

.65 

T 

.05 

.02 

T 

.06 

.03 

.54 

.59 

.99 

.02      .15 

•  39 

T 

T            .40 

•03                     .12 

•  65 

LOUISA    2 

3.7* 

•  S3 

.02 

T 

.09 

.03 

.13 

1.28 

.84      T 

•  36 

.09 

T 

•  37 

•  06 

MANCHESTER  A  SE 

3.73 

.79 

T 

T 

.02 

T 

.04 

.38 

1.00 

.92      T 

.41 

.13 

.08 

•  27 

•  11 

MARTIN 

3,16 

T 

.10 

T 

.12 

T 

.12 

.80 

1.09 

.66 

T 

.35 

.11 

MC   KEE 

3.63 

.03 

.37 

.07 

.62 

1.11 

.29 

.44 

.09 

.07 

•  22      T 

.17 

MIDDLESBORO 

».  55 

.02 

.33 

T 

T 

T 

.04 

.08 

.29      T 

2.02 

.27       ,06 

.69 

■  06 

T 

•  61 

•  09 

MONTICELLO 

3.62 

6 

•  32 

.02 

.09 

.70 

1.35 

.09 

•  30 

.06 

•  10 

•  20 

•  20 

MOUNT   VERNON 

A. 13 

.70 

.07 

T 

T 

T 

T 

.60 

.13      .04 

1.48 

.02 

.43 

•  22 

•03                   ,63 

ONEIDA 

3. A3 

.03 

.61 

.02 

.02 

.36 

1.10 

.85 

.19 

•  07 

■  23 

■  16 

PAINTSVILLE    1   S 

3.92 

.44 

T 

T           T 

.20 

1.33 

1.22 

.30 

.10 

,33 

PIKEVILLE 

3.62 

•  23 

T 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.04 

.06 

1.74 

.02 

.49 

T 

.37 

,02                   .15 

.49 

RAVENNA    LOCK    12 

3.01 

,07 

.44 

T 

T 

T 

T 

.19 

.36 

1.13 

.32 

.22 

.07 

T 

•  17 

.04 

SALYERSVILLE  2   SE 

3.91 

.06 

•  45 

T 

.23 

1.29 

1.09 

.37 

.38 

•  06 

SOMERSET   2   N 

6,26 

■  36 

.07 

•  02 

.60 

.02       .10 

1.62 

.05 

.A4 

,02       .26 

.06                   ,22 

.26 

STEARNS 

*. 23 

ft 

.72 

T 

T 

•  07 

•  64 

1.69 

.14 

.54 

.10 

•  08 

,27 

TILPORD 

3.32 

•  09 

1.90 

.35 

.31 

•  59 

.09 

TOMAHAWK    I    W3W 

3.36 

.13 

T 

.05 

T 

.03 

,06 

.10 

•  14 

1.09 

.90      T 

.27 

.12 

T 

•  37 

.06 

VANCEBURG 

2.60 

•  63 

.26 

T 

T 

.03 

.03 

.19 

•  14 

.39 

T           .03 

.37 

T 

.18 

.36 

WAYLAND    2    SE 

WEST   LIBERTY 

3.69 

.10 

.49 

T 

T 

T 

.09 

T 

.30 

1.30 

.55      T 

.32 

.16 

.12 

•  24 

.02 

WILLIAMSBURG    1    E 

3.41 

.03 

.26 

T 

T 

.11 

.40 

1.43 

.23       .02 

.49 

.09 

•  06 

•  29 

•  02 

WILLOW  LOCK  IS 

3.21 

.08 

.55 

T 

T 

.02 

.09 

.04 

.37 

1.04 

.49      .02 

.23 

T 

•  18 

•  10 
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COVINGTON    WB    AIRPORT 

24 

0.1 

9.3 

27++ 

36 

13 

78 

83 

70 

72 

8 

2 

3 

2 

1 

0 

16 

- 

8.1 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

15 

1.3 

10.1 

30++ 

18 

10 

79 

81 

69 

70 

6 

5 

A 

1 

2 

0 

18 

- 

8.0 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

36 

0,7 

8.6 

30 

N 

13 
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70 

68 
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0 

17 
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7.5 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1966 

Station 

Day  of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

#   #   * 
WESTERN            0 

BARDWELL  4  E 

MAX 

Mm 

34 
20 

29 

19 

33 

11 

28 

18 

35 
9 

49 
26 

51 
37 

64 

44 

67 
49 

66 
50 

52 
36 

45 

38 

56 
38 

51 
31 

41 
26 

47 
34 

45 
19 

52 

20 

42 
23 

33 
22 

34 
25 

41 
25 

37 
29 

35 

30 

51 
22 

48 
28 

44 

30 

49 
40 

45,0 
28.5 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

38 
19 

37 

19 

32 
19 

29 
21 

30 

1 

53 
24 

50 
40 

68 
42 

66 
47 

63 
52 

61 
40 

48 
32 

54 
41 

51 
28 

45 
29 

47 

40 

45 
20 

53 
22 

48 
21 

34 
18 

35 

2  2 

42 

20 

40 
25 

39 
31 

52 
27 

46 
23 

41 

32 

50 
37 

46.4 
28.3 

BENTON  2 

MAX 

Mm 

35 

19 

29 

20 

34 

10 

30 

14 

36 
5 

52 
24 

50 
39 

66 
49 

68 
52 

67 
52 

57 
40 

52 
39 

57 
39 

48 
31 

43 

28 

49 
38 

48 
18 

55 

20 

50 
22 

35 
21 

35 

25 

42 
26 

37 

28 

38 
32 

57 
26 

49 
25 

44 

36 

52 

39 

47,0 
29.2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

Mm 

34 

21 

29 

20 

32 

14 

26 

9 

36 
3 

50 

30 

48 
36 

65 
36 

70 
52 

59 
42 

49 
34 

44 
32 

53 
32 

39 
32 

41 
26 

46 
26 

45 
22 

53 
27 

33 
26 

31 
21 

32 
24 

37 
22 

36 
28 

34 
29 

50 
24 

44 
25 

42 
33 

48 
37 

43.1 
27,3 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

Mm 

35 
11 

40 
22 

28 

19 

33 

18 

31 

7 

38 
9 

52 
35 

51 
42 

6fl 
50 

68 
52 

64 
39 

55 
38 

45 
41 

57 
34 

42 

31 

42 
31 

49 
22 

48 
24 

54 
21 

35 

21 

34 
22 

35 
25 

42 
26 

37 

30 

37 
29 

55 

28 

49 
32 

45 

37 

♦5.3 
26.4 

GREENVILLE  2    w 

MAX 

Mm 

39 

18 

38 
19 

32 

20 

30 
20 

34 
2 

52 

25 

48 
43 

69 

41 

67 

53 

65 

53 

59 
42 

47 
35 

55 
41 

48 
32 

45 
30 

48 

40 

47 
18 

52 
22 

50 
22 

34 

19 

42 
22 

38 
24 

37 

31 

5* 
28 

53 
25 

44 

33 

50 
36 

47.3 
29.5 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

Mm 

33 

19 

30 
18 

32 
11 

28 
16 

30 

0 

49 
23 

46 

40 

63 

40 

66 
47 

62 
52 

54 
38 

45 
33 

57 
38 

40 
33 

40 
28 

41 

33 

46 
23 

52 
28 

42 
27 

31 
18 

35 
22 

39 

18 

36 
25 

35 

30 

50 
26 

46 
23 

40 
32 

47 
39 

43,3 

27,9 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

40 
21 

29 

19 

34 
15 

30 
22 

37 
12 

52 

30 

55 
40 

65 
42 

68 
52 

68 
50 

67 
42 

55 
37 

50 
37 

57 
37 

50 
37 

42 
28 

49 
21 

53 
23 

53 
22 

35 
23 

35 
25 

42 
26 

40 
28 

35 

32 

54 
24 

53 
29 

47 

36 

48 
40 

48.0 
30,4 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

32 

10 

43 
21 

30 
21 

33 

18 

30 

7 

33 

8 

55 
24 

47 
39 

68 
41 

66 
52 

55 
43 

60 
39 

48 
40 

58 
35 

49 
32 

44 
32 

49 
21 

48 
22 

52 
25 

34 
20 

36 

20 

35 
23 

46 
24 

36 
29 

39 
29 

55 

27 

47 
27 

42 
36 

45,* 
27,3 

L0VELACEV1LLE 

MAX 

Mm 

34 
20 

29 
19 

34 
10 

30 
1  7 

39 
17 

49 
25 

51 
38 

66 
44 

68 
48 

64 
52 

54 
38 

47 
38 

57 
32 

52 

31 

42 
25 

48 
34 

47 

18 

54 

20 

50 
23 

34 
24 

42 
25 

42 
22 

37 

28 

35 
31 

53 

23 

48 
28 

44 
32 

49 
39 

46,4 
28.6 

MADlSONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

36 
20 

29 
20 

32 
18 

30 
14 

33 
2 

51 
24 

49 
39 

66 
38 

66 

53 

64 
53 

56 
37 

47 
35 

55 
41 

52 
32 

43 
29 

48 
38 

47 

21 

53 

25 

49 
24 

33 

20 

33 
23 

40 
22 

38 
26 

35 

31 

53 

28 

46 
25 

45 
33 

49 
39 

*5.7 
28.9 

MAYFIELD 

MAX 

Mm 

40 
20 

29 

20 

34 
15 

29 
22 

38 
11 

48 
32 

52 

43 

64 
48 

66 
54 

64 

51 

54 
41 

47 
39 

56 
37 

51 
36 

42 
27 

46 
38 

46 
21 

53 

25 

45 
25 

36 
20 

35 

24 

41 
26 

38 
26 

37 
27 

52 
26 

52 

28 

46 
36 

52 

38 

46.2 

30.6 

MURRAY 
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Mm 

33 
11 

42 
21 

30 
16 

33 
16 

29 

10 

38 
18 

53 
37 

52 

44 

66 

47 

68 
53 

58 
43 

56 
39 

46 

39 

55 

37 

47 
30 

43 
33 

47 
22 

47 
24 

53 
26 

32 
22 

36 
25 

35 

26 

42 
29 

36 
30 

38 

28 

46 
27 

49 
34 

45 
37 

44,8 
29.4 
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Mm 

36 
20 

30 
18 

32 

13 

28 
19 
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2 

48 
23 

45 

38 

62 
42 
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48 
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53 

55 
36 

47 
36 

55 
40 
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32 
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18 
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28 

48 
26 
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18 
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23 

42 
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26 
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32 

50 
28 
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21 

48 
33 

48 
38 

♦5.2 

28.6 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 
23 

29 
19 

31 
13 

30 
14 

36 
9 

49 
32 

50 
42 

64 
49 

67 
54 

57 
46 

49 
39 

44 
36 

57 

34 

39 
29 

41 
26 

47 
26 

47 
22 

53 

24 

32 
25 

34 
21 

35 
25 

41 

25 

34 
29 

36 
28 

52 
27 

46 
28 

42 
35 

46 
38 

43,7 
29.2 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

33 
20 

29 
19 

32 

11 

30 

17 

36 

8 

50 
24 

50 
39 

65 
42 

68 
52 

66 

52 

55 

43 

49 
35 

57 
37 

55 
32 

41 
27 

47 
35 

46 
21 

48 
23 

50 
25 

33 
21 

33 

25 

41 
24 

39 

27 

35 

31 

53 

27 

51 
27 

45 
34 

51 
39 

46.0 
29,2 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

37 

19 

31 
21 

32 

18 

30 
19 

34 
5 

50 
26 

49 
42 

66 
45 

68 

50 

64 
53 

56 
45 

48 
37 

56 
40 

53 
33 

43 

2  8 

47 
38 

46 
21 

52 
25 

51 
25 

34 
20 

34 
23 

41 

23 

38 
26 

36 
31 

53 

26 

50 
26 

48 
32 

49 
39 

46,3 
29.9 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

32 
9 

40 
19 

29 

19 

33 

21 

28 
1 

33 

1 

52 
28 

47 
36 

68 
40 

66 
52 

57 

40 

61 
34 

47 
38 

54 
31 

47 
30 

44 
30 

47 
25 

41 
21 

51 
23 

34 
18 

33 

19 

33 

22 

42 
22 

43 
28 

40 
28 

53 

25 

47 

25 

43 
35 

44,5 
25,7 

RUSSELLVILLE 

tt    *    * 

MAX 

Mm 

42 

8 

29 
21 

30 
22 

26 
2 

30 
5 

45 

10 

47 
34 

62 
45 

64 
51 

51 
45 

61 
43 

54 
42 

47 
34 

50 
34 

47 
16 

45 
20 

44 
22 

45 
23 

40 
20 

32 
20 

37 

20 

36 
20 

50 
21 

45 

29 

52 

30 

46 
26 

40 
29 

54 
30 

44,7 
25.8 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

31 
19 

32 

17 

32 
12 

30 
15 

26 
-  1 

49 

17 

45 
38 

58 
36 

65 

44 

60 
51 

58 
41 

47 
31 

53 

40 

51 
28 

42 

30 

4b 
37 

40 

19 

50 
24 

45 
25 

28 
13 

32 

16 

40 
13 

38 
23 

39 
30 

49 
30 

44 
19 

39 
29 

47 
36 

43,5 

26,1 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCh 

MAX 

Mm 

35 
18 

36 

18 

34 
22 

29 
15 

30 
-  1 

52 

17 

50 
35 

68 
36 

66 

42 

62 
49 

64 
42 

57 
34 

53 
39 

53 
24 

43 
32 

46 
38 

44 
21 

49 
21 

46 
19 

30 
13 

32 

15 

41 
16 

40 
21 

38 
30 

50 
38 

48 
19 

45 
29 

49 
35 

46.1 
26.3 

BARREN  RIVER  RESERVOK 

MAX 

Mm 

33 

8 

45 
21 

29 
21 

32 

21 

26 
2 

32 
3 

51 
24 

48 
38 

67 
39 

66 
56 

63 

46 

65 
41 

50 
43 

54 
33 

57 
36 

48 
36 

47 
19 

45 
19 

50 
20 

46 
20 

34 
20 

33 
23 

42 
25 

39 
29 

42 

30 

53 
25 

47 
26 

43 
36 

46.0 
27.1 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

39 
12 

37 
22 

32 
20 

28 
12 

28 
■  5 

49 
20 

44 
36 

67 
36 

64 
39 

62 
53 

64 
35 

53 
35 

54 
34 

50 
24 

44 
33 

42 
34 

42 

16 

15 

42 

15 

32 
15 

36 

16 

41 
16 

39 
22 

41 
21 

52 

27 

45 
17 

43 
28 

45 
35 

45.1 
24.4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

42 
24 

30 

21 

3  3 
23 

28 
12 

34 
6 

49 
22 

47 
38 

66 
38 

50 

60 
50 

64 
42 

48 
41 

56 
37 

54 
35 

46 

3  5 

49 
29 

46 
25 

51 

?4 

43 
25 

34 
21 

33 

23 

43 
24 

38 
25 

45 
31 

54 
29 

47 
25 

41 

34 

52 

39 

46,4 
29,6 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

32 
6 

43 

19 

30 

20 

35 
15 

26 

■  1 

39 
10 

50 
32 

48 
36 

08 
4(3 

67 

46 

64 
39 

64 
41 

50 
40 

53 
26 

55 
32 

49 
36 

48 
18 

44 

18 

50 
18 

50 
14 

33 

16 

33 

15 

43 
21 

40 

29 

40 
30 

50 
21 

45 
25 

47 
36 

46,3 
25.1 

CAMPBELL5VILLE 

MAX 

Mm 

40 
20 

42 
20 

32 

a 

30 

17 

28 
5 

49 
23 

47 
38 

67 
40 

35 

63 
55 

64 
42 

62 
39 

52 

41 

55 
30 

54 
35 

46 
41 

44 
22 

47 

23 

50 
23 

38 
16 

31 

18 

42 
20 

42 
22 

40 

31 

50 
31 

50 
22 

46 
32 

50 
37 

47,4 
29.1 

CECILIA 

MAX 

Mm 

34 
20 

34 

19 

33 
22 

28 
18 

24 
0 

47 
20 

42 
22 

63 
37 

64 

4  0 

62 

56 

63 
41 

49 
35 

54 
39 

51 
28 

44 

31 

45 
39 

42 

20 

48 

22 

45 
22 

30 

15 

31 
17 

36 
19 

40 
23 

43 
31 

50 
28 

47 
21 

40 

30 

48 
37 

44.3 
26,9 

CLERMONT  I  SSE 

MAX 

Mm 

35 
19 

35 
20 

33 

19 

32 

14  . 

29 
•  2 

49 

17 

48 
34 

64 
33 

57 
37 

65 

50 

63 
36 

62 

32 

55 
40 

54 
25 

44 

31 

45 
38 

45 
17 

50 

20 

51 
20 

33 

14 

34 

15 

41 
11 

41 
20 

4  0 
31 

50 
30 

51 
17 

45 
24 

49 
36 

46.8 
24,9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

Mm 

44 
19 

40 
20 

3  0 
23 

27 

20 

31 
5 

51 
27 

46 
38 

68 
45 

65 

52 

62 
55 

65 
45 

51 

42 

54 
41 

58 
32 

45 

35 

48 

40 

45 

19 

50 
22 

49 
22 

34 

18 

33 
20 

42 
23 

39 
25 

41 
31 

52 

30 

46 
22 

44 
32 

51 
36 

46.8 
30.0 

GREENSBURG 

MAX 

Mm 

30 
0 

43 
21 

31 

21 

35 
17 

29 

6 

32 
5 

51 
15 

45 
37 

t>9 
37 

65 

41 

64 
42 

55 

40 

50 
42 

55 

30 

55 

31 

47 
37 

50 
21 

46 

21 

50 
21 

52 
18 

35 

18 

33 
21 

44 
22 

40 
27 

41 
33 

52 
22 

49 
22 

46 
35 

46.6 
25.1 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

36 
19 

34 
16 

3  2 
LB 

30 
18  - 

29 
2 

51 
22 

48 
38 

63 
36 

55 
45 

62 
53 

60 

41 

49 
32 

53 
40 

52 

26 

44 

29 

45 
39 

43 
20 

52 
24 

49 
23 

33 

15 

32 
17 

40 
16 

39 
21 

40 
31 

50 
28 

46 
20 

44 
30 

49 
37 

45.4 
26.9 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

37 
19 

33 

19 

3  0 
21 

28 
18 

30 

5 

49 

25 

45 
39 

65 

41 

56 
52 

63 
53 

62 

44 

46 

38 

53 
40 

47 
32 

42 

31 

45 
38 

22 

50 
27 

45 
29 

31 
17 

33 

20 

40 
20 

38 
26 

42 

32 

53 
28 

44 
24 

40 
31 

49 
37 

44.6 
29.6 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

32 
21 

32 
19 

34 
21 

26 
14  . 

28 

4a 

17 

48 
42 

60 
34 

f)6 
46 

61 
52 

60 
44 

44 
3  b 

50 
41 

43 
41 

44 

38 

44 
30 

42 

26 

52 
Zi 

38 
24 

29 

15 

33 

19 

40 
20 

40 
25 

39 
32 

49 

31 

45 
26 

40 
32 

49 
36 

♦3.4 
28.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

31 
21 

28 
19 

30 
IS 

25 
11  - 

24 

47 
16 

45 
37 

53 
36 

54 
43 

60 
51 

58 
38 

44 

35 

53 

36 

40 
30 

42 

32 

45 
29 

40 
23 

49 
2  5 

32 

25 

28 
15 

31 
18 

38 
16 

37 
24 

38 
32 

48 
32 

42 
25 

39 
30 

48 
37 

41,4 
26.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

43 
18 

43 
20 

32 

22  1 

30 
19 

31 
3 

49 

23 

48 
37 

67 
43 

66 
53 

64 
53 
See 

64 
46 
lefeiei 

62 

40 

52   53   50 

40   27   34 [ 
tea  Following  Sialic 

47 
40 
n  Inde 

45 
17 

48 
25 

49 
21 

33 
17 

32 
IB  | 

41 
21 

39 
26 

44 
31  | 

54 
30 

52 
23 

48 

33 

49 
36 

47.7 
29.1 
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Recipients  of  Environmental  Data  Service 
and  Weather  Bureau  Publications 

Beginning  early  in  1966  the  organization  titles  of  our 
publications  were  changed.  This  change  in  organization 
titles  will  not  affect  the  publication  title  and  series 
numbering.  These  items  will  continue  without  change,  so 
that  it  will  not  be  necessary  for  you  to  set  up  new  files 
or  new  card  catalog  entries. 

The  change  in  organization  titles  was  made  necessary  by 
the  consolidation  of  the  Weather  Bureau,  Coast  and  Geodetic 
Survey,  and  Central  Radio  Propagation  Laboratory  of  tne 
National  Bureau  of  Standards  into  a  single  organization 
known  as  Environmental  Science  Services  Administration. 


USCOMM-ESSA-ASHtVILlE 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1966 


Continued 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
#   •    • 
BLUE  CRASS         0 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DlX  DAM 

FALMOUTH  S  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
•    «    » 
EASTERN 
ASHLANO 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  M 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HYDEN 
JACKSON 
LONOON  FAA  AP 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MDJ 


MAX 
MBJ 


MAX 
MM 


43   29 

20   20 


44  42  30 

19  20  23 

44  41  31 

20  20  22 

33  46  28 


41   31 
19   22 


32   27   31 
20   10    0 

32 
2 


33   26 

14-2 


28   33   50 


33   30 
20   23 


28   29 
18   21 


28   30 
19   21 


37   35 
19   21 


39   28 
19   20 


22   32   31 
.  1   18   18 


24  23  42 
5.6  19 

31   27  31 

10  -12  -10 

31   28  28 

17    5  5 

29   27  47 

16    6  21 

27  26  49 
10  -15  15 

28  25  48 
10    1  14 

25  22  42 
15    9  18 

34   25  29 
16-5-6 


50  50  67 
41  47 

51  47  66 
2B  38  42 

51  67  65 

38  44  52 

45  67  65 

34  41  49 

51  44  68 

23  37  39 


65 

38 


36   36   44 


22 

0 

28 

9 

27 


MAX 

urn 


28 
-  2 


26 
-14 

26 

-  6 


44   43   30 


29   27   48 
12  -15   10 

33   26   28 
16    4    4 

32   26   27 
12-4-4 

32   25   28 
18-3-5 

25   33   48 


41 
37 


66   60   64 


62  64  52 

52  40  40 

65  65  65 

55  40  36 


66  64  63 

53  45  41 

61  59  54 

47  38  32 

58  56  43 

46  34  28 

61  61  63 

42  36  35 

66  64  64 


13   14   IS 


52 
30 


42   52   63 

36   35   43 

46   44   53 
22   34   34 

39   49   65 
36   36   42 

46   43   50 
24   32   30 

66 
39 


30   23 

14  -  1 


29   36   46 


22   21   22 


MAX 

27 

43 

30 

Mm 

-13 

23 

23 

MAX 

20 

41 

30 

Mm 

-13 

8 

21 

MAX 

40 

35 

28 

Mm 

20 

20 

23 

30   30 
19  -  1 


55 
35 

57 
33 


42 
35 


51   43   36 


42   39   36 


60   61   41 


16   17   18   19   20   21   22   23   24 


46   46   49   43 
18   18   19   19 


27  18  18 

49  45  50 
40  22  30 

50  44  49 
39  18  22 

51  51  46 
39  16  18 


45  42  42 

39  27  33 

45  53  42 

39  26  26 


34   27   33 


49  41 
23  30 

50  54 
31  31 

50  50 

29  35 

44  41 

23  30 

53  49 

27  37 


63 
44 

63 


46   64   67 


62   57   58 


62   62   58 


62   58   58 


42 
26 


52  48 

29  25 

45  50 

21  25 

33  50 

18  25 


51   38   32 
19   15   15 


51   34   33 


50 

29  35 

50  42 

20  26 

46  52 

30  30 


50 
29 

50 
25 


49   55   52 

39   30   44 


48 

42 

50 

64 

60 

64 

20 

33 

28 

30 

42 

40 

50 

65 

68 

71 

67 

65 

23 

33 

40 

48 

38 

35 

40 

56 

63 

66 

61 

27 

34 

39 

40 

50 

37 

47 

40 

54 

64 

66 

62 

20 

30 

29 

28 

48 

38 

43 

61 

62 

65 

61 

55 

23 

33 

35 

35 

46 

13 

48   43   51 


34 
59 


40   64   65 
28   34   46 


65   66   61 
32   53   37 


62   65   61 
30   49   41 


68  63 

48  45 

66  67 

32  50 

68  68   63 

33  50 

64  61   51  I 


48  52 

29  29 

60  58 

32  37 

56  57 

34  35 


45  47  42 

35  25  24 

47  46  47 

39  22  24 

44  42  48 

36  17  18 

49  45  48 

38  24  19 

46  41  45 

37  22  23 

42  46  42 

34  22  21 

44  38  45 

28  22  25 


35  20  22 

47  46  46 

38  22  23 

43  42  48 

36  16  17 

47  48  42 

36  20  20 

42  44  39 

32  22  21 

41  44  41 

28  26  18 


43   33 
20   22 


35 

12 

29 
13 

23 
11 

32 
12 


33   40   39 
22   23   27 


35   42   39 


43   4-1   40 
23   26   31 

34   44   46 


28 
12 

41 
12 

31 
10 

30 
10 


40   39   38 
16   21   30 

38   38   38 
12 

35 
14 

33 
9 

32 


54   51   46 
30   26   38 


47   46   46 


23 

30 

34 

38 

21 

29 

42 

35 

17 

22 

41 

37 

19 

22 

39 

39 

23 

31 

37 

36 

16 

27 

40 

38 

20 

30 

37 

36 

21 

30 

41 

39 

13 

23 

36 

35 

21 

31 

40 

38 

40 
20 


47 
21 


48 

45 

44 

51 

34 

25 

27 

37 

43 

42 

43 

49 

23 

26 

27 

36 

3B 

48 

41 

44 

32 

21 

21 

31 

44   40   45 


38   44   44 


39 

49 

19 

16 

21 

30 

31 

28 

13 

13 

30 

28 

15 

11 

41  41  37 

7  18  28 

32  40  38 

17  17  24 

30  39  38 

15  16  22 


50 

50 

53 

42 

28 

28 

53 

57 

54 

41 

32 

38 

50 

51 

55 

45 

30 

31 

46 

46 

50 

40 

26 

26 

51 

52 

53 

42 

29 

38 

53 

53 

58 

41 

32 

32 

50 

51 

56 

41 

31 

30 

51 

57 

45 

29 

27 

38 

44  51 

37  23 

54  52 

40  21 

51  53 

41  23 

43  50 

37  20 

55  49 
40  21 

47  53 

39  25 

42  50 
37  24 

50  50 

40  20 

47  54 

40  21 

46  52 

39  21 

52  42 

34  20 


48   36   28 


45 
20 

55 
15 

38 
11 


19  16  10 

50  54  34 

21  21  14 

50  34  30 

20  21  13 

54  33  29 

22  19  17 


39   38 
11   25 


<J8 

44 
23 


45 

20 


50   46 
15   31 


36   46   48 


43  45  43 

31  25  31 

36  59  45 

32  27  21 

35  45  40 

32  28  21 


48   51 
36 


41   38   36 


38 

48 

43 

48 

32 

20 

21 

27 

37 

50 

.45 

49 

32 

24 

25 

27 

47 

43 

45 

57 

32 

24 

30 

36 

45.1 
25.7 

44.5 
21.8 

47,9 
31.5 

47.0 
28.6 

46.9 
26.7 


47.2 
28.3 

43.8 
25.7 

39.2 
23.8 

40.8 
21.0 

43.8 
25.3 

46.4 
28.0 

42.1 
22,3 

44.6 
25.9 

41.2 
26.5 

42.1 
22.1 

40.4 
26.1 

41,1 
22.2 

45.1 
27.3 

43.3 
22.0 

43.1 
25.1 

40,3 
22.5 

40.3 
21.  8 

46.0 

28,0 

38.8 
21.5 


42,4 
22,3 

51.0 
27,6 

46,9 
26,3 

43.3 
20.1 

48.6 
25.7 

45,2 
24.2 

41.3 
22.9 

48.0 
26.0 

45,8 
23.9 

44.4 
22,3 

45.2 
27.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    19    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

■ 
B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

42 

41 

32 

30 

34 

50 

47 

65 

67 

67 

62 

53 

52 

58 

56 

54 

49 

50 

55 

49 

33 

43 

44 

41 

49 

48 

48 

62 

49.3 

Mm 

22 

21 

22 

18 

0 

12 

24 

34 

34 

51 

41 

37 

42 

31 

39 

41 

20 

20 

19 

21 

13 

15 

17 

31 

34 

22 

23 

36 

26.4 

MC  KEE 

MAX 

25 

22 

27 

28 

25 

33 

50 

43 

64 

67 

65 

63 

49 

46 

52 

4b 

51 

43 

48 

53 

32 

31 

43 

40 

37 

42 

44 

45 

43.3 

Mm 

-13 

19 

19 

16 

-  4 

-  4 

26 

35 

35 

35 

42 

35 

42 

27 

28 

36 

17 

17 

18 

15 

12 

10 

12 

23 

32 

20 

20 

28 

21.4 

MIDDLESBORO 

MAX 

23 

38 

29 

32 

30 

30 

42 

39 

58 

60 

69 

60 

56 

57 

59 

49 

53 

44 

49 

54 

39 

40 

47 

51 

39 

51 

49 

44 

46.1 

Mm 

■  14 

23 

23 

22 

15 

13 

18 

32 

35 

39 

39 

32 

43 

31 

33 

40 

25 

22 

20 

20 

17 

20 

20 

21 

33 

29 

28 

36 

25.5 

MONTICELLO 

MAX 

44 

41 

32 

31 

33 

50 

45 

69 

65 

63 

65 

57 

52 

60 

56 

53 

44 

48 

56 

40 

32 

43 

41 

39 

50 

47 

43 

53 

48.3 

Mm 

21 

21 

24 

18 

12 

20 

35 

41 

49 

55 

42 

40 

41 

31 

37 

41 

20 

21 

21 

19 

17 

21 

21 

32 

32 

22 

32 

37 

29.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

39 

40 

28 

28 

30 

48 

45 

65 

66 

63 

63 

60 

50 

55 

55 

50 

44 

47 

53 

40 

32 

43 

40 

38 

45 

45 

50 

49 

46.8 

Mm 

15 

18 

19 

17 

9 

19 

37 

39 

48 

53 

43 

42 

40 

27 

35 

39 

23 

20 

21 

15 

13 

14 

25 

31 

32 

21 

30 

31 

27,7 

PIKEVILlE 

MAX 

37 

37 

34 

31 

34 

55 

40 

55 

67 

68 

63 

53 

55 

58 

50 

58 

49 

51 

58 

41 

34 

47 

47 

43 

51 

48 

50 

64 

49.2 

Mm 

22 

24 

25 

24 

18 

16 

32 

35 

32 

55 

5? 

35 

43 

33 

32 

42 

27 

23 

24 

21 

13 

13 

17 

30 

35 

30 

26 

35 

29.1 

SOMERSET  2  N 

MAX 

40 

38 

32 

30 

30 

49 

45 

67 

67 

61 

63 

55 

52 

55 

49 

51 

44 

47 

55 

36 

30 

42 

42 

39 

47 

48 

45 

51 

46.8 

Mm 

21 

20 

18 

18 

12 

13 

31 

41 

47 

54 

46 

43 

41 

29 

39 

40 

20 

20 

20 

16 

18 

22 

27 

32 

33 

22 

30 

36 

28.9 

STEARNS 

MAX 

31 

37 

26 

27 

28 

34 

49 

41 

65 

65 

62 

62 

54 

53 

59 

50 

51 

43 

48 

54 

37 

43 

44 

44 

36 

48 

43 

45 

45.7 

Mm 

-  1 

20 

19 

15 

11 

18 

21 

31 

40 

50 

40 

43 

45 

33 

33 

36 

21 

22 

26 

19 

15 

18 

24 

31 

30 

24 

35 

43 

27.5 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

29 

35 

31 

35 

32 

28 

50 

40 

46 

59 

68 

62 

51 

51 

56 

47 

54 

42 

49 

53 

31 

34 

43 

44 

40 

47 

44 

51 

44,7 

Mm 

-  8 

10 

20 

9 

9 

12 

19 

31 

28 

28 

45 

35 

40 

26 

25 

37 

20 

15 

16 

12 

6 

7 

7 

13 

30 

25 

17 

22 

19.9 

VANCEBURS 

MAX 

30 

29 

34 

29 

26 

48 

48 

53 

64 

56 

64 

61 

49 

46 

44 

48 

43 

49 

45 

31 

35 

43 

40 

37 

45 

47 

45 

47 

44.1 

Mm 

8 

19 

19 

11 

6 

15 

34 

31 

29 

36 

38 

30 

32 

22 

33 

35 

20 

16 

18 

8 

6 

8 

15 

25 

31 

26 

28 

34 

22.6 

WAYLANO  2  SE 

MAX 

Mm 

WEST  LIBERTY 

MAX 

25 

38 

28 

31 

26 

28 

50 

42 

56 

67 

65 

64 

49 

48 

53 

45 

50 

42 

50 

53 

34 

28 

45 

41 

36 

47 

46 

48 

44,1 

Mm 

-  3 

20 

19 

11 

6 

6 

12 

33 

30 

30 

45 

38 

42 

30 

31 

39 

25 

19 

19 

13 

11 

11 

11 

18 

32 

27 

25 

26 

22,4 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

43 

43 

31 

31 

35 

47 

42 

64 

66 

65 

64 

57 

57 

59 

54 

57 

45 

50 

57 

41 

34 

♦  7 

46 

37 

51 

48 

46 

59 

49.1 

Mm 

20 

21 

24 

18 

13 

24 

34 

39 

34 

52 

49 

42 

42 

31 

38 

41 

24 

23 

23 

21 

16 

23 

21 

31 

34 

24 

28 

38 

29.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 
MIN 

36 
32 

34 
34 

35 
33 

37 

34 

35 

34 

36 

34 

37 
35 

47 
37 

49 
43 

50 
47 

52 
47 

47 
45 

47 
47 

47 
42 

47 
42 

47 
45 

47 
40 

46 
38 

46 
37 

45 
37 

46 
36 

40 
35 

40 
36 

40 
39 

44 
39 

45 
37 

45 

38 

45 
40 

43.3 
38.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

38 

37 

37 

34 

37 
37 

38 
37 

40 
38 

46 

40 

49 

45 

50 
47 

53 
48 

52 

50 

50 
50 

50 
46 

50 
47 

50 
47 

49 
45 

47 

44 

46 
42 

46 
42 

47 
42 

43 
40 

41 
39 

42 
41 

44 
40 

45 
42 

44 
43 

45 
43 

44.8 
42.1 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT. 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


See  Reference  Note,  Following  Station  Inde: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY   1966 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

... 

WESTERN              01 

BEAvEw  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

I 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

0.5 
4 

4 

T 
4 

4 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

1 

HENDERSON  7  5SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

T 
3 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

T 

T 

3.0 
1 

H0PK1NSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 

T 
T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
2 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

0.3 

T 

0WENSB0R0  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

3 

1.0 
4 

3 

3 

3 

3 

1 

T 

1.0 
1 

T 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

T 
T 

1.0 

T 
1 

RUSSELLVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  htiO 

«    «    » 

CENTRAL             02 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
6 

1.5 

7 

6 

6 

5 

4 

0.5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

0.6 

CAMP*ELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

2 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

IRVINSTOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.0 
12 

0.8 
12 

11 

T 
11 

10 

6 

3 

T 

T 

LOUISVILLE  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOl'IV 

11.0 
6 
.7 

T 

11 
1.7 

T 

11 
1.6 

T 
8 
1.6 

8 
1.5 

7 
1.3 

4 
l.'J 

2 
.5 

T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

' 

2 

1 

T 

T 

T 

M1LLFRST0WN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 
6 

5 

4 

4 

4 

2 

0.3 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

.    .    # 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7 

7 

4 

0.5 
4 

3 

' 

1 

T 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNr 
WTR  EQUIV 

9.3 

4 
,4 

T 

13 
1.2 

T 

11 

1.2 

T 
9 
1.0 

8 

1.0 

8 
.9 

4 

.7 

2 

.4 

T 

0.1 

T 

T 

0,1 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

9 

6.0 
16 

T 
11 

T 
11 

T 
10 

10 

9 

7 

5 

T 

T 

T 

1.1 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

6 

6 

T 
5 

0.2 
5 

5 

3 

2 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALI- 
SN  ON  GND 

2.0 

4.0 

10 

T 
10 

1.0 
9 

T 
9 

T 
9 

6 

3 

T 

T 
T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALl 
SN  ON  GND 
WTR  EOUJV 

6.1 

9 

1.5 

T 
8 
2.2 

T 
8 
?.l 

0.2 
8 

8 
2.2 

8 
2.0 

5 

1.3 

4 
1.3 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
8 

8.3 
17 

T 
16 

T 
13 

T 
12 

12 

8 

0.3 
5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

WILLIAMSTOWH  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6 

R.O 
14 

T 
12 

T 
8 

1.0 
9 

8 

6 

3 

1 

T 
T 

0.5 
T 

T 

.   a   . 

EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

1.5 
5 

1.0 

4 

0.5 
4 

3 

2 

T 

T 

3.5 

T 

T 

T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 

1.0 
6 

T 
6 

T 

! 

T 
5 

T 
5 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

SNOWFALL 
SN  ON  SMC 

0.5 
7 

1.0 
5 

5 

T 

5 

0.5 
5 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALl. 
SN  ON  GNI. 

4.5 
7 

T 
5 

0.5 
5 

0.2 
• 

T 
5 

! 

2 

T 

T 

T 

T 

l.C 
T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOwFALL 
SN  ON  GNL 

- 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

0.3 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
( 

T 

T 

T 
< 

T 

< 

' 

3 

; 

T 

T 

SOMERSET  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

|  i 

t 

i 

1  ; 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


+_,. 

OBSERVATION 

Q 

Z. 

Ul 

U 

g 

O 

TIME  AND 

z 

0 

1 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

G 

Q 

COUNTY 

< 

0 

z 
0 

< 

1 

OBSERVER 

I 

u 

ADDISON  DAM  *5 

0031 

0? 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

380 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

00631  02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7fl 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155  02i  JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

6P 

61 

LEE  S.  MAMERSLEY 

ASHLAND 

0254i  041  BOYD 

7 

38  27 

82  36 

555 

7* 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

8ARS0URVILLE 

03611  04l  KNOX 

2 

36  52 

B3  52 

5P 

7A 

c 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397  02'  NELSON 

a 

37  48 

65  28 

631 

5P 

5P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

SARDwELL  4  E 

04021  01  CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6F 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422  02  ALLEN 

3 

36  54 

66  08 

590 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450  04  HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490  01  OHIO 

3 

37  25 

86  32 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611  01  MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615  0)  MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

305 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

06191  03  MADISON 

4 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

IP 

C  H 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624'  03|  MADISON 

37  34 

B4  18 

992 

7A 

MRS.  OAYLE  D.  DALE 

BLAINE  2  1 

0752'  04  LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  1S0N 

30NNIEV1LLE  4  N 

0654  02  HART 

3 

37  26 

B5  54 

730 

5P 

5P 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0904  02  WARREN 

3 

37  00 

86  26 

»i 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02  WARREN 

36  56 

86  26 

535 

Mil 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAQFORDSVILLE 

D$<.0 

02  MARION 

37  29 

85  09 

675 

M 

9A 

DR.  DAVID  D.  ORYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02  EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

980 

7A 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 

LOW 

04  PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

1120 

04  PIKE 

1 

31  13 

82  35 

1643 

6A 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESVILLE  2  W 

1137 

02  CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

7A 

HRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1221 

01  MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVJLLE 

1236 

02  TAYLOR 

3 

37  20 

83  21 

bP 

6P 

ALVA  MC  (UNLET 

CANEYVILLE 

1294 

02'  GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK.  1 

1345 

03  CARROLL 

36  41 

86  11 

460 

4P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406  02  HARDIN 

I 

37  40 

85  57 

73* 

6P 

6P 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576  04  POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611  02'  BULLITT 

I 

37  55 

85  40 

540 

*p 

BERNHE1M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631  01  HICKMAN 

4 

36  41 

89  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

1663  01  CALDWELL 

2 

36  59 

490 

6A 

MRS  BENN1E  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704  04  ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(COVINGTON  WB  AIRPORT 

1B55  03,  BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964  04  HARLAN 

36  56 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969' 04  WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

1996  03  HARRISON 

5 

38  2  3 

84  18 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHlANA  2 

2003: 03  HARRISON 

36  23 

B4  17 

719 

BA 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040  03  BOYLE 

37  39 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053J  04  MARTIN 

1 

37  48 

82  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  dam 

2180  04  FLOYD 

1 

37  45 

82  47 

690 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

221*1 03  MERCER 

37  48 

84  43 

870 

*P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2356! 01  OHIO 

3 

37  33 

66  43 

431 

7A 

C 

JESSE  L.  HUFF 

DJNMOR 

2366^  0i  MUHLENBERG 

3 

37  05 

67  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391  02  BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469  02  METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

?A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELJZA8ETHT0WN 

2510  02  HARDIN 

3 

37  41 

65  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528  04  PIKE 

1 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548  01  TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6A 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775  03  PENDLETON 

5 

38  43 

6*  25 

715 

6P 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791  03  BATH 

5 

38  09 

63  33 

662 

60 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES             I 

FLEMINGSBURG 

2903  03  FLEMING 

3 

38  25 

83  43 

858 

7A1 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  1  SSW 

2906!  03  FLEMING 

S 

36  25 

83  45 

920 

|      c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953' 03  MADISON 

37  54 

84  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOROS  FERRY  OAM  50 

2961' 01  CRITTENDEN 

37  28 

68  06 

336 

HID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KV  UT1L  PARK 

3006  04  BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028i 03  FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036  01  SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FflEEBURN  2  SW 

3046  04  PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

«A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  04  MENIFEE 

9 

37  57 

83  39 

864 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112  02! MONROE 

3 

36  38 

83  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3l94i 03  SCOTT 

36  12 

84  33 

6* 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT    j 

GEST  LOCK  3 

3203  03i  HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

324l!  021  BARREN 

3 

37  00 

B5  53 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246  02'  BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252  02!  HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295  01  TRIGG 

; 

36  54 

88  00 

400 

6/ 

6A 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392  04.  CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

34301  02  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

T« 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  SSE 

3435 

02'  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

585 

7* 

CURTIS  E.  LOBB 

GREENVILLE  2  W 

3.si 

01  MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

3P 

5P 

C«  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01' MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

7*5 

C 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01  OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

04!  PERRY 

37  15 

83  12 

869 

: 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  04  PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3741  041  LEE 

37  33 

83  46 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762  01 j HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

6P 

fcP 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798  01,  CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

c 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816  01  FULTON 

36  34 

69  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837  03  JESSAMINE 

* 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929  02  LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

: 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994  01  CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093  04.  LESLIE 

37  10 

83  23 

BA| 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165, 02  BRECKINRIDGE 

1 

37  53 

86  17 

660 

6P 

t3 

FLOYD  G.  R0B8INS 

JACKSON 

41961 04  BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255  04! LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

HOBART  I  SON 

KEENE  1  SSW 

43691 031  JESSAMINE 

37  57 

64  38 

941 

HUGH  H.  BUFFIN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595  03  OLDHAM 

7 

36  26 

65  23 

880 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620  03'  GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703  02  GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

6P 

CLYOE  STUELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LLOYD    GREENUP    DAM 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  1  SW 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

MANCHESTER   4   SE 

MARTIN 

MAYFIELD 

MAYSVlLLE  SEWAGE  PLANT 

iMC  KEE 

I MC  KINNEYSBURG 
META 

MIDOlESBORO 
MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOREHEAD  STATE 
MOUNT  STERLING 


NOLIN  RIVER  RESERVOIR 


OWENSBORO  2  W 
OWENSSORO  DAM  1 
OWENTON  2  S 


I R PORT 


PADUCAH  I 

PADUCAH 
: PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE  1  S 
I  PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON  I  SE 

RAVENNA  LOCK  12 

ROCHESTER  LOCK  3 

ROUGH  RIVER  DAM 

RUSSELLVILLE 

SADIEV1LLE 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
I SALYERSVILLE 
I SALYERSVILLE  2  SE 
I SCOTTSV1LLE  3  SSW 
1 SCOTTSV1LLE  2  SW 


SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  2  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHAOE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

TILFORD 

TOMAHAWK  1  WSW 

TOMPKINSVILLE 

TYRONE  LOCK  3 

UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCE6URG 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYLAND  2  SE 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
W1LLIAMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


.755 


FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

GREENUP 


4837  1 

4eB2|  03  CLARK 
*893l  0*]  LAUREL 
4898,  04i  LAUREL 
4946  04  LAWRENCE 
49*9  02  JEFFERSON 


02  JEFFERSON 
02  JEFFERSON 

01  BALLARO 

02  BARREN 

01  HOPKINS 

02  EDMONSON 
0*  CLAY 

0*  FLOYD 
01  GRAVES 

03  MASON 


5291  0* 
5301  03 
5370  04 
5389    0* 


WOODFORD 
NICHOLAS 
GRAYSON 


MONTGOMERY 


5694  01  CALLOWAY 
5834  02  EDMONSON 
6013  04  CARTER 
60201 01  HOPKINS 
6028  04  CLAY 
j  609l|  01  DAVIESS 
I 60961 01  DAVIESS 
1 6106  03  OWEN 


01  MC  CRACKEN 
01  MC  CRACKEN 
01  MC  CRACKEN 
0*  JOHNSON 

01,  MUHLENBURG 
PIKE 


LINCOLN 
MORGAN 
WHITLEY 
GRANT 
8724; 0*  LEE 
6807  02  RUSSELL 
8824  02  BUTLER 


6110 
6115 
I  6117 
6136 
6155 
6333 

6360  01  CALDWELL 
6679  04,  ESTILL 
6805'  03'  MADISON 
6682  Oil  OHIO 

6988  02|  BRECKINRIDGE 

70*9  Oil  LOGAN 

7074  03l  SCOTT 

7096  02|  MARION 

7121  03< WOODFORD 

7129  04!  MAGOFFIN 
I  713*  0*!  MAGOFFIN 
j  7215  02  ALLEN 
I  7220  02l  ALLEN 

723*  01  WEBSTER 

732*  03  SHELBY 
733*  02!  BULLITT 
7*73l  02  SHELBY 
7508J  0*  PULASKI 
79101  04  PULASKI 
760*'  03  WASHINGTON 
7677  0*.  MC  CREARY 
7800'  02'  METCALFE 
792*  02  WASHINGTON 
T9*B|  03,  SPENCER 

6019  0*'  PERRY 
80951  0*!  MARTIN 
8060  02  MONROE 
8179| 03  ANDERSON 
8197  1 
6246 
8  2  50 


84  36 
84  55 

37  45    84  35 

38  39 
38  26 

37  51 
37  07 

37  05 

38  07  I   82  38 


38  14 

38  11 

38  17 
36  56 

36  53 

37  19 
37  11 
37  06 
37  34 
36  44 
36  41 


37  26 

38  36 

37  34 

36  37 

38  09 
38  19 

37  27 


3  37  17 
7  38  19 
7  37  14 

4  37  16 
7  37  46 
7  37  47 
4  38  32 


7  37  06 
7  37  06 
1  37  48 


37  37 

36  62 

38  23 

37  35 


8  36  13  ! 
8  38  00  ; 
8  38  20 


3  36  53  I 
8  37  52  ! 
8  38  02  I 


37  46 
37  31 

37  38 

38  35 

36  46 

37  25 

2  37  23 
5  37  93 

2  36  ** 

*]  38  39 

37  36 

2  36  32 

3  37  11 


65  *6 

85  ** 

85  *8 

86  50 

66  02 

67  29 
86  06 
83  *3 
82  *5 


6*  00 
8*  16 

82  27 
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REFERENCE    NOTES 


eg.rding  the  climate  rf  Kentucky  may  be  obtained  by writing  to^^ Weather ^^^S^SSSSk'JSiSSSS^  DATA  KENTUCKY". 
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Additional  infonnat: 

Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bu: 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  e. 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data     table  directions  entered  in  figu 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

servers  take  the  observations  on  daylight 


inches  and  wind  movement  i 
of  degrees.     Resultant  wind 


ving  tii 


iversity  of  Kentucky, 

Monthly  degree  day  t 


ctor 


i  of  \ 


nd  dii 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  ob_- 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  am       C   ST       Data  in    he     Extremes     table 
e,   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


in  the  "Snowfall 
"Daily  Precipita- 


i  the  post  offic 
ta  will  be  carr 


i  the  July  i 


and  sleet.     Entr 


of  this  bulletii 


tion"  table 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mi, 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measuremenl 

for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fro: 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  d; 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


"Evaporation  and  Wind     table 


aken  from  diffe 


i  ground  include  ; 


ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  ne' 


wfaU. 


ore  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days 
i  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ntially  a 


urate  but  i 


ord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  < 
slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitate 


■ied  for  this  station. 


i  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  a 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin     If  daily  amounts  are  published  ■ 
"ObMtofogical  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  -B>.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i. 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


i  of  data  in  any  month  indicate 


G      "Soil  Temperature"  table. 
H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Oi 
J       "Supplemental  Data"  table. 

SS  -  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    how 


snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


■  sunset. 


this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.   20402. 

rnmg  the  history  o,  changes,  location,  eleva^ 


Information 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual 
the  address  shown  above. 


eludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscripts 

of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prmt.ng  Off.ce,    Washington,  D.  C.   20402. 
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31.0 
33.8 

45.6 
46.8 
43.3 
45.8 
47.9 

81 
84 
83 
80 
83 

22 
22 
23 
23 
22 

14 
12 
10 
15 
IS 

8 
8 
8 
9. 

8 

600 
559 
672 
594 
522 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

2 

1 

0 

16 
17 
21 
17 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 
2.57 
2.02 
3.22 

1,76 

.83 
1.11 
1.20 
1.57 

1.10 

3 

4 
4 
4 
4 

.1 
T 

,8 

T 
0 
I 
2 
0 

7» 

7. 

6 

5 
4 
4 
5 
3 

2 
2 
1 
2 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TOMAHAWK  1  WSW 

60.3 
65.1 
60.5 
59. 1M 
61.3 

35.3 

34.9 
36.7 
33. 2M 
26.3 

47.8 

50.0 
48.6 
46. 2M 
43.8 

82 
88 
82 
82 
84 

22 
22 
22 
22 

23 

13 
18 
18 
15 
11 

8 

9 

29. 

8 
9 

535 

4<,0 
505 
589 
649 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 

1 
1 
1 

13 

14 

12 

14 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

1.96 

.95 

1.33 

2.30 
2.17 

-  3.57 

1.15 

.41 

1.01 

1.12 

.62 

4 
4 
4 
4 
1 

1.0 

1.4 

T 

T 

0 

0 
0 
2 
T 

6 
6 

3 

2 
5 

6 

1 

a 
1 

2 

2 

1 

0 

1 
1 

0 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSRURG  1  E 

60.7 
60.1 
62.4 

29.3 

29.0 
34.8 

45.0 
44,6 

48.6 

.9 

84 
84 
83 

22 
23 
22 

13 

16 
15 

29. 
29. 

8 

612 
632 

508 

0 

0 
0 

1 

2 

0 

18 
22 
16 

0 

0 
0 

.68 
1.62 
2.40 

-  3.79 

-  2.39 

.29 
.56 

1.11 

31 
4 

4 

T 

T 

0 
T 

0 

5 

3 

4 
3 

0 
1 

2 

0 
0 

1 

DIVISION 

45.9 

.4 

2.03 

-  2,67 

•  9 

Precipitation  was  below  average  in  all  sections 
of  Kentucky,  and  much  below  average  over  the 
greater  part  of  the  Commonwealth.  Totals  ranged 
from  about  2  to  3  inches  over  much  of  the  south- 
east and  at  a  few  locations  in  other  parts  of  the 
State.  Elsewhere  totals  ranged  from  about  1/4 
inch  to  2  inches,  with  about  20  of  the  reporting 
points  recording  less  than  1  inch  of  precipitation. 
It  was  the  driest  March  for  the  entire  85  years 
of  weather  record  at  Paducah,  the  driest  March 
in  56  years  at  Lexington,  and  the  driest  March 
in  29  years  at  Louisville.  At  some  of  the  drier 
locations  in  the  State  (in  the  1/4-inch  to  1 -inch 
range),     it    is    estimated   that    a    March   as   dry 


occurs  on  the  average  less  often  than  once  in 
100  years. 

Indications  were  that  soil  moisture  was  short 
over  the  greater  part  of  the  State  at  month's 
end.  The  U.  S.  Department  of  the  Interior 
Geological  Survey  reported  that,  "Streamflow 
was  deficient  ....Flow  at  the  index  stream- 
gaging  station  Green  River  at  Mundfordville 
was  fourth  lowest  in  the  39  years  of  record  at 
the  index  station.  Licking  River  at  Catawba 
was  second  lowest  in  39  years  of  record.  Ground 
water  levels  generally  declined  and  were  below 
average  in  most  areas." 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agronomy  Department 

University  of  Kentucky 

Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 

Lexington,  Kentucky  40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WE5TERN            01 

BAROwELL  *  E 

1.29 

BEAVER  DAM 

1.06 

BENTON  2 

.29 

CALHOUN  LOCK  2 

1.95 

COBB 

.93 

DUNDEE  <•  ESE 

1.39 

DUNMOR 

1.5* 

ELKTON  Z    5 

1.60 

FORDS  FERRY  0AM  50 

1.18 

FRANKLIN  1  E 

i.u 

GOLDEN  POND  6  N 

1.13 

GREENVILLE  2  W 

1.00 

HARTFORD  6  NW 

i.»r 

HENDERSON  ?  SSW 

.72 

HICKMAN  1  E 

.26 

HOPKIN5VILLE 

1.67 

LOVELACEVILLE 

1.21 

MADISONVILLE  1  SE 

1.18 

MAYFIELO 

.60 

MURRAY 

.98 

OLNEY 

.78 

OWENSBORO  2  W 

)  1.47 

OWENSBORO  DAM  46 

1.54 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

.96 

PADUCAH 

.60 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

1.63 

PRINCETON  1  SE 

.83 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.81 

RUSSELLVILLE 

.88 

SEBREE 

1.0* 

02 


UNIONTOWN  DAM 


CENTRAL 

ADD  I  SON  DAM  A  5         / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  w 
CAMP8ELLSV1LLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

E0M0N70N 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  SSE 
IRVINGION 
LEITCHF1ELD 
LIBER7Y 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSIOWN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  OAM 
SCOTtSVILLE  3  SSW 
SCOTISVILLE  2  Sw 

SHEPHERD5V1LLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  OAM 
WOODBURY  LOCK  4 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTH1ANA  2 
DANVILLE 
DIK  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMING SBURG 
FLEMING5BURG  I  5SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 


1.5* 
1.701 

•  9*| 


1.13 
1.71 
1.7* 


l.*6 
1.08 
1.74 
1.13 
1.52 

1.** 
1.99 
l.*2 
1.25 
l.*9 

1.2* 


11   12   13   14   15 


.01  T 

.02  T 

.05  .06 

T  .02!  T 


1.37 

1.02  T 

1.601  .*0 

i.*o:  t 

1.60,  .29   .11 

2.02  .15 

1.34  .16 

1.15!  .28 
2.24 

1.83  .20 


1.24 


.01 
.30 
.68 


19   20    21 


.03 
.10   T 


.04   .01   .01 


GEST  LOCK  3 

1.36 

.*! 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

7 

1.85 

T 

KEENE  1  SSW 

1.22' 

.12 

LA  GRANGE  2  NNW 

l.*9 

LANCASTER 

1.9* 

.26 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

.99 

T 

.41 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

1.51 

.21 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.31 

.35 

MAYSVILLE  SEWAGE 

PLANT 

.89 

.28 

MIDWAY 

1.13 

.30 

MOUNT  STERLING 

D   .8* 

.18 

OWENTON  2  S 

1.27 

.03 

RICHMOND 

1.62 

.20 

.03 

5ALVISA  LOCK  6 

l.fc9i 

.33 

SHELBYVILLt 

1.52 

.30 

SPRINGFIELD 

1.02 

T 

TAYLORSVILLE 

1.29 

.21 

TYRONE  LOCK  5 

1.01 

.33 

VALLEY  VIEW  LOCK 

9 

1.64 

.20 

VANBUREN 

l.M 

.02   .10   .05   .01 


22   23   24   25   26   27   28  .  29   30   31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

* 

Day 

of  Month 

H 

1    |    2 

3 

4    | 

5    | 

6 

7     | 

8        9 

10    |    11    |    12 

13 

14    |    IS 

16       17   |    18 

19      20      21 

22      23 

24 

25      26      27 

28   |  29      30 

31 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

2.68 

.45 

T 

.13 

.04 

.01 

T            .03      T 

1.34 

.02 

.20 

.0 

•  03 

T 

T 

WAYNESBURG    7    NE 

1.91 

.28 

.96 

.15 

T 

T 

.24 

.28 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

1.35 

.29 

.13 

.02 

T 

T 

T            .02 

.40 

.02 

.11 

T 

.36 

T 

T 

T 

T         • 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

1.4* 

.25 

.22 

T 

T 

T           T 

.12 

.05 

.14 

.50 

.16    . 

BARBOURVtLLE 

2.71 

.76 

.11 

1.12 

T 

.06 

T 

.05 

.19 

.42 

T         • 

BAXTER 

3.16 

.75 

T 

1.42 

.06 

.05 

.03 

.21 

.56 

.08    . 

BLAINE    2    « 

.99 

.28 

.15 

.18 

.27 

•  11    ■ 

BUCKHORN 

2.36 

.60 

T 

i.oe 

T 

T 

T 

T 

.15 

T 

.4*. 

T 

•  09    • 

BURDINE    2    NE 

2.55 

.55 

.05 

.75 

.10 

.15 

.05 

.«5 

T 

.03    . 

CLAY    CITY    I    WNW 

1.18 

.16 

T 

.70 

.05 

T 

.22 

.05 

T 

• 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1.46 

.08 

T 

.66 

.12 

.05 

T 

T 

.20 

T 

.13 

T 

•  04    • 

CUMBERLAND 

2.62 

.19 

.03 

1.20 

.03 

.11 

.06 

T 

.14                     T 

.27 

.^5 

.02 

.12    . 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1.60 

.07 

.09 

1.00 

.02 

.03 

.02 

.10 

.22 

.05 

• 

DEWEY    DAM 

2.22 

.55 

.60 

•  10 

T 

T 

.03 

.22 

.30 

T 

.22    . 

ELKHORN    CITY 

2.74 

.38 

.75 

.11 

.08 

.20 

1.10 

.12    . 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3.05 

.57 

.08 

1.66 

.04 

.03 

.09 

.32 

■  06    • 

EREEBURN    2    SW 

2.76 

.74 

.07 

.15 

.06 

.01 

T 

.20 

.79 

T 

•  26    • 

FRENCHBURG 

2.19 

.37 

.63 

.03 

T 

.04 

,06 

.34 

.56 

•  16    • 

GRAYSON    1    SE 

1.45 

.27 

.17 

.03 

.03 

T 

.04 

.07 

.12 

.47 

T 

.25    . 

HAZARD    WATER    WORKS 

2.36 

.82 

.01 

.70 

.02 

.06 

.36 

.31 

.02 

•  08    • 

HEIOELBERG    LOCK    14                R 

1.8S 

.25 

1.02 

.10 

T 

T 

.23 

.20 

•  08    • 

HINDMAN    11    NNE 

2.45 

.94 

.10 

.25 

.37 

•  02 

•  11    • 

HYDEN 

2.32 

.85 

.03 

.71 

.01 

.02 

T           T 

.30 

.27 

•  01 

.10    • 

JACKSON 

2.  38 

.40 

1.07 

.18 

T 

T 

.05      T 

T 

.16 

."•3 

T 

.07    . 

JEREMIAH 

.60 

.35 

.05 

.14 

•  06    • 

LLOYD   GREENUP    DAM 

.77 

.15 

.10 

T 

T 

.15 

T 

.14 

.13 

•  02 

•  06    • 

LONDON    FAA    AP 

2.22 

.83 

.59 

T 

.03 

.01 

.21 

T           T 

.16 

T 

.36 

T 

T 

T           T 

•  01    • 

LOUISA    2 

.90 

.34 

.0? 

T 

T 

T 

.07 

.10 

.20 

.17    . 

MANCHESTER    A    SE 

2.57 

.75 

T 

1.11 

T 

.05 

T 

.20 

.31 

.09    . 

MARTIN 

2.03 

.57 

.63 

.17 

T 

.24 

.3< 

T 

■  10    • 

MC    KEE 

2.02 

.26 

T 

1.20 

.05 

T 

.23 

.2 

•  OT    • 

MIDDLESBORO 

3.22 

.53 

.16 

1.57 

.oa 

T 

T            .08 

.20 

.04 

.06 

.<•< 

•  06    • 

MONTICELLO 

1.76 

.30 

.05 

1.10 

.OS 

.02 

.05 

tl! 

1 

MOUNT    VERNON 

1.96 

.03 

1.15 

.02 

•  07 

T 

T 

.03 

.18 

.43 

T 

.03    . 

ONEIDA 

2.  24 

.52 

1.17 

.03 

.09 

.3! 

. 

.05    , 

PAINTSVILLE    1    5 

l.eo 

.55 

.68 

.02 

.06 

T 

T           T 

.07 

.22 

■  2< 

* 

PIKEVILLE 

.95 

.17 

.08 

.41 

T 

.1". 

T 

* 

•  15 

.06    ! 

RAVENNA    LOCK    12 

1.81 

.22 

.78 

.01 

T 

.26 

•  4. 

T 

SALYERSVILLE    2    SE 

2.06 

.48 

.76 

.04 

.05 

.05 

.09 

.45 

.14    . 

SOMERSET    2    H 

1.33 

.02 

T 

1.01 

.01 

.02 

.02 

.22                   T 

.03 

T 

• 

STEARNS 

2.30 

.58 

.17 

1.12 

.06 

T 

.06 

.11 

•  20 

TILFORD 

1.70 

.06 

.79 

.03 

.13 

.60 

•  09    • 

TOMAHAWK    1    W5W 

2.17 

.62 

.60 

.02 

T 

T 

•  06      T 

.22 

•  30 

•  2C 

•  13    • 

VANCEBURG 

.68 

.11 

T 

T 

.02 

T 

.0! 

.20 

T 

T                        T 

.03 

.29    . 

WAYLAND    3    5E 

T 

T         , 

WEST    LIBERTY 

1.62 

.34 

.56 

T 

T 

.05 

.31 

.36       1 

WILLIAMSBURG    1    E 

2.40 

.68 

.09 

1.11 

.05 

.01 

.0' 

•  39 

.07 : 

WILLOW    LOCK    13 

1.67 

.26 

.95 

.12 

T 

.22 

•  25 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 
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| 
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1    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

e 
G 

m 

8 

3 

A 

8 

• 

D  3 

■a 

0 
H 

Mi 
ill 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

24 

5.1 

10.7 

32++ 

23 

23 

65 

69 

54 

55 

7 

9 

3 

0 

0 

0 

19 

- 

7.1 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

23 

5.2 

10.7 

25++ 

29 

19+ 

68 

73 

52 

52 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

12 

- 

6.4 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

25 

4.1 

9.8 

31 

w 

19 

67 

75 

53 

51 

8 

5 

4 

0 

0 

0 

17 

69 

6.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   88°  ON  23+  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,    9*  ON  THE  8TH  AT  OWENTON  2  S 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     3.22  INCHES  AT  MIDDLESBORO 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     -26  INCH  AT  HICKMAN  1  E 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     1.86  INCHES  ON  THE  4TH  AT 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    5.0  INCHES  AT  WILLOW  LOCK  13 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   *  INCHES  ON  THE  6TH  AT 

3  STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1966 


Station 


WESTERN 
SARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  I 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  PONO  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENOERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
H0PKIN5VILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MURRAY 

OUENSBORO  2  W 
PADuCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAM 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
•    •    » 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  *  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECtLIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


MAX 

urn 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MM 


Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


65 
33 


MAX   61 

Mm 


6S  69 

43  46 

65  69 

3".  48 


65 
35 


65 
32 


65   70 
37   49 


64   64 
32   40 


65 
32 


63  64 

36  42 

63  67 
33  30 

64  68 
41  55 


65 

40 


66  65 

32  47 

67  67 
34  47 

62  66 

33  35 

64  65 

28  37 

64  66 

32  47 

62  69 
26  42 

67  65 

33  51 

64  66 

34  47 

66  66 

23  38 

66  66 

32  30 

63  69 

30  30 

63  67 

36  49 


52 
24 


42 
29 


63   49 
45   27 


64 

65 

38 

51 

68 

67 

37 

49 

64 

65 

33 

43 

65 

66 

35 

50 

66  58  34 

49  24  22 

59  49  33 

49  28  24 

66  59  36 

50  29  25 


65   53 
47   24 


48  53 

18  23 

47  58 

16  21 

48  57 

17  22 

46  56 

19  27 

41  47 
22  23 

46  59 

28  22 

44  58 

18  25 

49  56 

19  26 

42  46 

20  22 

50  55 

16  25 

46  60 

18  21 

49  56 

21  26 

41  48 

19  25 

48  56 

20  26 

49  56 
19  28 

46  56 

19  24 

48  57 

17  25 

38  46 

16  17 

49  30 

21  22 


43  57 

16  23 

43  59 

13  20 

38  45 

17  18 

44 

10 


58 
16 

44   59 
19   23 


47   57 
17   24 


65  70 
36  36 

67  71 

41  37 

66  71 
39  42 

66  71 

41  39 

59  66 

30  39 


70 
43 


12 
44 

18 
58 

18 

21 

38 

48 

16 

16 

44 

57 

15 

22 

43 

58 

19 

24 

45 

59 

22 

29 

42 

56 

17 

23 

44 

57 

12 

20 

36   39   52 


60   67 
27   37 


67   70   73 
42   35   53 


65   70 
44   42 


60   65 
21   32 


62   67 
30   40 


64   71   73 
40   36   48 


64   69 
34   39 


64 
30 


39   41   48 


64  69 
39  33 

65  70 
38  34 

60  66 

21  30 

65  70 

45  40 


44   42   50 


70 
40 


63   69   66 
44   36   53 


66   59   61 
50   48   50 


68   65 
53   49 


73   62 
49   51 


57   62 
46   44 


61   61 

50   50 


64 
51 


64 


75 


76   66   70 
33   52   51 


59  64 

48  50 

58  62 

50  48 

66  61 

49  51 

63  64 

30  51 

61  67 

50  45 

60  63 

48  49 


60   67 
49   49 


68  70 

46  39 

62  70 

48  43 


71 

45 


71 
48 


71   64 
50   53 


57   60   70 
50   48   41 


70   70   67 


40   44   49 


72   71 
43   46 


71   71 
42   47 


70 
44 


70 
46 


69   69 
37   40 


52   46   49 


71  70  65 

42  48  48 

76  71  68 

43  48  49 

62  74  70 

49  48  53 

75  71  66 

41  45  49 


72   70 

46   50 


32  39 

69  72 

39  44 

68  70 

44  41 

72  71 

34  36 

69  70 

45  47 


36  37  40 

69  71  69 

41  42  47 

68  70  63 

43  48  49 


69 

40      42      50      50      49      51      42 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  29  - 


68 
36 


65  68  82 

36  28  50 

71  75  83 

54  29  66 


70   75   82 
35   30   55 

66   69   82 


68   73 
35   52 


72   80 
34   58 


59  76 

31  45 

63  77 
30  45 

66  67 

30  32 

65  79 

26  41 

69  81 

32  46 

65  65 
26  36 

64  77 
32  43 

63  76 

29  43 

62  76 
28  36 

67  79 

31  43 

66  65 
31  31 

63  77 
31  47 

65  SO 

35  50 

62  78 

36  48 


66   80 
29   42 


68 
34 


72   49 
49   29 


70 
42 


79   67 
62   28 


78   52 
50   28 


65   45 
42   28 


68   40 
37   27 


55   60   29 


70   50 
49   32 


78   73 
61   46 


78   76 
62   53 


81   79 
56   63 


79   70 
52   48 


77   66 
61   38 


77   81 
59   61 


81   76 
59   57 


77   71 

60   47 


78   77 
65   52 


79   71 
63   49 


79   83 
44   63 


77   70 
60   47 


78   69 
60   38 


81   75 
62   50 


55   55 
19   24 


53 
41 


53 

42 


52   53 
23   33 


50 
26 


54 

3  6 


48   47   43 


60 
26 


58  60 

21  40 

60  60 

26  40 

63  68 

25  42 

52  62 

25  26 


61 
23 


63 
37 


52   62 
27   41 


62 

24 


50   60   62   70 
30   27   40   37 

71 


50   58 
20   23 


54  57 
23  41 

56  58 
19  43 

50  59 

19  25 

57  58 

16  41 

57  61 

22  41 

46  57 

15  40 

56  57 

20  41 

57  58 
20  42 

56  59 

17  40 

57  59 
19  41 

49  58 

19  20 

57  59 

20  42 

57  58 

26  42 

57  59 

29  43 

55  58 

23  42 

56  58 

18  41 


61.2 
36.0 

61,8 
36.3 

63.0 
38.3 

59.3 
35.8 

60.2 
37.5 

60.7 
37.6 

59.4 
37.3 

63.2 
38.2 

60.7 
35,7 

62.2 

36.4 

61.0 
36.5 

61,5 
37.5 

59,9 
37.8 

59.4 
37.2 

59.8 
37,6 

62.5 

37.6 

61.3 

37,7 

58.9 
32.9 

57.8 
36.9 


58.8 
35.2 

60.5 
35.6 

59.8 
34.1 

59.6 
32.9 

59.7 

36.0 

59.2 

32.6 

60.9 
36.9 

59.4 
35.6 

61.3 
32,7 

60,2 
36,8 

60.2 
31.7 

59.7 
36.1 

59.0 
37,8 

58.5 
38.3 

56.8 
35.4 

60.7 
35.7 


DAILY  TEMPERATURES 


KEN 
MARCH 


TUCKY 
1966 


Station 


Day  of  Month 


8        9       10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NOUN    RIVER    RESERVOIR 
ROUGH    RIVER    DAM 
SCOTTSVlLLE    3    SSW 
SUMMER    SHADE 
WOLF    CREEK    DAM 
*        #         • 


BLUE    GRASS 


03 


9EREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEM1NGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWFNTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
•    »    • 
EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  w 

CUMBERLAND 

DEWFY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIOELBERG  LOCK  l« 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   67   65 

34   40   50 


63   66   67 


67  67 

a  4s 

65  65 

29  45 

62  60 

33  47 

60  67 

26  26 

60  67 

34  34 

65  64 
32  46 

66  64 
25  40 

69  67 

27  41 

65  64 

31  46 


64  63 

35  45 

58  68 
28  28 

67  66 

32  45 

67  67 

25  40 

60  66 

36  41 

59  65 
35  38 

56  67 

30  30 

66  63 

34  50 

57  63 
34  38 


59   62 
25   25 


61   66   66 
36   28   39 


56   61   69 
36   26   27 


50   58   65 
37   27   29 


61   68   67 
39   26   33 


58 

69 

27 

24 

59 

67 

27 

29 

61 

69 

27 

28 

67   57   34 
48   29   24 


63   57   33 


59  43  33 

42  27  23 

67  62  38 

52  33  25 


61 
26 


60 

58 

65 

65 

38 

27 

28 

41 

52 

60 

68 

67 

37 

24 

23 

37 

55 

65 

69 

69 

35 

35 

41 

47 

63   58 
52   25 


62   54   30 
54   20   19 


54   32 
26   23 


60   52   29 


65  59  35 

44  26  23 

57  37  27 

37  24  19 

63  62  40 

44  28  23 


60 
28 


69   42 
26   23 


29 

69 
28 


59   64   69 


*0 
17 


34   31   44 
24   14   14 


31   31   42 
21   16   12 


20   18   15 


65 

40 


68 
45 

69 
36 

67 

42 

60 
29 

62 
40 

68 
37 


24   33   40 


57   68 
«0   43 


65   69 
26   28 


62   72 
24   29 


55   58   69 
18   29   34 

62   71   74 


62 
28 
Reference  Ni 


74  65  68 

50  49  51 

74  64  65 

50  47  44 

72  69  65 

50  48  53 

72  71  61 
44  47  49 

73  73  73 
40  48  50 


67  67 

48  50 

62  67 

44  39 

64  65 

40  40 

58  68 

45  37 

62  64 

49  39 

62  69 

47  47 

68  67 
36  33 

69  71 
43  44 

65  66 
39  43 

59  65 
49  39 

64  68 

46  43 

66  66 

43  37 

66  68 

45  48 

66  70 

38  35 

62  66 

48  48 

57  61 

47  40 

60  66 

44  38 

66  65 

47  50 

58  65 

39  40 


71 
50 


59   66 

40   42 


73   71 
45   43 


72   58   67 
28   44   40 


70   70   64 
37   36   43 


75   67   71 
37   40   47 


57   65 
43   43 


75   71   73 
43   47   49 


75   68   73 
33   42   49 


68   73   72 
39   36   56 


67   70 
35   34 


64   69 
32   35 


70   67 
34   30 


70   66 
37   37 


68   70 
35   38 


66   71 
29   29 


69   73   72 
26   26   44 


65  68 

34  34 

71  68 

38  34 

64  70 

35  38 

66  67 
34  34 

67  70 

36  38 

69  72 

33  29 

68  66 
36  38 

68  64 

36  36 

61  64 

36  34 

66  70 

38  44 

65  70 
31  32 


66 
32 


70   73   74 
42   45   45 


67   66   73 
32   33   34 

69   72   74 


68   71   73 
34   34   36 


62   66   67 
33   29   35 


77   63 
63   30 


78   66 
61   27 


37   53   57 


62  75 

36  39 

59  75 
32  38 

57  72 
30  42 

67  58 

32  32 

64  62 

37  37 

60  73 
34  34 

58  75 
27  32 

57  75 

34  27 

55  73 

34  34 

63  61 

30  31 

57  74 

32  42 

67  59 

35  34 

61  74 
34  37 

60  76 

26  33 

64  60 
32  40 

60  58 

31  32 


65 

60 

59 

76 

78 

43 

35 

32 

46 

55 

61 

62 

76 

80 

76 

40 

33 

43 

59 

50 

59 

57 

74 

77 

70 

39 

28 

40 

60 

46 

75 

65 

57 

7» 

85 

40 

40 

29 

34 

49 

70 

70 

76 

82 

82 

38 

30 

32 

50 

50 

71 

70 

65 

74 

81 

39 

32 

30 

32 

50 

76 

65 

60 

76 

88 

33 

33 

26 

30 

44 

63 

64 

74 

82 

77 

40 

28 

25 

46 

47 

75 

66 

65 

77 

85 

30 

36 

29 

33 

50 

74 

64 

59 

76 

85 

37 

39 

31 

34 

57 

71 

65 

75 

85 

83 

39 

29 

30 

41 

49 

68 
43 


83 
63 


81 
60 


80 
54 


65 

64 

76 

82 

30 

30 

36 

47 

66 

63 

78 

85 

31 

30 

35 

47 

51  53  45 

18  33  20 

43  53  56 

15  28  18 


52   46 
37   22 


47   60   31 

72 

32 


78   79   78 


47   48   43 


51 
17 


47  59  59  62 

26  26  40  32 

47  58  59 

18  19  38 

46  48  67  59 

17  15  37  24 


53   56 

20   40 


40   50 
21   23 


44   44 
16   16 


49   50 
23   21 


46   42 
26   15 


34   47   46 
20   22   24 


47   46 
24   19 


42   44   57 
23   24   27 


53   57 

21   42 


53   56 

14   38 


42   52   53 

19   15   41 


45   46 
21   19 


57 
19 


52   54 
24   36 


41   42 
23   23 


42  43 

21  20 

44  44 

22  22 


42   55 
22   21 


42   52 
19   23 


41 

47 

53 

42 

43 

54 

26 

14 

22 

19 

20 

20 

50 

60 

50 

46 

60 

60 

21 

27 

21 

20 

15 

34 

45 

50 

57 

45 

47 

58 

24 

24 

24 

21 

17 

17 

42 

48 

54 

43 

43 

55 

24 

21 

16 

16 

12 

12 

50 

55 

45 

47 

58 

55 

22 

25 

22 

20 

14 

34 

45 

52 

59 

45 

47 

57 

27 

23 

19 

19 

15 

16 

43 

47 

55 

44 

43 

55 

26 

25 

22 

19 

16 

21 

49 

55 

53 

45 

55 

58 

22 

24 

20 

20 

14 

41 

45 

49 

60 

45 

47 

57 

25 

24 

22 

20 

16 

20 

44 

50 

58 

46 

47 

59 

22 

25 

22 

21 

16 

20 

45 

51 

58 

44 

45 

54 

24 

25 

20 

22 

15 

17 

41   53   54 

20   23   42 


44   52   54   54 
15   14   34   17 


44   53 

19   19 


58,9 
32.2 

58.8 
31,7 

61,6 
36,5 

60,3 
34,3 

61.9 
32.8 


60.1 
36,6 

58,4 
34,9 

53.4 
32,3 

57,4 
29.5 

58.0 
33.7 

59.0 
34.4 

58.1 

29.4 

60.1 
32.0 

56.3 

33.0 

57.9 

30.4 

55.6 
33.5 

57.3 

30,9 

99.4 
35.7 

58.7 
30.2 

57,9 
34,0 

55,5 
32,5 

56.5 

31.0 

59.1 
35,7 

54,8 
32,3 


58.5 
29.1 

63.4 
32.7 

60.4 
29.7 

59.2 
26.1 

61.3 

31.0 

61.5 
28.8 

58.5 

30,4 

62,9 
31.0 

60.9 
28.9 

60,8 
29.5 

61.1 

29.0 


otea  Following  Station  Inde: 
30    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH  1966 

Day  of  Month 

© 
cr, 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

SB 
33 

65 
28 

64 
44 

63 
42 

42 
26 

29 
24 

33 
20 

43 
14 

56 
18 

62 
30 

69 
32 

72 

34 

70 

42 

70 
48 

60 
43 

70 
35 

70 
43 

69 
41 

65 

35 

62 
30 

76 
34 

81 
61 

71 
44 

44 
27 

48 
20 

55 
29 

44 
22 

45 
21 

57 
17 

55 

38 

56 
30 

58.8 
32.4 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

60 
38 

67 
26 

67 
34 

68 
48 

63 
26 

35 

25 

31 
26 

43 
12 

57 
16 

65 
26 

70 
27 

75 
29 

73 
39 

74 
45 

69 

47 

70 
37 

72 
36 

72 
38 

69 
37 

64 
27 

76 
30 

84 
50 

60 
47 

59 
35 

49 

20 

58 
25 

50 
20 

47 
19 

57 

14 

56 

36 

56 
30 

62.5 
31.1 

MC  K« 

MAX 

Mm 

53 

3T 

60 
24 

66 
25 

65 
38 

65 
24 

37 
23 

28 

19 

30 
10 

43 
11 

59 
16 

63 
27 

70 
28 

73 
35 

65 

45 

71 
49 

61 

30 

70 
33 

74 
36 

70 
36 

64 
26 

63 
29 

76 
36 

83 
55 

72 

31 

43 
18 

50 
22 

52 

18 

42 
18 

43 
14 

59 
18 

55 

26 

58.9 
27,6 

MIDDLESSORO 

MAX 
MDJ 

58 
39 

59 
27 

65 

27 

63 
45 

67 
27 

40 
24 

33 
24 

32 
15 

46 
15 

57 
18 

64 
20 

68 
28 

73 

33 

72 

44 

72 

45 

67 
42 

70 
43 

69 

49 

70 

41 

67 
37 

66 

31 

74 
34 

80 
59 

73 
33 

46 
24 

53 

24 

59 
24 

47 
20 

48 
16 

58 
17 

60 
34 

60.5 
31.0 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

61 
36 

68 
29 

67 
41 

63 
32 

53 

27 

33 

24 

35 
20 

45 

15 

58 

20 

66 

31 

71 
38 

73 
49 

73 

40 

71 
46 

65 
51 

71 
34 

74 
42 

71 
53 

67 

42 

65 
31 

79 
37 

83 
36 

76 
50 

52 

30 

51 

18 

59 
31 

47 
20 

47 

19 

59 

16 

59 
43 

61 

27 

62.0 
33.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

59 
36 

66 
21 

64 
42 

63 
33 

56 
26 

29 
22 

32 

18 

49 
13 

57 
23 

62 
34 

69 
43 

72 
30 

TO 
46 

70 
44 

68 

51 

69 
34 

73 
42 

71 
52 

63 

44 

63 
32 

75 
37 

82 
60 

80 
51 

51 
30 

48 
23 

52 

36 

46 
20 

45 
19 

55 

15 

55 

43 

55 

27 

60.3 
35.3 

PUEVILLE 

MAX 

Mm 

*** 

to 

73 
29 

72 
39 

76 
54 

67 
35 

37 
26 

35 
24 

43 
20 

61 
18 

68 
28 

76 
35 

77 
31 

70 

41 

73 
48 

69 
50 

74 
40 

77 
43 

76 
39 

70 
42 

68 
40 

79 
32 

88 
48 

79 
47 

59 
38 

53 
29 

62 
27 

49 
24 

50 
23 

59 
20 

58 
39 

55 
32 

65.1 
34.9 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

59 

38 

67 
30 

67 
31 

62 
36 

56 
28 

31 
23 

36 
20 

44 
18 

56 

21 

64 
39 

69 
38 

73 

46 

70 

43 

70 
50 

66 
54 

70 
41 

72 
47 

70 
52 

65 

41 

63 

30 

77 
45 

82 
58 

78 
41 

51 
33 

48 
21 

52 

36 

46 
25 

44 
21 

54 
18 

57 

44 

57 
31 

60.5 
36,7 

STEARNS 

MAX 

Mm 

37 
34 

57 
3* 

61 
39 

62 
49 

63 
27 

37 
23 

36 

19 

32 
15 

44 
16 

59 
24 

72 
33 

72 

48 

72 

47 

71 
46 

64 
42 

70 
42 

72 
47 

71 
41 

65 
36 

64 
40 

78 
43 

82 

58 

72 

31 

40 
20 

44 
20 

45 
23 

44 
24 

46 
22 

60 
21 

60 
32 

59.1 
33.2 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

96 
35 

61 
23 

67 
23 

70 
37 

72 

28 

44 
22 

34 
20 

32 
13 

43 

11 

58 
12 

62 
23 

70 
26 

75 

28 

65 
42 

71 

40 

69 
30 

70 
31 

72 
32 

75 

38 

66 
32 

71 
26 

77 
30 

84 
43 

77 
36 

46 
25 

51 

20 

59 

17 

46 
18 

46 
12 

56 

15 

56 
26 

61.3 
26.3 

VANCEBURS 

MAX 

Mm 

60 
35 

68 

2* 

68 

37 

66 
32 

62 
24 

42 
22 

32 

19 

43 
13 

58 
16 

62 
27 

70 
30 

71 
33 

68 
41 

68 

41 

70 
35 

67 
29 

72 
29 

72 

37 

63 
34 

61 
37 

75 

30 

84 
39 

79 
43 

58 
31 

47 
20 

53 
23 

42 

17 

42 
16 

54 
13 

52 

36 

53 
25 

60.7 
29.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

5* 
38 

60 
26 

70 
26 

69 
40 

68 
28 

40 
24 

31 
20 

31 

16 

45 
16 

39 
16 

60 
30 

71 
31 

73 
32 

61 
45 

71 
45 

70 
32 

71 
32 

74 
32 

73 
34 

66 
34 

62 
32 

77 
35 

84 
52 

76 
33 

44 
25 

50 
25 

54 
18 

44 
18 

44 
16 

57 
17 

53 

30 

60.1 
29.0 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

62 

37 

67 
30 

66 

41 

68 
34 

56 
26 

34 
24 

36 
21 

47 
15 

60 
19 

66 

31 

72 

30 

74 
38 

72 
42 

73 

47 

68 

51 

72 
39 

72 
45 

71 
52 

67 

40 

67 
34 

78 
36 

83 
63 

73 
51 

52 
32 

53 
24 

59 
31 

48 
25 

48 
21 

50 
18 

59 
24 

61 

30 

62.4 

34.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

"3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 
MIN 

50 
43 

50 
41 

51 
45 

51 
46 

52 
43 

43 
41 

43 
37 

45 
36 

49 
37 

52 

43 

54 

44 

55 

46 

56 
49 

61 
51 

60 
51 

59 
49 

60 
51 

59 
52 

55 
50 

57 
47 

54 
50 

61 
53 

61 
57 

57 
50 

52 

43 

53 

43 

50 
43 

52 

41 

52 

40 

53 
47 

55 

45 

53.6 
45.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
44 

49 
45 

51 
47 

54 
51 

54 
46 

49 
45 

45 
43 

50 
42 

47 
42 

50 
46 

52 
47 

54 
50 

55 
53 

57 
53 

57 
53 

57 
53 

58 

54 

59 
55 

57 
56 

56 
52 

56 
53 

60 
54 

59 
54 

60 
49 

55 
50 

53 
50 

52 

49 

51 
48 

51 
46 

52 

50 

53 
50 

52.2 

49.4 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER, 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    31     - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
MARCH    1966 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft    •    • 
WESTERN            01 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.1 
T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

HURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0WENSB0R0  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ft    ft    ft 
CENTRAL            02 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3  1.0 
1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND, 

T 

0.3 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2  1.6 
1 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.9 

0.3 

0.1 
T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T    T 

•    ft    # 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.* 

0.7 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.4  0.3 
T    T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0  T 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0   T 
1   T 

T 
T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

0.2 

0.8 
1 

0.2 

T 

T 

T 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T    T 
T    T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.5  0.2 
1    1 

T 
T 

T 

T 

EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0  1.0 

T    T 

T 

T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.C 
T 

T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

- 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.5 

0.3 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNOl 

T 

1.4 

T 

T 

SOMERSET  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  *  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BAR80URVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SC* 

BARDwELL  4  E 

BARREN  R]VER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

BLAINE  2  W 

B0NN1EVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRflOFORDSVlLLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHORN 

BURD1NE  2  NE 

8URKESVILLE  2  W 

CALHOUN  LOCH  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYV1LLE 

CARROLLTON  LOCK,  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 


CLINTON 
COBB 

COLLEGE  HI  LI 
COVINGTON  Wl 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  ' 
CYNTHIA 


HI* 


2 


DYER 

EDMONTON 
ELIZA8ETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH  5  WNW 

ARMERS  1  WNW 

LEMINGSBURG 

LEMINGSBURG  1  SSW 

OBO  LOCK  10 

OROS  FERRY  DAM  50 

OURMILE  KY  UTIL  PAI 


RANKL1N  1  £ 
REEBURN  2  SW 
RENCHBuRG 

GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENS6URG 
GREENSBURG  1  SSE 

GREENVILLE  2  W 

GREENVILLE  13  SW 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARO  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENOERSON  7  SSW 

HERNOON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  11  NNE 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

IRVtNGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 


31  02  BRECK1NR 
2  CUNTON 
2|  JEFFERSOI 
ft  BOYD 


0611  01  MARSHALL 
0615  Ol!  MARSHALL 
06191  03'  MADISON 


0940:  02  MARIO 


345,  03i  CARROLL 
406  02'  HARDIN 
576;  04  POWELL 
61  ll  021  BULLITT 


>.  01  CALDWELL 


'04,  04  ESTIL 


■  HARRISON 

i  HARRISON 

BOYLE 


61  01  CRITTENDEN 


04  MENIFEE 

•  02'  MONROE 
03'  SCOTT 

03  HENRY 
02  BARREN 
02  BARREN 


01 


*IGG 


CARTER 
021  GREEN 
02|  GREEN 


62    01    HENDERSON 
98    01    CHRISTIAN 


3837 

3896 

03 

yr;<i 

02 

01 

409: 

04 

Ui! 

r,/ 

4196 

4255 

01 

03 

03 

36  52 

36  54 

36  51 

37  25 


37    34 

37  3ft 

38  02 


86  3ft 
85    08 

85  33 

82  36 

83  52 
BS  28 
88    57 

86  08 

83  20 
86    52 

88  20 
88    20 

84  18 
84  18 
82    52 


FLOYD 

1  37 

MERCER 

4|  37 

OHIO 

y  37 

MUHLENBERG 

31  37 

BRECKINRIDGE 

3l  37 

METCALFE 

y  37 

HARDIN 

3i  37 

PIKE 

1;  37 

TODD 

2  36 

PENDLETON 

5l  38 

7    38 
3    37 

3    37 


3]    37 

1    37 

fc|   37    . 


KNOTT 

1 

37 

LARUE 

: 

37 

CHRISTIAN 

2 

36 

LESLIE 

37 

BRECKINRIDGE 

■ 

37 

BREATHITT 

' 

37 

LETCHER 

37 

JESSAMINE 

t 

37 

OLOHAM 

38 

GARRARD 

37 

S3 

23 

B2 

35 

HS 

2* 

87 

16 

fl*. 

21 

86 

30 

83 

11 

85 

57 

M 

56 

85 

40 

37    ft7         8ft    06 


82    21    : 

87    10   I 
8ft   25 

38    09   I      83    33 


8i 

45 

84 

1* 

88 

06 

81 

f)4 

52 

86 

34 

8? 

10 

83 

39 

85 

48 

84 

33 

84 

53 

Ob 

55 

88  00 
82  56 
85    30   I 

85  30   I 

67  12 
87    21    I 

86  54 


82  53 

85  44 
87    30 

83  23 

86  17 
83    23 


82 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


82  59 

1463 

84  19 

107C 

84  18 

684 

84  17 

71  i 

84  46 

955 

82  32 

77C 

82  47 

690 

84  43 
66  43 

870 

69  MID 


*J. 


6901 
730 
864 


6301  7  A]   7  A 

585,  7AJ 

519  5P   5Pj 

7*£ 

429  8A 


375   5P   SP 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W  patton 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
HUGH  L.  JENNINGS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
BEREA  COLLEGE 
MRS.  GAYLE  D.  DALE 
RAYMOND  1S0N 
ODUS  MCDOWELL 
JAMES  P.  EDWARDS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
DR.  DAVID  D.  DRYE 
ELMER  A.  BATH 


I  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  EDWIN 

I  MRS.  BAR8AR. 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
■  HERBERT  C.  BERG 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  WILLIAM  S.  VERTREES 
I  JOEL  W.  MOUNTZ 
I  BERNHE1M  FOUNDATION 


NO 


TE 


ERL  SENSING 
MRS  8ENNIE  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BURL' 

C.  C.  WHITEAKER 
KY.  DEPT.  OF  CONS 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAI*' 
R.  P.  COLDIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 


j  CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  MUFF 
MRS  DALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
JOHN  E.  MORAN 

INACTIVE  7/30/64 
EOMOND  0.  BENNETT 
1  S.  RICHARD  ANDERSON 
I  FRANK  H.  LAWSON 

.  ARNOLD  WAGES 
'■.   MRS.  ALMYRTA  B.  MALL 
!  WILLIAM  H.  FISCHER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  KENTUCKY  UTILITIES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  MRS  KATIE  D.  NEAL 
:  MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
I  MISS  ESTHER  WILSON 

I  E.  GUY  DECKARD 

WILLIAM  F,  BRAMBLETT 
■  CORPS  OF  ENGINEERS 


ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
CURTIS  E.  LOB8 

Ca  Ra  LOVELL 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 
OAVID  K.  CARSON 


ENOCH  COMBS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

NEWELL  F.  SMITH 

ELAM 


FLO 'l 


blHi 


«_» 

U 

Z 

O 
H 

OBSERVATION 

0 

Z 

U 

W 

TIME  AND 

Z 

O 

O 

S 

P 

TABLES 

STATION 

a 

00 

> 

a 

COUNTY 

< 

3 

0 

35 
O 

< 

OBSERVER 

1 

&  1  Pj 

LEITCHFIELD 

4703 

02 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

6P 

BAl 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

03 

FAYETTE 

4 

38  02 

MIL 

C  NJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

767 

C 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4626 

03 

JESSAMINE 

4 

37  ft5 

84  35 

521 

H 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYO  GREENUP  DAM 

4841 

04 

GREENUP 

7 

38  39 

82  52 

537 

7Aj 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4851 

03 

HENRY 

4 

38  26 

64  58 

485 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

488: 

03 

CLARK 

4 

37  51 

84  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  5W 

4893 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

64  06 

1240 

: 

LUTHER  Ca  GABBARD 

LONDON  FAA  AP 

4898 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

49-6 

LAWRENCE 

1 

38  07 

62  36 

662 

7AJ 

c 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

4949 

02 

JEFFERSON 

7 

38  14 

65  46 

462 

MIC 

MID 

c 

LOUISVILLE  Sa+Ea  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

' 

38  11 

85  44 

477 

MID 

Mid 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

495! 

JEFFERSON 

38  17 

65  48 

403 

7H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  56 

88  50 

370 

SP 

5P1 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

\ 

36  53 

86  02 

736 

c 

WILLARD  E.  FOSTER 

MAD1SONVILLE  1  SE 

5061 

01 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

SP 

7*  7A 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

B6  05 

800 

SP 

in 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

04 

CLAY 

37  06 

83  43 

5P 

7  AJ 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  3ft 

82  45 

660 
364 

7  A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

36  44 

88  39 

6P 

7* 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSV1LLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

MASON 

7 

38  41 

83  47 

515 

7A 

7n 

C  H 

MAYSV1LLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

5291 

04 

2 

37  26 

84  00 

1000 

8A 

BA, 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T,  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

1 

37  3ft 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

5389 

04 

BELL 

. 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

H 

C  H 

MRS  RUTH  L  CONNER 

M10WAY 

5407 

03 

WOODFORD 

38  09 

8ft  41 

770 

H 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

• 

36  19 

84  09 

810 

c 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

3438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

B6  03 

568 

7a] 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI  CELLO 

5524 

04 

WAYNE 

36  50 

64  50 

926 

5P 

t3 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

! 

38  11 

63  26 

750 

1 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

03 

MONTGOMERY 

5 

36  04 

63  56 

910 

» 

4 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

56*8 

04 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 
610 

5P 

5Pj 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

5084 

02 

HART 

3 

37  16 

65  53 

74 

CH 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

01 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  19 

520 

SA 

8A 

john  e.  Scott 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5634 

02 

EDMONSON 

3 

66  15 

7A 

7A^   7Aj 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

60  13 

CARTER 

7 

38  19 

63  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

01 

HOPKINS 

7 

37  14 

87  47 

533 

BA 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

5P 

7  A] 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSSORO  DAM  46 

6096 

01 

DAVIESS 

7 

37  47 

87  07 

4Q4 

61 
4J 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

38  32 

8ft  50 

820 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110  01 

MC  CRACKEN 

37  04 

68  46 

394 

MID 

MIO 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115|  01 

MC  CRACKEN 

■ 

37  06 

88  37 

5P 

5 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSV1LLE  I  S 

JOHNSON 

I 

37  48 

62  49 

620 

7A 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

66  59 

402 

'* 

TVA-764 

P1KEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

: 

37  29 

82  31 

686 

7P 

7P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580 

01 

37  07 

87  52 

497 

8A 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

37  40 

83  57 

63ft 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMONO 

6805 

03 

MAD  I  SON 

37  44 

84  18 

1122 

BA 

"1 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6862 

01 

OHIO 

37  13 

86  54 

401 

7J 

7  J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

02 

BRECKINRIDGE 

5 

37  37 

06  30 

554 

7* 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLV1LLE 

7049 

01 

LOGAN 

36  52 

86  53 

655 

7A 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEVILLE 

7074 

03 

SCOTT 

3B  23 

84  33 

850 

C 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7096 

02 

MARION 

37  35 

85  21 

743 

C 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

490 

7H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

71Z9 

04 

MAGOFF 1 N 

37  45 

B3  05 

859 

C 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSV1LLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  4* 

83  03 

920 

„ 

7! 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

36  44 

86  13 

850 
760 

5H 

NOBLE  ALLEN 

SC0TTSV1LLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

36  44 

66  13 

71 

c 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

i 

BA 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHEL8YV1LLE 

7324 

03 

SHELBY 

38  13 

85  16 

841 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

02 

BULLITT 

1 

38  00 

85  43 

430 

HENRY  M  WATERS 

SMIThFIELD  ft  S 

74  73 

0  2 

SHELBY 

8 

2 

38  20 

85  16 

862 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2    NE 

7508 

04 

PULASKI 

37  06 

84  37 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

75l0i  04 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1050 
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SPRINGFIELD 

WASHINGTON 

6 

37  41 

65  14 

738 

WM.  M.  GOATLEY 

STEARNS 

MC  CREARY 

2 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

Z 
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LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

02 

METCALFE 

3 

8 

8 

36  53 

85  43 

864 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

670 

c 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVJLLE 

7948 

03 

SPENCER 

3.02 

85  21 

483 

7* 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TILFORD 

8019 

PERRY 

4 

37  02 

63  04 

1630 

»«l 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

8055 

0* 

MARTIN 

1 

37  52 

82  37 

690 

7A 

'1 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

80  6f 

02 
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3 
• 

36  43 

85  43 
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c 

SAMUEL  H.  HAGAN 

TYRONE  LOCK  5 

8171 

03 
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38  02 

84  51 

524 

7A 
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UNIONTOWN  DAM  ft9 

8197 

01 
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37  46 

87  57 

358 

»* 

c 
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VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

03 

JESSAMINE 

• 

37  51 

84  26 

•3 
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8250 

03 
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a 

37  58 

85  10 
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MRS*  EDNA  LOVE 
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8259 

LEWIS 

7 

38  35 

83  20 
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5P 

5R 
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WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

7 

38  46 

84  58 
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7A 

7  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  3  SE 

6482 

04 

FLOYD 

1 

37  25 

82  48 

890 

Hiol 

c 

LARRY  La  BRADLEY 

WAYNESBURG  7  NE 

B4B6 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

84  36 

1215 

5P 

7A 

MRS.  RITA  RIODER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

5 

37  55 

63  15 

790 

7J 

7H 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

870^ 

WHITLEY 

36  4ft 

84  09 

1100   7A 

CURTIS  M.  WOODS 

WILLIAHSTOWN  3  NW 

9714 

03 

GRANT 

■ 

38  39 

84  37 

920 

7A 

7AJ 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

4 

37  36 

83  50 

649 

71 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  0AM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

58S 

BA 
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c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOBURY  LOCK  ft 

B  824 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  36 
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A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATION 
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3696 

04 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,    Agricultural  Science  Cente 
Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherw 
are  the  sums  of  the  negativi  departures 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obs 


■  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:        Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporatic 
average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 


n   inches  and  wind  movement  i 
;  of  degrees.     Resultant  wind  i 


Monthly  degree  day  totals 
:lor  rum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savii 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.T.  Data  i 
tion"  table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a' 


;  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,   and  ic< 


Entr 


;  of  s 


•vfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entr 


!  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaD. 

ered,    less  than  10  days  record 


■  of  this  bullet  ii 


M      One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  e 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  < 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


ed  for  this  statu 


AR       This  entry  i 


ne  of  observati< 


olu 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  p: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin 


n  Station  Index 

ipitation  value: 


aft<- 


e  processed  for  special  purposes,   and  are  published  la 
recording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'F 


in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts 
Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  ri 


re  published  i 
ording  gage  ir 


G         Soil  Temperature     table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Static 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stati< 


Thermomete 

building. 


i  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howe 


■  indicates  that  the  the 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, 


ceived  too   late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


rice:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washing-ton,   D.   C.    20402. 
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WESTERN             01 

BARDwELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GCLOEN  POND  8  N 

66.7 
66.2 
68.7 
64.2 
67.2 

45.9 
45.4 
45.6 
44.6 
45.2 

56.3 
55.8 
57.2 
54.4 
56.2 

79 
80 
88 
81 
81 

30 
23. 

17 

20. 

19 

25 
23 

26 
29 
31 

10 

10 
10 
10 
10 

271 
296 
251 
321 
272 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

9.51 
6.27 
6.66 
7.56 
7.33 

3.48 

1.42 
1.04 
2.29 
1.78 
1.80 

30 
13 
13 
25 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

11 

10 

11 

9 

8 
6 
5 
6 
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5 
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1 
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1 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
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65. <> 
64.4 
68.4 
66.2 
67.8 

46.2 
47.4 
47.8 
44.8 
46.5 

56.1 
55.9 
58.1 
55.5 
57.2 

-  1.3 

-  1.3 

-  2.3 

-  1.3 
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81 
81 
80 
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10 
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0 
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0 
0 
0 
0 
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2 
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4 

0 
0 
0 
0 
0 

7.67 
8.69 
9.26 
7.96 
10.59 

3.45 

4.20 

3.88 
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1.59 
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1.60 
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13 
13 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

11 

13 

10 
10 

7 
7 
8 
6 
9 

1 
2 

4 
3 
5 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MLRRAY 

0WENSB0R0  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

66.5 
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46.4 
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45.4 

57.7 
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55.6 

-  1.4 
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80 
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80 

20 
18 
24 
22 
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27 
25 
31 
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10 
10 
15 
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272 
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0 
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0 

0 
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0 

0 

1 
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6 
1 
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0 
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SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


There  were  some  forest  fires  in  the  west  and  in 
the  mountains  of  eastern  Kentucky  very  early  in 
the  month.  This  was  prior  to  the  onset  of  the 
general  rains  which  gave  most  areas  of  Kentucky 
above  average  rainfall,  and  a  number  of  sections 
in  the  western  two-thirds  of  the  State  one  of  the 
wetter  Aprils  of  record.  In  general,  the  heavier 
rains  occurred  just  prior  to  mid-month  and  toward 
the  end  of  the  month,  7-day  totals  during  these 
periods  being  the  heaviest  since  early  January. 

Locations  in  the  western  half  of  the  Commonwealth 
measured  the  greatest  monthly  totals,  some  of  the 
locations  reporting  amounts  in  excess  of  9  inches 
being  Louisville,  Madisonville,  Lovelaceville,  and 
Hickman.  The  total  at  Louisville  was  the  greatest 
for  a  period  of  record  beginning  in  1872.  At  Madi- 
sonville the  total  was  the  greatest  since  1 893,  when 
10.91  inches  was  recorded.  At  Lovelaceville  the 
total  was  the  greatest  for  a  period  of  record  be- 


ginning in  1925.  At  these  locations  totals  were 
some  5  to  6  inches  above  average  for  the  month, 
and  some  other  locations  also  had  near-record  or 
record  amounts. 

The  U.  S.  Department  of  the  Interior  Geological 
Survey  reported  that,  "Ground-water  levels  rose 
and  were  generally  above  average...". 

Hail  was  reported  at  one  or  several  locations  on 
the  2d,  5th,  9th,  and  12th.  On  the  28th  a  number  of 
locations  observed  hail  as  showers  and  thunder- 
storms occasionally  in  lines  moved  across  the 
State. 

The  month  as  a  whole  was  on  the  cool  side.  Tem- 
peratures for  most  of  the  first  17  days  were  well 
below  seasonal,  while  most  days  during  the 
remainder  of  the  month  had  readings  above 
average. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Room  205,  Agricultural  Experiment 

Station 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARRtN  RIVER  RESERVOIR 

7,et 

A.6A 
8.5) 
5,71 
7.30 

T 
.05 

,2« 

.01 

.16        .0! 
.13 

T     .02   .01 
.02 

T     T 

.02 
.05 

.06 

.28 

.09 
.06 

.JO 

T 

T    1.37 
.32 

2.0' 

.1 
1.01 
l.2« 

l.Ot 

.53 

2.29 
.08 
.33 

2.10 

.04 
.08 

.50 

.36 
.64 

.07 

.09 
T 

T 
.03 

.01 
T 

.80 

1.17 
.0! 

2.08 
.54 

1.12 
1.12 
1.20 

.26 

.20 

T 

1.03 
.45 
.41 
.73 

1.45 

.13 
.16 
.05 
.16 
.15 

.03   .26 
.28   .26 
.51  l.&l 
.87 
.40   .60 

BONNIEVILLE  A  K 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

6.1A 
7.29 
7.30 
5. A3 
3.73 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.23 

.22 
T 

.07 
.22 

.27 
.18 

.24 
.32 

.06 

.6/ 

1.2! 

2.2' 
1.21 

l.OC 

1.10 
2.45 
.69 
.78 
1.11 

T 

T 
.08 

T 

T 
7         T 

.26 

.06 

.05 
.06 

.02 
.01 
.02 

.04 

T 

T 

T 

.96 

.06 

.50 
1.30 

.10 
1.08 

.99 

.30 

.69 

T 

1.52 

.75 
.41 
.51 
1.08 

•  59 

•  05 
.97 
.89 
.01 

7     .69 
•67   .53 
.23   .39 

.04   .50 

.70   .56| 

BURKESVILLE  2  * 
CAMP8ELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 

6.33 
6.12 
5.63 
6.60 
7.3! 

.01 

.02 
.0! 

.12 

.02   T 

T     T 

T     .01   T 

.24 
.02 

.23 

.0' 
.2' 

T 

.02 

.08 

.70 
.64 

.3! 

1.31 
.8! 
.'< 

1.6! 

2.67 
.89 

1.12 
.59 
.24 

.03 
.08 

T 

.47 
.80 
.42 

.01 

T 

.11 

.01 
T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.08 
.09 
.0! 

•  64 
1.31 
.79 

1.10 
1.47 

.22 

•  21 
.26 

.60 
.32 

1.2! 
.7! 

1.0! 

.03 
.52 

.13 
.43 

.6*   .71 

.06   .85 

.05   .63 

1.501 

.05   .97 

.93   .15 
.16   .71 
.23   .66 
7    .69. 
.69   .72 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

5.91 
5,36 
6,56 
7.1A 
5.33 

T 

.17 
.02 

.02 

.04 

T 

T 

.17 

.19 
.13 

.16 

.12 

.15 

.8' 
.2' 

ll>i 
1.09 

1.53 

1.67 
1.75 
1.23 
.75 

.07 

T     T 
.07 

T 
T 

T 
.18 

.07 
.20 

7 

T 

.19 
.29 

.12 
T 

.93 

.79 
1.25 
1.40 

.74 

.02 
.22 

.6! 

.71 
l.'C 
1.44 

.78 

.63 

T 

.30 
.32 
.26 

GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
IRVINGTON 
LE1TCHFIEL0 
LIBERTY 

6.1A 
5.26 

7.72 
5.11 
5.6A 

T     T 

.05 
.08 

.01         T 
.02 
.07   T 

T 
.04         .04 

.06 

.34 
.35 

.02 
.18 
.31 

.51 

.05 

.9 

.9! 

1.4' 

1.0, 
.71 

1.81 
.59 
.30 
.85 

1.62 

.06 
.06 

T    T 
.05 
.12 

■  55 

.28 

.0! 
,04 
.01 

T 

T 

7 

.84 

.04 

.0 

1.50 
1.53 
1.19 
.83 
1.12 

T 
.36 

.51 
.5! 

.76 
.» 
.51 

.26 
.23 

.26 

.06 
.08 

.33   .35 

.30   .61 
.14  1.09 
.29   .64 
.66   .31 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

8,89 
9,56 
7.10 
6.63 
6.11 

T     T 
.09 

.04 

.30 
T 

T 
T     . 
.23 

T     T 

0   T 

T 
T 

.13 

.08 
T 
T     .20 
.05 

T 
.15 

1.68 
1.69 

T 

•  27 
.11 

.9' 
1.1/ 
1.91 
.8/ 
.71 

T 

.05 

.55 

1.08 
1.02 

T 
T 

.01 

.02 

.02 

.01 
T     T     T 

.26 

.28 
.02 
.08 
.12 

T 
.27 

.05 

7 

.0 
7 
.0' 

T 

.01 

T 

•  03 

.01 

T 

2.4C 

2.34 

.22 

7 

.0. 

.20 
•  19 
1.68 
1.38 
.94 

.70 
.52 

■  30 

.2( 
.31 
.6, 
1.2C 
1.3 

.02 
.02 
.32 
.61 
.32 

.55  1.43 
.36  1.87 
.21   .55 

.64 
.66   .96 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

7.10 
6,71 
6.23 
7.11 
7.13 

.19   T 

.07 

.07 

T 

T 
T 
.29 

.32 
.22 
.05 

.27 

T 

.04 
•  08 
.16 

.9C 
.9t 

.91 
.2. 
.5' 

1.23 

1.15 
1.04 
2.63 
2.67 

.12 
.16 

.05 

T 

T 

T 

.17 

.51 

.10 
.17 

.04 

7 

.09 
.1' 

.0) 

T 

T 

T 
T 

7 
.2 
.4! 

1.08 
.46 

1.46 
.96 
.96 

T 

.62 

.06 

.»( 
1.2C 

,»( 
1.0 
1.0! 

.05 

.24 

T 

.91 

.24 

1.76   .68 
1.18   .55 

.09   .50 
.78 

•23   .73 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

6.77 
6. A3 
5.29 

'.64 

.07 

.10 
.08 

T     T 
.15 

T 

T     .10 
.22 

T 

.35 
.1* 

.06 
.17 

2.2! 
1.21 

.26 
1.0, 

•  60 
1.45 
2.90 
1.30 

.08 
.03 

.30 
.29 

.04 
.08 

7 
.1' 

T 

.3C 

7 

1.22 
.79 
.49 
.54 

.65 
.65 

T 

.01 

.4, 
.AC 
.5' 

T 

.99 

.13 

.39   .6C 
.09   .5* 
.34   .33 

.62 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

6.49 
6.01 
6.66 
5.38 
5.21 

,03 
T     T 

,04 

.02 

.33 

T 

T     .01 
T          T 
.26        .03 

.01   T 
.14        .01 

.07 

T 

.13 

.0' 
.1! 

.11 
.01 
.13 

T     .31 

.49 
T 

l.6< 

1.31 

1.2, 
.6* 
.91 

•  00 
1.32 

.73 
.01 

•  64 

.03 
.07 
.02 

,08 

T 

.08   T 

.04 
.16 
.06 

.13 
.28 

7 
.0 

.19 
.16 

.03 

.08 

.06 

.2 
1.0! 

.04 

1.61 
1.65 
1.32 

T 

.72 

.10 
.05 

.3. 

.41 
1.1 
.94 

.a 

.37 

T 

.23 

.37 

.11 

.09   .79 
.41   .53 
.53   .69 
.16   .69 
.62   .59 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

3.9* 
5.99 
3.34 

6.00 
5.10 

.28 

T 
.12 

T 

T 

T 

.13 

.01 

T 

.21 

.08 

.08 

.02 

.02 
T 

.12 

.09 

.11 

T     T 

.15 

T 
.08 

1.1! 

1.31 

1.7C 
.61 
Lit 

.70 
1.07 

•  61 

•  69 
.62 

.10 
.06 
.07 
.09 
.20 

T 

.19 

T 
T 

T 

.28 
.12 

7 

.13 

.01 

T 

.03 
.09 

.0! 

.0 

.08 

.70 
.96 
.92 
1.24 
•  94 

.10 

.76 
.5 

.5 
.8 
.29 

.07 
.14 
.46 
.02 
.16 

.61   .90 
1.51   .23 

.66   .32 
1.06   .31 

.96   .54 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

A, 98 
6.78 
4.72 
5.81 
6.34 

.10 
T     .09 

T 

.08 
.03 

.11 

.05   T 
.04        T 
.12        ,01 
.09 

T 
T 

T     T 

.10 
.12 
.09 
.15 
.11 

.59 

T 

T     .03 

.8! 

■ac 

1.5! 

1.62 
1.39 

•  60 
.20 
.40 
.60 

.46 

.06 
.13 
.12 

T 

.05 

T 

T 

.24 

.26 

7 
7 

.03 
.03 

.02 

.04 

.0! 

T 

T 

.78 
.68 
.84 
1.13 
1.08 

.14 

.4! 

.7! 
.36 
.4' 

.39 

.48 
.19 
.03 
1.08 

1.09   .54 
.59  2.0« 
.91   .21 

.60   .66 
.76   ,96 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIOGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

5.78 
3.11 
5.07 
8.39 
5.33 

.02 
T     T 
T 

• 

.13 

T 

T     T 

.33 

.07 
.0! 

T 

T     T 
.01   ,07 

.08 
.10 
.10 

.17 

T 
1.30 

l.oi 

1.92 
2.21 
.9' 
1.32 

•  69 
.44 
.08 
.02 
.93 

.03 
.07 
.12 

.06 

.06 
.01 

.01 

.21 

T 

.33 

.08 
.01 

T 
.01 

7 
.02 

1.1C 

1.44 
.79 
.76 
1.27 
1.32 

.75 

.71 
.31 
.32 
.35 

.31 

.07 
.16 
.31 
.90 
.39 

.61   .56 

.71   .36 

.82 

.37   .90 

.63 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

7.11 

5.45 
6,78 
5.76 
6.63 

T     T 

T 

.01 

.02 
.01 

T     T 
T 

.17 

.20   T 
.03 

.02 

.02 

.07 

T 

T 

T 

.09 

.08 

.11 

.13 

T    1.43 
T 

T 

.6 

1.49 

I. 11 
.58 
1.64 

.13 

.60 
.69 

.10 
.43 

.02 
.05 

.03 

.04 
•  09 

T 

.20 

.02 
T 

.17 
.20 
.30 

7 

7 
7 

.01 

T 
.13 

.01 
.03 

.54 

.0! 
.01 
.02 
.02 

.43 

•  99 
2.11 

.63 
1.19 

.33 

T 

.21 

.48 

.62 
.32 
1.54 

1.74 
.31 
.11 
.24 

.10 

•07  1.28 
1.13   .26 

•80   .74 
2.37   .75 

.33   .61 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  5 
RICHMOND 
SALVI5A  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

7.81 
6.82 
5,93 
6.34 
6.16 

T 

.04 
.03 
.03 

T     .03 

.02 
.22 

T     T 
.01   .03   .02 
.01        T 
.01   T     .08 
.22   T     .08 

.10 
.02   .01 

T 
.01 

T 

.10 
.10 
.13 

.09 

1.56 
T     .68 
T 

1.79 
1.34 
1.8! 
2.12 
1.9C 

.31 
•  08 
.96 
.40 
.98 

.02 
.08 

.18 
•  04 

7 
T 
T 

.26 

.01 
.02 

.15 
.28 

.01 
.02 

.02 

T 
.02 

T 
T 

.01 
T 

.90 
.62 

7 

.16 

1.20 
1.17 
,96 
1.36 

.25 

.05 

.81 
.21 
1.08 

.70 

1.46 
.61 
.10 
.09 
.25 

7    1.4a 
.42   .81 
•99   .36 
•68   .42 
•03   .39 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

3.2! 
7.28 
7.0! 
3.04 
6,46 

.02 
.03 

T 
.08 

.08 

T 

.01 

.07 

.01 
.04 

.02 

T 

T     T 

.09 
.11 
.11 
.06 
.10 

.16 

T 
T     .01 
T     T 
T     .05 

l.'t 
2.38 
2,01 

1.B2 
2.0! 

•  76 
.52 

•  46 

•  50 
.65 

.10 
.04 

.08 

T 

T 

.64 

.01 

T 
.03 

.23 

T 

.33 

T 
T 

.01 
T 

T 
T 
T 

7 
.01 

.04 
.08 

.53 

1.97 
1.33 
•  87 

1.20 

T 
T 

1.16 
.65 

1.01 
.30 
.45 

.11 
.16 
.09 
.15 
.27 

•66   .48 
.49   .48 
.73   .76 
.94   .31 
.39   .89 

e  following  Station    Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOwN  3  NW 


EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARB0URV1LLE 
BAXTER 
BLAINE  2  i 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREE8URN  2  Sw 
FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  I* 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 


SE 


MANCHESTER 
MARTIN 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PA1NTSVILLE  1  S 
PtKEVKLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  S 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


5.91 
5.16 
6.2! 


6.32 
5.33 

A, A* 


5.41 
A. 13 
A.  6! 
A. 91 
5.2 

3.2) 


Day  of  Month 


.03  .0 

T     .2 

.10   .0 


6 

M 

4 

3? 

5 

Ai 

3 

f. 

3 

»2 

6 

02 

5 

<n 

A 

91 

A 

41 

5 

21 

6 

9? 

5 

3! 

A 

11 

9 

5< 

.03   T     .23   T 


.1A 
.12 
,11 


.19 
.07 
.20 
.01 
.10 

.19 

.22 

.17 


13   14   15 


.1 

.27  1.1 
.3 
1.9 

.38  .6 
1.6 


.26 


19   20   21 


.07   .12 
.13 


.02   .11 

T     .14   .92 


1.37 
.92 

1.06 


I.AC   .66   .!« 


•02  1.51  1.48 


05 
02 

09 

13 

.05 
■01 

.02 

.09 

01 

.05 

03 

.05 

.04 

.15 

.03 

.10 

.01 
.12 

.0, 

1.19   .40   .13 
.36   .03   .60   .46 
.OS   .79   .33   .64 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST   TEMPERATURE,      88*    ON    THE   24+  AT   2    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,        18°    ON    THE    10TH   AT    BLAINE   2   W 

GREATEST    TOTAL   PRECIPITATION,      10.59    INCHES   AT   LOVELACEVILLE 

LEAST   TOTAL    PRECIPITATION,      3.62    INCHES   AT   PIKEVILLE 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION,      2.74    INCHES   ON   THE    13TH  AT   FRANKLIN    1    E 

GREATEST    REPORTED   TOTAL    SNOWFALL,      3.0    INCHES   AT   CUMBERLAND 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF   SNOW  ON  GROUND,      TRACE   ON   THE    6+  AT   3   STATIONS 


1.03      .06      .77 


.89    1.04      .24    l.BS 


,57       ,09      ,60 


See  Reference  Note.  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1966 


Station 


WESTERN  01 

BARDwELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FFRRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GRFENVILLE  2  ki 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HCPKINSVIILE 
LCVELACEVILLE 
MADISCNVlLLE  1  SE 
MAYFlELD 
MURRAY 

OWEN5BORO  2  w 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSFLLVILLE 


CENTRAL 


Oc 


ANCHORAGE 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BCNNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMpgELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMCNT  t  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBuRG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 

am 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


66   66   68 


61   66 

40   40 


68   67 
37   45 


64   62   66 


67   63 
40   44 


61   65 
36   45 


61   62 
42   49 


66   67 
42   47 


67   63 
37   40 


63   67 
36   49 


62   66 

40   44 


65   65 

37   48 


67   64 
41   47 


60   59 
38   47 


62   65 
37   43 


64   70 
41   52 


62   65 
37   48 


63   61 
40   39 


61   63 
42   41 


57   56 
34   41 


59   60 
38   42 


66   63 
32   42 


47   42   32 


63   63 
37   40 


62   59 
36   33 


58   60 
37   39 


58   62 
39   37 


65   61 
40   35 


59   56 
39   41 


58   66 
49   43 


57   59 
39   43 


59   61 
39   38 


55   50 
33   32 


64   4e   53 


51   47 
32   32 


66   51 
36   36 


62   48 
34   31 


56   52 
35   36 


65   54 
34   35 


66   53   49 
34   34   33 


66   52   54 
34   31   30 


52   53   54 
33   38   39 


51   47 
34   31 


60   46   48 
37   34   33 


48   49 
30   36 


58   47   53 
39   36   37 


66   58 
29   40 


59   56 
29   35 


67   62 

30   37 


60   56 
34   39 


62   56 
33   33 


58   58 
36   40 


68   66 
35   42 


55   65 
33   40 


66   62 
30   40 


66   61 
32   41 


65   53 
37   41 


64   64 
35   39 


53   62 

30   36 


65   52 

40   43 


49   48 
32   29 


53   49 
31   31 


66   51 
36   35 


53   47 
27   32 


53   50 
39   31 


60   48 
26   38 


56   49 
34   35 


53   51 
30   33 


56   53 
28   27 


53   48 
36   35 


63   47 
31   34 


64   53 
31   32 


53   49 
32   35 


52   49 
37   34 


51   49 
33   33 


57   49 
35   36 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


59   55 
23   40 


62   58 
26   41 


60   48 
29   41 


59   56 
25   40 


60   53 
29   42 


62   67 
26   43 


56   59 
28   32 


62   62 
25   41 


59   58 
28   40 


59   59 
28   44 


54   61 
29   45 


60   52 
26   42 


62   56 
29   44 


59   59 
27   41 


59   60 
25   26 


58   61 
35   42 


54   48 
28   37 


57   55 
27   42 


57   52   69 
24   42   43 


50   59 
25   26 


54   46   46 
28   40   41 


62   65 
42   34 


57   62 
40   31 


59   62 
40   36 


50   60 
43   36 


58   61 
41   34 


*3   40   37 


62   67 
45   36 


50   61 
41   34 


63   65 
38   33 


60   63 
40   34 


61   65 
42   35 


60   51   61 
46   44   37 


64   65 
40   36 


62   64 
41   37 


62   65 
39   36 


59   62 
39   35 


49   55 

41   33 


60   60 
41   31 


66   78   77 


66   69   80 
36   36   53 


67   88 
39   49 


62   75 

38   40 


64   6*   75 
44   48   48 


64   69 
37   39 


65   81 
42   47 


64   67 
37   45 


66   79 

40   48 


6*   71 
36   41 


67   79 
43   49 


65   66 
42   50 


66   69 
38   41 


62   77 
40   49 


65   78 
39   49 


64   72 
36   48 


60   65 
35   37 


62   65 

37   40 


43 


60 

61 

40 

32 

56 

58 

41 

31 

52 

51 

42 

32 

54 

60 

37 

26 

52 

59 

36 

32 

50 

55 

40 

26 

53 

60 

42 

31 

56 

60 

40 

30 

59 

60 

38 

29 

51 

60 

42 

31 

50 

54 

<-3 

31 

59 

61 

41 

32 

54 

60 

40 

36 

61 

61 

43 

39 

5F 

57 

43 

34 

53 

59 

42 

30 

64   69 
36   41 


60   65 
31   32 


64   66   78 
35   35   57 


57   56   67   59   53   59   64   68   81 
24   40   42 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    41     - 


76  78  65 

52  63  42 

77  78  75 

56  62  44 

79  79  77 

53  64  41 

79  81  61 

57  59  39 

81  80  79 

57  59  42 


77   74 
63   43 


80   65 
63   42 


60   75 
64   41 


78   75 
63   43 


78   70 
63   41 


79   80 
62   41 


80   78 
64   41 


79   78   76 
57   61   41 


52   59   58 


75   71   71 
46   52   59 


79   78   77 
42   41   42 


76   75   76 


75 
60 


78   72   69 


77 

78 

59 

44 

75 

76 

61 

45 

77 

7* 

55 

46 

78 

77 

it 

49 

77 

SO 

62 

60 

77 

72 

60 

46 

79 

64 

62 

46 

74 

78 

56 

58 

78 

74 

56 

52 

76 

74 

59 

47 

79 

79 

60 

48 

78 

73 

60 

50 

77 

80 

54 

56 

T7 

75 

61 

*5 

78 

7* 

60 

46 

79 

73 

62 

53 

76 

70 

60 

47 

79 

76 

60 

47 

48   54   56 


72   77   76 
51   61   64 


80   79 
55   66 


74   79   83 
47   65   60 


79   79   77 
53   63   63 


69   78   79 
48   57   65 


79   78 
64   65 


74   74   73 
47   63   63 


72   76   76 
50   59   61 


77   79   79 
51   64   64 


65   81   80 
52   52   66 


72   78   75 
51   64   61 


73   77   73 
52   64   63 


78   68 
64   60 


70   76   67 
50   59   60 


n       80   77 
SI   62   64 


73 
58 


75   70   78 
56   57   60 


74   65 
55   57 


72   74 
57   59 


76   68 
54   58 


74   70 
56   57 


79   76 
56   57 


78   70 
55   57 


75   73 
56   58 


77   73 
56   56 


69   74 
57   58 


75   70 
55   53 


74   73 
57   56 


79   76 
68   58 


74   69 
58   60 


75   71 

58   57 


78   75 
57   55 


73   69 
58   59 


74   69 
56   54 


77   76 
55   50 


74   68 
58   60 


76   72   74 
55   55   59 


75   69 
54   57 


78   72   76 
56   57   60 


73   69 
54   56 


75   72 
58   56 


73 

5  5 


76   69   70 

59   54   50 


70   67   74 
57   53   56 


78   74   70 


76   69 
61   53 


72   80 
55   64 


77 
55 


71 
55 


75 

63 


68   78 
54   55 


77   68   78 


77   70   7* 


52 
70 


71   69   67 


74   66   71 


77   78   73 
65   56   57 


73 
60 


76   69   75 


76   69 
54   57 


71 
55 


73 
59 


71   74 
55   63 


63 
54 


63 
50 


72 

56 


72 
59 


71 
58 


66,7 
45.9 

66.2 
45.4 

68.7 
45,6 

64,2 

44,6 

67.2 
45.2 

65.9 

46.2 

64.4 
47.4 

68,4 
47,8 

66,2 
44,8 

67,8 
*6.5 

66.5 

45.9 

67,0 
47.1 

66.4 
*7.2 

64,9 
46.2 

64,5 
46.4 

67.8 
*7,6 

66,7 
46,4 

64,4 
42,3 

65,6 
*5.* 


62.5 

43.6 


64.8 
45.0 


65.9 
45,9 


64,7 
43.6 


65.3 

46,1 


63,7 
42.9 


65.* 
46.3 


64.2 
44,0 


65.3 
41,9 


65,6 
46,7 


64.9 
43,1 


64.0 
45,6 


64.3 
47.1 


63.4 
47.0 


61.7 

45.1 


66.1 
46.1 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1966 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILIE  3  SSW 
SU"MER  SHADE 
WCl.F  CREEK  DAW 
»    #    * 

BLUE  GRASS         03 
8FCEA  COLLEGE 
CARRPLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYN'THIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SSW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNE5BURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
•    »    • 
EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  11  NNE 

HYOEN 

JACKSON 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


62   63   61 
28   36   39 


64   62   65 
44   37   43 


60   61 
35   37 


63   63   61 
36   41   30 


62  58  61 
48  38  40 

63  54  59 
40  37  41 

57  50  55 

38  35  38 

55  63  55 

30  32  35 

60 
27 


61   58 
37   37 


61  59  60 
46  37  39 

62  54  59 
43  36  33 

64  54  64 

38  38  33 

60  51  59 

39  34  3B 

57  63  58 

26  36  36 

61  53  58 
37  34  39 


60   61 
35   38 


58   58 
35   35 


57   62   57 
30   34   39 


61   55 
35   37 


64   56 
39   37 


56   60 
34   38 


58   56 
35   27 


60   50 
33   28 


55   66 
34   24 


62   53 
39   28 


60   50 
36   32 


62   51 
35   39 


65   58 

30   32 


59   57 
39   31 


48   53 
26   31 


MAX 

64 

61 

64 

MIN 

34 

34 

28 

MAX 

64 

60 

64 

MIN 

32 

25 

33 

MAX 

58 

60 

58 

MIN 

34 

41 

27 

MAX 

63 

62 

66 

MIN 

29 

39 

15 

65   59 
39   23 


46   49 
29   37 


42   44 
28   35 


46   48 
26   34 


45   47 
35   35 


46   47 
33   33 


47   48 
21   35 


49   46 
27   36 


44   45 
29   35 


49   47 
28   30 


44   47 
30   35 


45   45 
29   34 


47   47 
22   34 


48   45 
32   33 


45   47 
29   29 


46   47 
28   32 


45   46 
28   33 


64   45 
36   25 


65   48 
39   27 


64   46 
29   27 


65   44 
30   28 


60   49 
38   26 


68   43 
37   28 


66   45 
36   31 


63   48 
38   27 


68   43 
27   28 


66   43 
34   29 


68   43 
29   26 


57   61   51 


59   55 
32   32 


65   60   51 


31   31   31 


56   50   47 
29   25   31 

51   45   45 


49   59 
30 


60   47 
26   39 


56   55   69 


52   68 
35   43 


48 
33 

53 

31 

48 
31 

4B 
29 

54 

30 

48 
37 

50 
27 

50 
27 

50 
25 

55 
25 

58 
33 

50 
32 

45 

30 

52 

29 

48 
38 

51 
34 

51 
29 

47 
34 

S3 

26 

54 
34 

47   55   46 
33   26   30 


61   60 
30   30 


50   62   40 
29   30   30 


56 
25 


46   56   47 
36   29   33 


50   60   46 


55  52 

25  38 

50  47 

26  37 

50  55 

20  30 

46  55 

28  30 

53  52 

29  40 

54  51 
19  36 

55  52 

24  35 

52  50 
23  36 

48  57 

27  28 

53  46 

29  37 

46  54 

29  31 

52  52 

26  36 

56  54 

19  35 

46  54 

28  32 


48   52   54 
23   23   40 


54   72 
31   40 


45   55   50 
25   28   35 


52   56   56 
18   25   32 


53   50   65 
28   29   38 


56   55 
30   32 


52   53 

23   30 


67   49   53 


58   49 
48   42 


56   49 
44   40 


55   56 
22   33 


50   50 
44   30 


57  53  60 

40  40  33 

45  58  59 

41  43  30 

45  55  54 

39  35  29 

47  45  60 


40   41   28 

65   48   55 
42   41   35 


55 
41 


64   69 
32   57 


61   67   69 
31   34   46 


69   81 
45   54 


65   69 
33   39 


62   66   70 
30   30   35 


59   60 
40   31 


56 
39 


48   46   58 
42   44   31 


55 

41 


64   47   53 


43 

40 

35 

31 

42 

46 
41 

44 
40 

58 
33 

59 
33 

60 

35 

45 
41 

47 
42 

48 
31 

60 
30 

60 
31 

58 
43 

50 
40 

59 
34 

60 
35 

66 
39 

44 
38 

56 
38 

56 
34 

59 
33 

64 

38 

59  45 

40  38 

70  68 

54  45 

63  68 

43  44 


61   68 
32   37 


62   67 
34   32 


56   62 
28   35 


61   62 
29   28 


59   61 
33   37 


62   67 
30   35 


59   67 
27   27 


62   70 
30   31 


59   65 
34   33 


59   63 
31   31 


60   64 
31   39 


60   61 
35   35 


61   66 
33   35 


58   69 
30   30 


23 


24 


60   62   68 


59   62 
31   31 


70   57   63 
49   41   39 


58   65 
43   41 


45   57 
39   31 


60   52   62 
42   42   30 


42   40   32 


63   53   50 


61   71 
31   30 


64   73 
30   36 


60   63 
33   31 


64   70   84 
30   30   36 


80   79 
53   49 


54   55   43 


76   79   74 
60   61 


75   80 
63   59 


81   75 
44   53 


69   56   48 


76   78 
55   60 


HO 

75 

45 

58 

74 

76 

61 

56 

75 

73 

58 

57 

82 

SO 

44 

45 

81 

80 

61 

47 

80 

70 

45 

49 

82 

78 

32 

42 

72 

78 

58 

53 

56   77 
46   55 


79 


75  75  72 

59  57  52 

78  78 
51  50  5 

74  76 

58  52 

79  74  77 
43  56  56 

74  76  68 

60  56  51 

60  76  76 


75 
48 


75 

53   56 


62   75 
44   46 


83   82 
39   56 


62 

77   79 
51   60 


79   79 

62   60 


79 

64   63 


76   75 
58   58 


74   69 
59   55 


72   79   61 
54   60   54 


76 
63 


66   71   66 


66   71 

50   51   61 


72   76 
52   61 


68 
50 


80 
60 


75 
62 


75 
62 


67   67 
51   52 


72   66 
53   52 


80 
42 


84   79   82 


83   79 
47   49 


83   78 
56   45 


83   77   80 
41   45   55 


55   56   54 


72   67 
52   52 


76 
58 


77 
59 


75   66   76 
58   56   59 


78 
54 


73 
53 


77   69 
56   57 


70 
58 

73 


47   57   58 


75 

3  0 


75   75 
54   48 


70   73   69 
56   54   55 


52   57 

75 


70   72 
47   46 


73   76   73 
56   49   58 


77   75   67 
57   55   55 


74   73 
57   56 


75 
59 


74  69   71 
57   57 

75  75 


75   77 
55   55 


80 
54 

82 

57 

75 

56 

85   77   77 
57   50   51 


75   76 
47   48 


65   77 
50   56 


76   77 

47   51 


81   T8   76 
58   52   57 


76   68 
50   50 


73   75 
56   62 


74   73   74 
55   62 


77   74 
58   60 


71   70 
53   59 


66   70 
47   57 


63   72 
51   59 


73   64 
52   50 


74   65 
52   52 


75   76 

47   48 


80   78 
57   61 


62   72 
46   51 


66   70 
52   56 


63   70 
49   55 


75   63 
54   49 


62   69 
51   58 


74   62 
52   50 


70   70 
51   54 


63   69 
46   54 


72   63 
53   54 


74   62 
52   47 


74   62 

54   48 


66   69 
53   59 


61   69 

44   56 


73   77   75 


76   62 
50   52 


79   74   66 


75   79 
52   55 


75   78 
56   53 


57  54 

80  80 

54  56 

74  77 

57  52 

78  69 

52  59 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
APRIL  1966 

Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  J 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

59 

40 

58 
36 

64 
31 

50 
35 

46 
27 

47 
35 

60 
33 

41 
29 

46 
29 

53 
25 

43 
34 

66 
42 

67 
43 

50 
35 

59 

29 

61 
31 

69 
33 

79 

44 

72 

59 

75 
54 

74 
56 

75 
5  6 

79 
57 

80 
55 

74 
56 

73 
58 

75 
60 

75 
58 

69 
53 

70 
60 

63.6 

43.2 

MANCHESTER  4  5E 

MAX 
MIN 

60 
34 

60 
30 

65 
26 

62 
39 

47 
25 

48 
30 

60 

26 

60 
26 

46 

30 

55 
23 

52 

30 

68 
42 

68 
53 

56 
43 

60 
30 

64 
30 

70 
31 

80 
39 

78 
56 

78 
45 

77 
6* 

78 
48 

80 
54 

82 

49 

80 
56 

80 
53 

77 
57 

80 
55 

74 
54 

73 

60 

67.3 
41.2 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

56 
31 

60 
30 

57 
26 

63 
35 

41 
24 

41 
29 

47 
25 

59 
24 

41 
29 

45 
20 

55 

27 

45 
39 

66 
42 

53 

40 

52 
28 

59 
28 

62 
28 

71 
35 

81 
48 

75 
45 

76 
59 

72 
53 

71 
56 

7T 

60 

no 

56 

74 
52 

73 

5T 

77 
52 

73 
58 

64 
55 

62,2 

39.7 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

61 
35 

59 
42 

59 
29 

65 
43 

43 
27 

53 

29 

53 

29 

63 
30 

43 
31 

48 
22 

53 
27 

53 

35 

63 

45 

71 
44 

49 
32 

60 
30 

63 
33 

72 
39 

79 

43 

69 
48 

78 
56 

73 

59 

72 
54 

78 

58 

79 
56 

77 
53 

77 
55 

74 

60 

77 
57 

76 
57 

64.7 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

63 
49 

65 
37 

65 

41 

53 
35 

49 
25 

50 
32 

63 
30 

60 
31 

48 
30 

54 
22 

50 
32 

70 
43 

64 
49 

50 
44 

61 

30 

64 
30 

70 
32 

81 
53 

76 
63 

77 
60 

75 
60 

77 

54 

80 
66 

78 
6* 

75 
58 

70 
57 

76 
56 

77 

60 

71 
58 

69 
63 

66,0 
45.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

60 
47 

67 
38 

62 
34 

56 
36 

45 
30 

47 
34 

60 
35 

57 
28 

48 
31 

54 
24 

51 
36 

66 

40 

59 

44 

50 
41 

60 
29 

62 

30 

69 
32 

81 
50 

76 
62 

77 
53 

75 
58 

79 

53 

80 
63 

60 
62 

74 

56 

72 
58 

75 

59 

74 

59 

71 
55 

69 
59 

65.2 

44,5 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

62 
35 

57 
42 

66 
30 

52 

41 

50 
31 

52 

38 

62 
31 

58 
30 

50 
35 

55 

29 

53 
32 

65 

41 

59 
47 

*9 
43 

65 
34 

65 
36 

73 
35 

85 
41 

78 
59 

83 
49 

78 
61 

75 
60 

85 
58 

65 
52 

79 

58 

75 
53 

77 
58 

85 

55 

69 
59 

72 
59 

67,3 
44,4 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

61 
52 

62 
38 

63 
43 

54 
39 

48 
30 

48 
36 

61 

29 

59 
34 

47 
32 

55 

22 

51 
40 

65 
41 

61 
45 

51 
44 

59 
29 

62 
33 

69 
33 

82 
51 

7* 
63 

76 
56 

71 
61 

78 
54 

78 
64 

80 

61 

74 
56 

69 
59 

77 
62 

70 
61 

70 
99 

70 
57 

64,8 
46,2 

STEARNS 

MAX 

Mm 

61 
32 

59 

40 

56 
38 

67 
37 

55 

28 

47 

30 

46 
34 

62 
35 

52 
22 

54 
34 

53 

40 

66 
43 

53 
40 

53 

30 

60 
35 

71 

?e 

80 
35 

77 
59 

71 

^6 

73 
55 

73 
54 

75 
55 

77 
54 

81 

58 

80 
55 

75 
54 

71 
57 

76 
60 

77 
56 

72 

57 

65,8 
44,0 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

MIN 

56 
27 

63 

35 

51 
27 

68 
33 

43 
27 

46 
28 

46 
30 

60 
24 

47 
26 

51 
20 

54 
28 

57 
31 

56 
43 

50 
39 

51 
29 

61 
29 

62 
27 

72 

34 

83 

35 

79 
42 

82 
48 

77 
53 

75 
53 

82 

51 

84 
56 

84 
46 

76 
50 

77 

49 

80 
54 

63 
55 

64,5 
37,6 

VANCFBURG 

MAX 

Mm 

61 
33 

56 
37 

65 
29 

64 

37 

49 
23 

46 
34 

54 
30 

49 
23 

45 
29 

55 
21 

54 
31 

46 
38 

44 

38 

61 
38 

62 
30 

64 
28 

70 
26 

82 
36 

79 

53 

79 
51 

77 
57 

67 

50 

78 
51 

80 
56 

78 
56 

77 
44 

77 
57 

74 
52 

68 
44 

69 
51 

64,3 
39.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

60 
33 

60 
36 

61 
38 

60 
33 

45 
28 

48 
31 

58 
30 

59 
29 

44 
34 

48 

24 

57 
26 

55 
3* 

58 
40 

47 
40 

57 
32 

58 
33 

62 
30 

72 

30 

82 
40 

78 
52 

72 
52 

74 
54 

75 
54 

78 
57 

81 
58 

76 
50 

77 

50 

77 

53 

75 
54 

61 
53 

63.8 
40.3 

WILLtAMSBURG  I  E 

MAX 

Mm 

68 
49 

60 
40 

70 
34 

55 
27 

49 

30 

50 
37 

39 

52 

31 

49 
30 

55 
25 

53 

31 

69 
42 

71 
54 

55 

43 

64 
31 

64 
31 

73 
33 

81 
55 

72 
63 

76 
58 

76 
60 

75 
55 

81 
60 

81 
59 

72 

56 

78 
56 

77 
61 

78 

59 

75 
58 

69 
63 

67.2 
*5.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


WESTERN  01 

MADISONVILLE  1  SE 


CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 


Day  Oi  Month 


BLUE  GRASS 
DIX  DAM 


EASTERN 
BUCKHORN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
!  MAX 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.261 .26 
12 1 1  95 
63 1  65 
39   42 


.25 

105 


9  I  10   11 


34 

.10 

61 

86 

65 

55 

38 

37 

.18  .16  .15  .22 

54  38  39 1  33 

73  60  68   76 

39  40  37   39 


14       15       16 


.23i     -    |    - 
101      60      31 


5*      54      56 |     70  1      77 
43      45      43      55        53 


,16  .13  .13  .29   -   .13  .13  .10  .13   -   .09   .09 

66  131  114  108   40   49   35   85   86 1  38  j  *0  |   28 

41   51   51   67   22   46   33   31   78   47   29    37 


17 


.23  .22  .36 

11  79|  159 

72  70 

47  48 


75 


.22 

145 
60 
38 


.26  .02 

104  116 

60  52 

38  40 


09  .12  .09  .19  .03 

74  127   96  130  67 

48   51   49  61  • 

37   43   38  42  - 


-  .05 
74  57 
56  48 
42   42 


.291  .3* 
160  129 
77  77 
57   50 


.191  .13  .27  .27 
29;   67  11J|  1*7 

60   74   76 


.06  .13 

32  55 

76  75 

47  51 


72 
58 


48 
60  80 
63   63 


.09  .21  .30  .20  .24 

7   42  104  128  110 

80   72  77 

55  58 


.10 
61 


.14  .22  .18 
86   38   62 

.13  .13  .01 

53j  35  40: 
61.  86  72 
AS   53   63 


.24 
15 


.081   - 
82   56 


.11  .09 

32! 


.17  .21 
73   63 


tl|   53, 


66   77   76   74   80   66   74   74, 
52   54   62   59   55   56   611   55! 


"3  „  61 


5.86B 

2005B 


4.66B 
2228B 


4.24B 
21338 
63.8 
47.4 


EVAP;  • 

WIND;  . 

MAX  !  - 

MIN  i  - 


.20  .07  .13  .02  .03  .08  •  • 

41  52  66  93  36 

60   56   65   48  48  53  59  44 

40   38   38   42  43  43  32  37 


,24   • 
35   23 

48   62 


•   .10  -   .06  .00  .21  .07  .11  .27  ,\<t  .05  .19  .03  .24  .13  .13  .18  .01!   -       3.04B 

22   34  38   22  27  19  27  65  90  64;  30  23  57  68  27   12   75   38   16 

47   57  65'  5*:  72  70  79  60  73  73  77  75  76  78  80 

39   42  46   39  39  41  42  46  51  51  61 


61 


57   58   58   51   60 


65.2 
46.5 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wi 
(Speed  - 

id 
m.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witj 

precipitation 

a 

*->  C 

+j 

to 

Station 

=>  Q. 
pj 

■ 
5 

c   '3 
0   s 

_  a 

EASTERN  STANDARD  TIME 

8 

Oi 

a 

O) 
Oi 

i 

> 

O           a, 

Sal 

£  0  • 

(A  U 

4)  t4 

OS  Q 

0 

> 
< 

iS  1 

S  J 

£  £ 

1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

0 

q 

A 

A 

to 

«-8 

0 

£  0  5 

Oh  a  » 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

23 

1.8 

10.2 

27++ 

24 

24+ 

75 

80 

65 

64 

4 

7 

5 

4 

1 

0 

21 

- 

8.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

19 

2.8 

10.2 

28++ 

25 

01 

74 

76 

63 

64 

9 

6 

5 

2 

3 

0 

25 

- 

8.4 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

23 

1.3 

9.4 

37 

NW 

01 

77 

80 

64 

63 

4 

8 

5 

2 

3 

1 

23 

43 

8.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
APRIL   1966 


Day   of  month 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN                              01 

HENDERSON    7    SSW 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

OwENSBORO    2    W 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

CENTRAL                                 02 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

IRVIN6T0N 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

|     T 

LOUISVILLE    WB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

0.4 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

BLUE   CRASS                       03 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

0.1 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

FARMERS    1    WNW 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

T 

MAYSVILLE    SEWA6E    PLANT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

WILLIAMSTOWN    3   NW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

ft        ft        ft 
EASTERN                              04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

J  1.0 

1.0 

1.0 

T 

HEIDELBERG    LOCK    I* 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

LONDON    FAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

■ 
g 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SOMERSET  2    N 

MAX 

50 

55 

ss 

50 

>>1 

SO 

5? 

57 

49 

5? 

53 

52 

56 

54 

56 

58 

59 

61 

60 

62 

63 

65 

65 

71 

69 

69 

65 

65 

65 

65 

58 

5 

MIN 

49 

41 

47 

48 

44 

44 

42 

45 

45 

42 

47 

45 

51 

50 

46 

48 

49 

52 

5  7 

56 

59 

59 

61 

65 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

52 

MAX 

■i^ 

54 

S4 

■>? 

5? 

49 

51 

51 

49 

51 

52 

52 

54 

54 

54 

55 

57 

59 

60 

61 

63 

64 

60 

61 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

57 

1 

MIN 

SO 

SO 

52 

50 

49 

44 

48 

49 

48 

47 

50 

49 

52 

53 

50 

52 

54 

54 

£>9 

59 

61 

60 

59 

60 

fal 

63 

65 

64 

SOMERSET    2    N     -      SOIL   TYPE,       CAPTINA  SILT    LOAM.      DEGREE    OF   SLOPE,       EAST    3    PERCENT.      GRASS    COVER.       THIN   STAND  OF   BLUEGRASS    AND   CLOVER.      PALMER   DIAL   TYPE 
°^  SOIL   THERMOMETERS.      MAX    AND  MIN    FOR   24  HOURS   ENDING    AT    6   P.M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


w 

W 

OBSERVATION 

6 

SB 

U 

U 

Z 
O 

TIME  AND 

z 

0 

0 

P 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

< 

a 

< 

3 
BE 
0 

5 

OBSERVER 

i 

6 

1 

i 

ft 

ADDISON  DAM  AS 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

37  93 

66  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0063 

02 

CLINTON 

36  43 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 
ASHLAND 

DIM 

0294 

02 

JEFFERSON 
80YO 

38  16 
30  27 

85  33 

82  36 

700 
555 

6P 

7A 

6P 

7A 

LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOUfiVILLE 
BARD5TOWN  S  J  PREP  SCH 

0381  04  KNOX 
0397  02'  NELSON 

36  32 

37  40 

85  28 

995 

5P 
5P 

TA 
5P 

:  H 

FELTON  W  PA7TON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL! 

BARDWELL  A  E 

04021  01  CARLISLE 

36  32 

68  57 

325 

bt> 

*P 

HUGH  Li  JtWHIHM 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

0*50 

02.  ALLEN 
04J  HARLAN 

36  34 

36  51 

86  08 
63  20 

590 
1164 

TA 

7A 

CORPS  OF  ENGlNbtK^ 
C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0*90 

0l|  OHIO 

37  23 

66  52 

441 

6P 

6P 

M 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01  MARSHALL 

36  31 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

061* 

01  MARSHALL 

36  51 

68  20 

305 

ftP 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03  MADISON 

37  34 

84  16 

1070 

5P 

5P 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624  03  MADISON 

37  34 

84  18 

992 

7A 

MRS.  GAYLE  0*  DALE 

0732  04  LAWRENCE 

38  02 

62  52 

720 

7A 

7A 

RAYMOND  I SON 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 

0654;  02  HART 
0904|  02l  WARREN 

37  26 

37  00 

05  54 

86  26 

730 
536 

5P 

5P 

7A 

ODUS  MCDOWELL 
JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02  WARREN 

36  38 

86  26 

333 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOFORDSVILLE 

DM0 

02  MARION 

37  29 

"  11 

675 

9A 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

10*7 

02|  EDMONSON 

37  12 

580 

7« 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 
BUROINE  2  NE 

10  80 

1120 

04  PERRY 
04  PIKE 

37  21 
37  13 

63  23 
62  35 

1643 

TA 

8A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESV1LLE  2  W 
CALHOUN  LOCK  2 

1137 

1227 

02i  CUMBERLAND      2 
01  MC  LEAN         3 

36  47 

37  32 

65  24 

67  16 

602 
402 

7A 
7A 

MRS.  BAKBAKA  J.  KING 
:     I  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVlLLE 
CANEVVtLLE 
CARROLLTON  LOCK  I 

L2H 

129* 
13*5 
1406 

02  TAYLOR           3 
02  GRAYSON         3 
031  CARROLL         1 
02!  HARDIN           8 

37  20 

37  25 

38  41 
37  40 

85  21 

86  30 
85  11 
85  57 

771 
540 
460 
734 

6P 

4P 
6P 

6P 

7A 

7A 
6P 

H   1  ALVA  MC  KINLEY 
HERBERT  C.  BERG 
:      CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  5SE 

15761  04  POWELL         » 
1611  02  BULLITT          8 

37  52 
37  55 

83  56 

as  40 

712 
540 

»P 

7A          JOEL  W.  MOUNTZ 

AP           BERNHEIH  FOUNDATION 

CLINTON 

1631  Oi  HICKMAN         I 

36  41 

89  00 

360 

C     ERL  SENSING 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1663  ill  CALDWELL      !  2 

36  59 

87  47 

490 

6A          1  MRS  BENN1E  B.  WHITE 
7A         1  CORPS  OF  ENGINEERS 

170* 

04,  ESTILL          • 

37  47 

84  06 

611 

(COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03  800NE 

39  04 

64  40 

869 

MID 

MID    t  HJ   U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

196* 
1969 

04 

HARLAN          2 
WHITLEY        2 

36  58 
36  50 

82  59 
84  19 

1463 
1070 

6P 

6P,      **   C.  C.  WHITEAKER 
5Pl          KY.  DEPT.  OF  CONS. 

1906 

03 

HARR 1  SON       3 

38  23 

84  16 

684 

7A     1  H   1  MARSHALL  HILL 

2003 

03 

HARRISON       5 

38  23 

84  17 

719 

e* 

6A          KY,  CARDINAL  DAIRY 

IDW 

03 

BOYLE        !  * 

37  39 

84  46 

955 

7A 

TA    I  H  ;  R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

0* 

MARTIN        |  1 

37  48 

82  32 

770 

:      MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEwEr  DAM 

2100  04|  FLOYD          1 

37  45 

B2  47 

690 

7A 

tJ 

C  H   CORPS  OF  ENGINEERS 

2214,  03  MERCER         ' 

37  46 

B4  43 

870 

4P 

7A   7A 

.  PHILLIP  0.  THACKER 

DUNOEE  A  ESE 
DUMOR 

2358:  01  OHIO           ' 
2366  01  MUHLENBERG     3 

37  33 

37  03 

86  43 
67  00 

431 
592 

7A 

7A 

C     JESSE  L*  HUFF 

MRS  OALMAS  GIVENS 

2391  02.  BRECKINRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

C     LENA  BLAIR 

EOMONTON 
ELIZABETHTOwN 
ELKHORN  CITY 

2510 
2  52  8 
25*8 

02;  METCALFE 
02  HARDIN 
04i  PIKE 
01  TODD 

37  00 
37  41 
37  IB 
36  47 

85  37 

85  52 
82  21 

87  10 

865 
739 
BOO 
520 

6A 

7A 
6A 

7A 

6A 

C    {  JOHN  E.  MORAN 

INACTIVE  7/30/64 
EDMOND  0.  BENNETT 
1  S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  1    WNW 

2775 

03  PENDLETON 

38  43 

84  25 

71, 

6P 

7A 

1  FRANK  M.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG 
FLEM1NGSBURG  I  SSW 

2791 
290  3 
2908 

03!  BATH 
03i  FLEMING 
03  FLEMING 

38  09 
38  25 
38  23 

03  33 

83  43 

83  45 

662 
838 

920 

6P 

6P 

TA 

6P 

C 

ARNOLD  WAGES 

MRS.  ALMYRTA  B.  MALL 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

29*3 

03  MADISON 

37  34 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

01  CRITTENDEN 

37  28 

356 

MID 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FRANKFORT  LOCK  A 

04  BELL 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

302B 

03i  FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  I  E 

3036 

01 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

TA 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREE8URN  2  SW 

3046  04 

PIKE 

37  33 

62  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  04 

MENIFEE 

37  37 

83  39 

664 

8A 

1  MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

3112  02 
3194.  03 

3203  03 

MONROE 
SCOTT 
HENRY 

36  38 

38  12 
36  25 

63  48 

84  33 

64  53 

759 

000 

TA 

8A 

7A 

1  E.  GUY  DECKARD 
!  WILLIAM  F.  8RAMBLETT 
:  H  '  CORP5  OF  ENGINEERS 

3241  02  BARREN 

37  00 

B5  55 

700 

7A 

.  EMILY  M.  BEAM 

32*6  02!  BARREN         . 

37  00 

85  55 

008 

6P 

6P 

1  RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252  02  HARDIN         ! 

!  37  36 

85  54 

710 

7A,          MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  B  N 
GRAYSON  I  SE 
GREENSBURG 

3295  01  TRIGG          3 

3392  04  CARTER 

3430i  02  GREEN          ' 

1  36  34 
I  38  19 

37  15 

08  00 

82  56 

65  30 

90( 
610 

BA 
6A 
7A 

SA'         i  T  V  * 

6AJ          I  ALBERT  G.  SWANAGAN 

7AJ         :  HOWARD  PICKETT 

GREENSBUP.G  HIWAY  61 

3*35  02  GREEN          2 

37  15 

BS  30 

620 

0AJ 

MRS.  JEAN  Y.  CAHRU1H 

GREENVILLE  2  W 

34511  01  MUHLENBERG 

\   37  12 

87  12 

519 

»P 

5pl 

,  C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455  01  MUHLENBERG 

[  37  05 

67  21 

745 

C     '  MRS*  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652  01  OHIO 

37  32 

66  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

3709  04  PERRY 

37  13 

63  12 

669 

C      H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  041  PERRY 

37  13 

03  11 

880 

7* 

H    LEE  J*    HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1A 

3741  04,  LEE 

37  33 

83  46 

663 

*P 

C  H   CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01  HENDERSON 

37  45 

87  30 

430 

6P 

6P 

H   ;  FRANK  STREET 

HERNDON 

3796 

01 
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REFERENCE    NOTES 


;  Center,   University  of  Kentucky, 

:  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:        Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Scie 
Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  other 
are  the  sums  of  the  negativt  departure 
and  speeds  divided  by  the  number  of  oc 


|  iBSERVATIOM  TIME.        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,  C.  S. T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  '  Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  rt 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice 


Entr 


;  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 


apparent  inconsist 
d"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


the  ground.     Samples  for  obtaining  meas 
n  the  record. 


elude 


and  sleet.     Entr 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LNTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


rly  Precipitation  Data. ) 


C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitat: 

"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separat 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


lue 


!  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
■ecording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R\     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  s 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  r 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 


i  ground  in  that  month. 


Thermomete 
building. 


*  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howe 


;  indicates  that  the  ther 


eluded  in  this  i 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missmg  or  received  too  late 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents      Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      <Y 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  i 


rly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
it  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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3 

LCVELACEVILLE 

78.1 

51.5 

64.8 

-  2.4 

88 

23. 

33 

10 

77 

0 

0 

0 

0 

7.57 

3.31 

2.75 

24 

.0 

0 

7 

6 

2 

MADISONVILLE  1  SE 

77.2 

51.6 

64.4 

87 

8 

34 

10 

87 

0 

0 

0 

0 

6.19 

1.35 

18 

.0 

0 

10 

6 

2 

MAYFIELD 

77.4 

52.3 

64.9 

87 

23. 

33 

10 

85 

0 

0 

0 

0 

6.55 

1.95 

24 

.0 

0 

8 

4 

3 

MURRAY 

74.4 

53.3 

63.9 

-  3.7 

86 

24. 

37 

10 

102 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.17 

1.25 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

0WENSB0R0  2  W 

76.8 

51.9 

64.4 

-  1.7 

90 

8 

35 

10 

91 

1 

0 

0 

0 

3.78 

-   .41 

.88 

1 

.0 

0 

B 

3 

0 

PADL'CAM  faa  AIRPORT 

74.5 

52.9 

63.7 

86 

28. 

35 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

9.08 

3.29 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

PADUCAu 

78.1 

53.4 

65.8 

88 

8 

36 

10 

63 

0 

0 

0 

0 

8.05 

3.65 

2.40 

24 

.0 

0 

a 

6 

4 

PRINCETON  1  SE 

76.8 

51.8 

64.3 

-  2.4 

87 

a 

33 

10 

ee 

0 

0 

0 

0 

5.89 

1.92 

1.41 

1 

.0 

0 

8 

4 

3 

ROCHESTER  LOCK  3 

74.8 

48.6 

61.7 

87 

9 

32 

10 

130 

0 

0 

1 

0 

4.88 

1.18 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

RUSSFLLVILLE 

77.6 

48.  8 

63.2 

-  3.2 

88 

29 

32 

10 

90 

0 

0 

1 

0 

4.36 

.60 

.94 

22 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

64.1 

-  2.5 

6.08 

1.87 

.0 

•    «    * 
CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

75.0 

48.9 

62.0 

-  1.7 

87 

23 

29 

10 

135 

0 

0 

2 

0 

3.47 

-   .63 

1.23 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

76.5 

50.1 

63.3 

88 

8 

29 

10 

110 

0 

0 

I 

0 

3.29 

1.16 

12 

.0 

0 

5 

3 

i 

BARREN  RIvER  RESFRVOIR 

76.0 

51.4 

63.7 

88 

24 

33 

10 

107 

0 

0 

0 

0 

3.06 

.95 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

BflNNIEVILLE  4  N 

76.2 

48.3 

62.3 

88 

8 

29 

10 

126 

0 

0 

1 

0 

4,45 

1.23 

12 

.0 

0 

6 

5 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

76.2 

52.0 

64.1 

-  3.1 

90 

28 

33 

10 

101 

1 

0 

0 

0 

2.91 

-   .86 

.56 

21 

.0 

0 

6 

4 

0 

BRAOFORDSViLLE 

74.9 

47.8 

61.4 

87 

29. 

28 

10 

158 

0 

0 

1 

0 

4.00 

.90 

19 

.0 

0 

8 

5 

0 

CAMR9ELLSVILLE 

76.7 

50.5 

63.6 

88 

9 

30 

10 

97 

0 

0 

1 

0 

3.32 

1.33 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

CECILIA 

75.7 

49.5 

62.6 

-  2.2 

88 

8 

29 

10 

117 

0 

0 

1 

0 

4.11 

-   .02 

1.37 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

CLERMONT  1  SSE 

78.1 

47.4 

62.8 

89 

8 

26 

10 

114 

0 

0 

1 

0 

2.81 

.82 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

GLASGOW  WKAY 

76.0 

50.9 

63.5 

87 

23 

30 

10 

99 

0 

0 

1 

0 

2.85 

.59 

21 

.0 

0 

7 

3 

0 

GREENS8URG 

76.8 

48.8 

62.8 

-  2.8 

89 

24. 

32 

10 

112 

0 

0 

1 

0 

3.53 

-   .75 

.85 

19 

.0 

0 

7 

3 

0 

IRVINGTON 

77.0 

50.4 

63.7 

-  2.1 

87 

28. 

28 

10 

104 

0 

0 

1 

0 

3.88 

-   .23 

.90 

1 

.0 

0 

* 

'  4 

0 

LEITCHFIEl  D 

75.7 

52.4 

64.1 

-  1.9 

86 

23. 

31 

10 

97 

0 

0 

1 

0 

5.08 

.96 

1.62 

13 

.0 

0 

a 

5 

1 

LOUISVILLE 

76.7 

53.3 

65.0 

90 

23. 

34 

10 

92 

2 

0 

0 

0 

4.13 

1.43 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

73.6 

51.0 

62.3 

-  2.1 

87 

a 

31 

10 

127 

0 

0 

1 

0 

3.91 

.01 

1.40 

18 

.0 

0 

6 

4 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

76.7 

49.6 

63.2 

86 

a 

31 

10 

101 

0 

0 

1 

0 

3.77 

1.27 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

NCLIN  PIVER  RESERVOIR 

75.2 

48.  6M 

61.9M 

89 

9 

35 

11. 

132 

0 

0 

0 

0 

5.45 

1.31 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROUGH  RIVER  DAM 

74.5 

47.8 

61.2 

88 

9 

27 

10 

160 

0 

0 

1 

0 

5.17 

1.10 

1 

.0 

0 

« 

6 

2 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

75.7 

53.3 

64.5 

87 

a 

31 

10 

79 

0 

0 

1 

0 

4.28 

1.28 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

SUMMER  SHADE 

75.7 

50.5 

63.1 

87 

23 

30 

10 

104 

0 

0 

1 

0 

3.33 

,B4 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

75.9 

48.4 

62.2 

89 

24 

30 

10 

131 

0 

0 

2 

0 

3.19 

1.23 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

63.0 

-  2.6 

3.81 

-   .18 

.0 

•   *   • 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

76.2 

51.0 

63.6 

-  2.0 

87 

23. 

27 

10 

105 

0 

0 

1 

0 

2.10 

•  1.69 

.85 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

74.4 

48.7 

61.6 

87 

29. 

27 

10 

148 

c 

0 

1 

0 

1.93 

-  1.57 

.60 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

71.6 

49.1 

60.4 

-  2.1 

90 

28 

28 

10 

181 

1 

0 

I 

0 

2.42 

-  1.17 

1.10 

28 

T 

0 

5 

2 

1 

CYNTHIANA  2 

72. 8M 

45. 2M 

59. OM 

BT 

24 

27 

io 

204 

0 

0 

2 

0 

3.12 

.82 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

DANVILLE 

73.9 

48.8 

61.4 

88 

24 

28 

10 

150 

0 

0 

2 

0 

3.07 

•   .89 

.93 

19 

.0 

0 

6 

4 

0 

01  X  DAM 

76.2 

50.4 

63.3 

86 

29. 

29 

10 

105 

0 

0 

1 

0 

4.21 

1.92 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

FALMOUTH  5  WNW 

73. 8M 

44.  OM 

58. 9M 

88 

23 

20 

10 

202 

0 

0 

2 

0 

3.35 

-   .53 

.95 

1 

.0 

0 

P 

3 

0 

FARMERS  1  WNW 

75.9 

47.4 

61.7 

-  2.8 

88 

23 

25 

10 

136 

f! 

0 

2 

0 

3,66 

-   .40 

1.0B 

1 

.0 

0 

6 

4 

1 

FLEMINGSBURG  1  SW 

72.6 

47.4 

60.0 

86 

23 

24 

10 

179 

0 

0 

1 

0 

2.46 

.88 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

FRANKFORT  LOCK  4 

73.7 

46.7 

60.2 

-  4.3 

88 

9 

30 

10 

169 

0 

0 

1 

0 

3.23 

-   .70 

.96 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

71.9 

49.1 

60.5 

-  4.0 

85 

23. 

26 

10 

167 

0 

0 

1 

0 

4.85 

1.00 

1.95 

24 

.0 

0 

0 

3 

2 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

72. 7M 

46. 5M 

59. 6M 

.  4.0 

88 

24 

27 

10 

188 

0 

0 

2 

0 

1.10 

1 

.0 

0 

3 

1 

MOUNT  STERLING 

75.1 

49.8 

62.5 

86 

24. 

26 

10 

131 

0 

0 

1 

0 

3.77 

.   .20 

1.36 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

OWENTON  2  S 

75.5 

45.1 

60.3 

88 

23. 

23 

10 

174 

0 

0 

2 

0 

2.46 

.81 

18 

.0 

0 

8 

1 

0 

RICHMOND 

73.1 

49.8 

61.5 

86 

24. 

27 

10 

150 

0 

0 

I 

0 

2.80 

.75 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

SHELBYVILLE 

71.7 

47.4 

59.6 

-  4.8 

85 

29. 

2a 

10 

188 

0 

0 

I 

0 

4.03 

.02 

1.05 

1 

.0 

0 

1 

3 

2 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

73.0 

44.5 

58.8 

-  4.7 

as 

7 

26 

11. 

203 

0 

0 

2 

0 

2.06 

-  1.58 

.69 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAVNESBURG  7  NE 

74.5 

50.1 

62.3 

85 

23. 

26 

10 

130 

e 

0 

1 

0 

2.75 

.74 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

72.2 

48.5 

60.4 

-  4.3 

84 

28* 

27 

10 

177 

0 

0 

2 

0 

2.59 

-  1.37 

.80 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

60.8 

-  4.0 

3.05 

•   .84 

T 

#    •    » 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

75.1 

44.7 

59.9 

-  5.5 

89 

24 

28 

10 

182 

0 

0 

3 

0 

3.30 

•   .65 

1.92 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

BARBOUBVILLE 

78. 2M 

48.  3" 

63.3M 

90 

21 

28 

10 

98 

1 

0 

2 

0 

2.17 

.76 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

BAXTER 

75.5 

48.2 

61.9 

87 

23 

31 

10 

129 

0 

0 

2 

0 

2.44 

1.25 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

Blaine  2  w 

75.5 

42.2 

58.9 

88 

29. 

25 

11. 

200 

0 

0 

7 

0 

2.37 

.82 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

CUMBERLAND 

76.4 

46.6 

61.5 

90 

a 

28 

10 

137 

1 

0 

3 

0 

1.07 

.52 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

DEWEY  DAM 

78.3 

45.2 

61.8 

92 

25. 

27 

10 

140 

2 

0 

3 

0 

.98 

.55 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GRAYSON    1    SE 

7*. 5 

46.6 

60.6 

89 

29 

26 

10 

173 

0 

0 

2 

0 

2.90 

1.26 

1 

.0 

0 

5 

2 

i 

HEIDELBERG   LOCK    14               R 

78.9 

47.2 

63.1 

90 

24 

28 

10 

103 

1 

0 

1 

0 

2.07 

-    1.62 

.70 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

HINOMAN    11    NNE 

76.7 

45.5 

61.1 

89 

24 

27 

10 

149 

0 

0 

3 

0 

1.40 

.75 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

MYDEN 

76.8 

48.1 

62.5 

91 

24 

30 

11* 

124 

I 

0 

2 

0 

1.75 

,90 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

JACKSON 

76.5 

46.7 

61.6 

90 

24 

29 

10 

144 

1 

0 

1 

0 

1.13 

.61 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

LONDON    FAA    AP 

73.8 

47.4 

60.6 

85 

23* 

30 

10 

158 

0 

0 

1 

0 

1.49 

.91 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MANCHESTER   *   SE 

77.5 

47,6 

62.6 

88 

23 

30 

11* 

114 

0 

0 

2 

0 

2.32 

.98 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

MC    KEE 

74.0 

45.9 

60.0 

88 

2* 

28 

10 

183 

0 

0 

4 

0 

2.57 

.90 

25 

.0 

0 

4 

3 

0 

MIDDLES80P0 

75.0 

49.1 

62.1 

87 

9 

31 

10 

126 

0 

0 

1 

0 

2.99 

1.13 

22 

•  0 

0 

6 

2 

l 

MONTICELLO 

76.3 

50.1 

63.2 

87 

23 

30 

10 

105 

0 

0 

1 

0 

3.53 

1.36 

14 

.0 

0 

6 

3 

l 

MOUNT    VERNON 

76.  1M 

49.  OM 

62. 6M 

88 

23 

27 

10 

118 

0 

0 

1 

0 

2.96 

1.10 

25 

.0 

0 

4 

3 

l 

PIKEVILLE 

79.8 

50.1 

65.0 

92 

8 

30 

11. 

82 

4 

0 

2 

0 

1.17 

-   2.84 

.85 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SOMERSET    2    N 

75.6 

49,2 

62.4 

86 

8 

28 

10 

118 

0 

0 

1 

0 

2.05 

.60 

13 

.0 

0 

0 

STEARNS 

74. OM 

50. 4M 

62. 2M 

87 

29, 

28 

10 

141 

0 

0 

2 

0 

3.37 

1.07 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

TOMAHAWK    1    WSW 

77.7 

44.1 

60.9 

90 

9. 

25 

10 

158 

2 

0 

5 

0 

1.56 

.85 

1 

,0 

0 

3 

1 

0 

VANCEBURG 

76.6 

44,0 

60.3 

89 

26* 

21 

10 

166 

0 

0 

5 

0 

2.74 

-    1,35 

.65 

12 

,0 

0 

A 

4 

0 

WEST   LIBERTY 

75.4 

45.6 

60.5 

90 

24 

28 

10 

171 

1 

0 

2 

0 

2.13 

.73 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

WILLIAMSBURG    1   E 

76.5 

51,6 

64.1 

-    2.2 

88 

8 

28 

10 

100 

0 

0 

2 

0 

3.35 

.       ,68 

1.49 

1 

.0 

0 

4 

3 

l 

DIVISION 

61.8 

-    3.6 

2.24 

-    1.74 

,0 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Record-breaking  low  temperatures  were  recorded 
in  many  areas  on  the  morning  of  the  10th  as  the 
mercury  dropped  into  the  twenties  over  the 
greater  part  of  the  eastern  half  of  Kentucky, 
and  fell  to  the  upper  twenties  to  middle-thirties 
range  elsewhere.  The  USDA  Statistical  Reporting 
Service  reported  that  in  a  number  of  sections 
tender  vegetables  were  killed,  fruit  was  damaged, 
tobacco  plants  were  injured,  and  most  growing 
crops  injured  or  retarded.  At  Lexington,  Louis- 
ville, and  some  other  locations,  the  minimum 
reading  on  the  10th  was  the  lowest  for  that 
date,  lowest  for  May,  and  lowest  for  so  late 
in  the  season. 

It  was  a  relatively  cool  month,  averages  over  the 
greater  part  of  the  State  ranging  from  about 
2°  to  5°  below  normal  (an  average  of  4°  below 
normal  in  May  occurs  in  about  10  out  of  100 
years).  Generally,  daily  readings  were  below 
average  on  all  but  4  of  the  first  15  days,  and 
below  average  on  the  last  3  days  of  the  month. 


As  the  month  ended,  in  the  Eastern  Division,  most 
sections  had  had  about  4  consecutive  weeks  with 
much  below  average  rainfall,  while  in  other 
divisions  some  areas  had  had  only  1  or  2  dry 
weeks;  the  extreme  western  section  had  had 
3  consecutive  weeks  of  much  above  average 
rainfall  which  delayed  farm  work.  During  the 
first  half  of  the  month,  the  water  rose  to  slightly 
below  flood  stage  along  portions  of  the  Ohio 
River;  in  the  western  third  of  Kentucky  to  above 
bankfull  along  portions  of  the  Ohio  and  some 
tributaries  for  some  4  to  12  days,  depending 
on  location.  Relatively  little  damage  was  reported. 

Relatively  few  damaging  storms  were  reported 
during  the  month,  only  a  few  scattered  locations 
reporting  relatively  minor  wind,  lightning,  or 
hail  damage;  or  local  flooding  due  to  heavy 
rains.  On  the  21  st,  hailstones  1  /2-inch  in  diameter 
were  reported  in  north-central  Kentucky,  and 
on  the  28th  3/4-inch  hailstones  were  reported 
in  the  northern  Blue  Grass. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Rm  205,  Agricultural  Experiment  Sta 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

flj 

Day  of  Month 

O 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13  |   14   |   IS 

16 

17 

18 

19  |   20   | 

21 

22       23 

24 

25      26   1   27 

28      29      30 

31 

•       •      • 

WESTERN             01 

BARDNELL  »  E 

fl.88 

.31 

.25 

T 

.91 

1.16 

2.65 

.01 

.97 

2.62 

BEAVER  DAM 

5.82 

1.50 

.21 

.04 

,«7 

1.28 

.41 

•  19 

.»5 

.64 

.03 

BENTON  2 

5.79 

.90 

.02   .01 

.10 

.01 

,88 

.29   .01 

1.32 

.06 

.65 

.01 

1.51 

.01        .01 

CALHOUN  LOCK  2 

6,92 

.83 

.69 

.11 

■  09 

T 

,13 

1.06  1.26 

.58 

T 

.71 

T 

1.38 

T 

T 

COBB 

J. 79 

1.08 

.36 

.12 

.53 

.78 

1.10 

.84 

.18 

OUNOEE  4  ESE 

6.86 

.92 

.46 

.20 

.05 

1.15 

1.10  1.50 

.20 

.50 

.76 

OUNHOR 

A. 58 

.71 

.22 

.16 

•  03 

.06 

1.15   .09 

.66 

.77 

.10 

.63 

ELKTON  2  J 

4.93 

.31 

•  15 

.03 

,06 

•74   .14 

.94 

1.60 

.03 

.73 

F0RD5  FERRY  DAN  50 

6.82 

1.09 

.27 

.07 

T 

T 

.15 

.74   ,20   T 

•  76 

1.70 

.42 

1.29 

.13 

FRANKLIN  1  E 

3.83 

.39 

.25 

,10 

.54   .49 

.76 

.61 

.05 

.45 

GOLDEN  POND  •  N 

5.16 

.60 

.53   T 

.08 

.02 

T 

.20 

.73   ,04   T 

1.33 

T 

1.10 

.60 

.13 

GREENVILLE  2  W 

5.98 

1.15 

.31 

.02 

1.29 

•  40 

.68 

.23 

.54 

1.36 

HARTFORD  6  NM 

7.37 

1.30 

.36 

.16 

T 

1.09  2.18   .01 

.47 

T 

.31 

.41   .02 

.66 

HENDERSON  T  SSW 

4.11 

.54 

.02 

.75 

.47   T 

.36 

.25 

.75 

.26 

.33 

.04 

HICKMAN  1  E 

7.25 

•  67 

T 

.16 

T 

,62 

.93 

2.72 

T 

.55 

T 

1.60 

M0PKIN5VILLE 

4.93 

1.40 

.14 

T 

.03 

•14|  a67   ,05 

1.15 

.02 

1.17 

.06 

T 

.08 

.04 

LOVELACEVILLE 

7.57 

.33 

.30 

.73|  .91 

1.50 

.05 

.60 

2.73 

MADISONVILLE  1  BE 

6.19 

.75 

.47 

.29 

.03 

.55,  1.04   ,02 

.79 

-.35 

.15 

.65 

.11 

T 

NATFIELD 

6.55 

.37 

.17 

.05 

.73 

.46 

1.60 

1.09 

1.95 

.13 

MURRAY 

4.35 

.21 

.07 

.05 

,i> 

.27 

1.25 

1.03 

.76 

.16 

OLNEY 

7.38 

1.39 

.30 

.35 

.03 

.90 

1.27   .01 

.96 

'..6! 

.04 

.48 

.04 

OWENSBORO  2  HI 

3.78 

.98 

.38 

,01 

.07 

,30 

.55   .20 

.35 

.75 

.22 

T 

OWENSBORO  DAM  46 

4,28 

1.39 

.35 

.05 

T 

,06 

.52   ,45 

.36 

.02 

.51 

.26 

.29 

T 

T 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

9.08 

.48 

.52 

.02 

.81 

1.14   T     .93 

.47 

.22 

1  .20 

T 

3.29 

PAOUCAH 

9.05 

1.05 

.43 

.84 

1.00 

1.17 

•  30 

.96 

2.40 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

5.29 

.52 

1.10 

.03 

.18 

.02 

2.04   .11 

.41 

.39 

.02 

.45 

PRINCETON  I  SE 

5.99 

1.41 

.29 

.02 

1.17 

.31   T 

1.05 

.30 

.94 

.09 

T 

.31 

ROCHESTER  LOCK  3 

4.98 

.69 

.65 

.05 

.10 

,06 

.89   .35 

.43 

.03 

.44 

.03 

1.19 

RUSSELLVILLE 

4.36 

.44 

.34 

T 

.12 

.30 

.20   .90 

.70 

.52 

.94 

SEBREE 

4,99 

.80 

.08 

.20 

.03 

.6! 

.61 

.66 

1.31 

.50 

.03 

.02 

UNIONTOHN  DAM  49       // 

4,14 

.25 

.12 

.15 

.02 

T 

.67 

.36   .32 

.45 

.46 

.02 

.11 

.91 

.29 

•   •   • 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

4.54 

1.74 

.59 

.03 

T 

,08 

.78   ,69 

.01 

.12 

.44 

.06 

ALBANY  A  N 

3,46 

.93 

.50   T 

.04 

•16  1.21 

.04 

.19 

.13 

.08 

.18 

ANCHORAGE 

3.47 

.68 

.03 

.05 

.16 

.24 

.68   .01 

1.23 

.59 

T 

8ARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

3.29 

.61 

.11 

.03 

.01 

1.16 

•  49 

.87 

.01 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.06 

.30 

.15 

T 

T 

•42   .64   T 

.23 

.27 

.08 

.95 

B0NN1EVILLE  A  N 

4.45 

.84 

.06 

1.23 

.70   T 

.61 

.64 

.37 

BOWLING  GREEN 

3.00 

.65 

.19 

.03 

T 

.47   .40   .05 

.37 

.35 

.50 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

2.91 

.31 

T 

.02 

T 

.52 

.55   .01   .05 

.33 

.02 

.54 

.56 

BRADFORDSVILLE 

4.00 

.79 

.31 

.05 

.10 

.59   .50 

.50 

.90 

.24 

.02 

BROWNSVILLE 

3.13 

.30 

.49 

T 

.03 

.03 

.59   .17 

.16 

.24 

.43 

.69 

BURKE SVILLE  2  * 

3.07 

.56 

.39 

.03 

•26   .66 

.09 

.03 

.27 

.04 

.54 

CAMPBELL5VILLE 

3.32 

.72 

.01 

.09 

T 

.51 

.35   T 

1.33 

T 

.01 

.31 

CANEYVILLE 

6.60 

1.12 

.75 

.21 

.13 

1.66   .72 

.14 

.47 

.22 

1.18 

CECILIA 

4.11 

.70 

.08 

.06 

.02 

1.13 

1.37   .02 

T 

.43 

.29 

.01 

CLERMONT  1  SSE 

2.81 

.71 

.12 

.02 

.05 

.32 

.63   .01 

.43 

.02 

EDMONTON 

2.61 

.35 

.20 

.10 

.65   .40 

.05 

.06 

.08 

.70 

GAMALIEL  1  S 

3.40 

.38 

.53   T 

T 

.02 

•44   .85   T 

.40 

.03 

.28 

T 

.47 

GLASGOW 

3.32 

.22 

.18 

.20   .97   .02 

.17 

.29 

.06 

1.21 

GLASGOW  WKAY 

2.85 

•  41 

T 

.01 

.50 

.52 

.13 

T 

.35 

.59 

.34 

GLENOALE  1  E 

4.20 

.47 

.48 

.12 

,.0o 

1.50   .85 

.45 

.47 

GREENSBURG 

3.53 

.67 

.48 

.09 

.12 

.29   ,34   T 

T 

•  65 

.73 

GREENSBURG  HIWAY  61 

4.08 

.93 

.58 

.50   .36 

-25 

•  69 

.77 

IRVINGTON 

3,88 

.90 

.01 

.03 

.03 

.48 

•59   .01 

T 

.85 

.53 

.45 

LEITCHFIELO 

5,08 

.66 

.30 

T 

•  12 

.05 

1.62   .89   .05 

.03 

.16 

.56 

.68 

LIBERTY 

3.45 

.36 

.82 

.04 

.0* 

.43   .32 

.51 

.68 

LOUISVILLE 

4.13 

1.05 

T 

T 

.05 

,30 

.60 

T 

1.43 

.70 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

3.91 

•  66 

.08 

.10 

.24 

.83   T 

T 

T 

1,40 

.62 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4,39 

.90 

.59 

.05 

.16 

.30   .66 

T 

.03 

T 

1.32 

.38 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.77 

.76 

.03 

.03 

.49|        .69 

.06 

.45 

1.27 

M1LLERST0WN 

3.32 

.46 

.59 

.08 

,05|  1.08  1.30 

.11 

.59 

1.06 

MUNFOROVILLE 

4.54 

•  48 

1.16 

T 

T     .70   .57 

.22 

•  44 

.97 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5.45 

•  29 

1.31 

I                       T 

•  OT 

.07|  1.11   .55   .02 

.09 

.26 

.87 

.82 

ROUGH  RIVER  DAM 

5.17 

1.10 

.55 

.15 

T 

T 

.111  1.00   .90   T 

.05 

.50 

.06 

.95 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

4.28 

1.06 

.78  1.29 

.42 

.03 

.33 

.39 

SCOTTSVILLE  2  SW 

3.75 

.73 

.16 

.06 

.55  1,27 

.37 

.31 

T 

.28 

SMEPHERDSVILLE 

2.18 

.65 

.03 

T 

.46 

,60   T 

.42 

.02 

SUMMER  SHADE 

3.33 

.37 

.02 

T 

.75 

.84   .08 

.15 

T 

.17 

.65 

.30 

WOLF  CREEK  DAM 

3,19 

.27 

.54 

,04 

.26  1,23   T 

.07 

.02 

.13 

.15 

.48 

WOODBURY  LOCK  A 

5.14 

# 

1.20 

T 

.07 

K 

•  43   •     • 

.97 

.58 

.24 

1.51 

•   •   • 
BLUE  GRASS          OS 

BEREA  COLLEGE 

2.10 

.85 

,07 

.03 

.45|  ,15 

.50 

T 

.02 

.03 

BEREA 

2,30 

.41 

.70 

.02 

•  04|  .41   .17 

.52 

T 

.03 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.93 

.60 

.35 

.02 

.161   .02   .15 

T 

T 

,03 

.47 

.08 

•  03 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

2.42 

.18 

T    T    .12 

.09 

•  10l   .04   T 

T 

.7? 

T 

.01 

1.10 

CYNTHIANA 

3.32 

.63 

.43 

T 

T 

T 

.13   ,69   ,06 

.62 

.25 

.18 

.13 

•  01 

CYNTHIANA  2 

3.12 

.35 

.53 

.16   .67   .09 

.62 

.24 

.11 

.13 

.02 

DANVILLE 

3.07 

.55 

.69 

1 

.10 

.091   .31   .20   T 

•  93 

T 

DIX  DAM 

4.21 

.56 

.25 

T 

.07 

.10  1.00   .19 

1.92 

.12 

FALMOUTH  3  WNW 

3.35 

.95 

.35 

.06 

.02 

.161  .12   .13 

.66 

.29 

.59 

FARMERS  1  WNW 

3.66 

1.08 

.57 

.10 

T  1      .72   ,28   .06 

.85 

FLEMINGSBURG 

4.47 

1.50 

.53 

.57   .82   .09 

.74 

.20 

.02 

FLEMINGSBURG  1  SW 

2.46 

.40 

.05 

.07 

.88   ,05   .05 

.76 

.17 

.03 

FORD  LOCK  10 

3.46 

.78 

.38 

.03 

.09   .77   .36   .15 

.62 

.08 

FRANKFORT  LOCK  4 

3.23 

•  89 

.39 

T 

,06   ,62   ,10 

.96 

.19 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.78 

.58 

.38 

,95   ,10 

1.41 

.33 

1.03 

GEST  LOCK  3 

3.10 

•  54 

.42                 1          T 

T 

t 

.131   ,25   .18 

1.35 

.20 

.03 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

4.24 

.45 

.35                     ' 

.05 

.111  1.11   .25   .09 

1.73 

T 

.14 

KEENE  1  SSW 

5,40 

1.32 

.22                   | 

.11 

.99   .34   .02 

1.64 

.04 

.72 

LA  GRANGE  2  NNW 

2.10 

.15 

.42   .32 

1.08 

.13 

LANCASTER 

3.46 

• 

1.45 

.061   .68   .21 

.89 

.37 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

4.85 

.39 

1             •01 

.01 

.80   .23 

T 

1.19 

.09 

1.95 

.19        T 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.49 

.65 

.37      1               ' 

.05 

.08   .53   .30 

1.48 

.03 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.14 

.45 

.44   T   |                           T 

.03 

T 

.16,  .19   ,26   T 

.99 

.60   T 

T 

T 

MAVSVILLE  SEWAGE  PLANT 

. 

1.10 

.42                   '           .02 

.091  .64   .15   ,02 

.59 

.33 

.66 

• 

T 

MIDWAY 

3.65 

.87 

.38 

T     .95   .26 

1.12 

.07 

MOUNT  STERLING 

3.77 

1.36 

.02 

1.11|   .20   .12 

T 

.96 

T 

OWENTON  2  S 

2.46 

.30 

.06                                 .04 

.13 

.211  .18   T 

T 

.81 

T 

.45 

.05 

.10 

.01 

.12 

RICHMOND 

2.80 

.75 

.38 

.OB 

.05.   .62   ,28 

.64 

T 

SALVISA  LOCK  6 

4.51 

.84 

.46 

| 

T 

.10 

•93   .38   T 

1.40   T 

.06 

.32 

.02 

SHELBYVILLE 

4.03 

1.05 

.34 

.02 

.04 

.48   .42   .01 

.22 

1.01 

.24 

SPRINGFIELD 

4.45 

.65 

.28 

1 

T 

1.40  1.12 

1.00 

TAYLORSVILLE 

3.06 

.65 

.46 

.03 

.03 

.78   .38 

T 

.55 

.18 

TYRONE  LOCK  5 

3.12 

.53 

.51 

T 

.03 

.95   .20 

T 

.64 

.06 

.02 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3,66 

.80 

.22 

T 

.04 

.10 

.85   .33 

T 

1.15 

.17 

VANBUREN 

3.12 

.53 

.33 

T 

T 

.03 

1.03   .35 

.03 

.75 

.05 

T 

ioles  following  Slatioo     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

o 

Day 

of  Month 

Station 

H 

1  | 

2        3 

4        5         6 

7        8        9 

10       11   |   12 

13  | 

14    |    IS 

16      17       18 

19      20      21 

22      23      24 

25   [   26   j   27 

28      29      30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

2. OS 

.69 

.24 

T 

.03        .13 

T 

.13 

T 

.54 

.20 

.08 

WAYNESBURG  7  HE 

2.75 

.76 

.46 

,08 

.72 

.21 

•  54 

WILLIAM5T0WN  3  NW 

2.59 

.34 

.03 

.02 

.12   .20 

.22 

T 

.01   .60 

.29        .28 

.11 

.17 

EASTERN            04 

ASHLAND 

3.30 

1.92 

.55 

.40 

.09 

.29 

.06 

.03 

BARBOURVILLE 

2.17 

.75 

.76   T 

.08 

.40 

.12 

.06 

BAXTER 

2, At 

1.25 

.62   .01 

.21 

•  09 

T 

.23 

.02 

BLAtNE  2  w 

2.37 

.68 

.33 

.22 

•  82 

.32 

BUCKHORN 

1.36 

.58 

.54  T 

T         T 

T 

T     T 

.24 

BURDINE  2  NE 

5.03 

.84 

4,00 

.19 

CLAY  CITY  1  HNW 

2." 

.58 

.40 

.03 

.42 

.28 

.71 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.56 

.70 

.48 

T         .04 

.46 

•  30 

.59 

CUMBERLAND 

1.07 

.52 

.28 

,07 

T 

T 

.17 

.03 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.00 

.60 

.01 

.09 

.39 

•  01 

.02        .06 

1.80 

DEWEY  DAM 

.'a 

.03 

.55 

.10  T 

.30 

ELKHORN  CITY 

1.55 

.46 

1.09 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3.25 

1.61 

.53 

.23 

.16 

.12  .23 

.33 

FREEBURN  2  S* 

2.02 

.90 

.77   T 

.17 

.18 

FRENCHBURG 

3.15 

.89 

.33 

T 

.01        .07 

.49 

•  27 

.67 

,36 

GRAYSON  1  SE 

2.90 

1.26 

.63 

T 

.48 

•12   .02 

.35 

.04 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.38 

.35 

.95 

.04 

.04 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

2.07 

.33 

.70 

T         T 

•  08 

T 

.43 

.33 

H1NDMAN  11  NNE 

1.40 

.43 

.75   .02 

.02 

.16 

HYOEN 

1.75 

.48 

.90   T 

•  03 

.04   .05 

.11 

.01 

.02 

.11 

JACKSON 

1.13 

.34 

.61 

T 

.02 

.01   T 

.15   T 

JEREMIAH 

.61 

.23 

.28 

.10 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.63 

1.58 

.42 

T 

.02        T 

.46 

.09   .03 

.55 

.22 

.03 

.23 

LONOON  FAA  AP 

1.69 

.91 

T 

.07 

.30 

T         .21 

T 

T 

T 

LOUISA  2 

2.21 

1.09 

.34 

.21 

.32   T 

.25 

MANCHESTER  4  SE 

2.32 

.80 

.98 

.05 

.15 

.19 

.15 

MARTIN 

1.00 

•  39 

.61 

T 

MC  KEE 

2.57 

.50 

.50 

.07 

.08 

.05 

.04   T 

.43 

.90 

MIDDLESBORO 

2.99 

.79 

.48 

.17 

.16 

.04 

.22 

1.13 

T 

MONTICELLO 

3.53 

.65 

.26 

.09 

•  14 

1.36   .05 

.03   .09   .09 

.21 

.04 

.32 

MOUNT  VERNON 

2.96 

.75 

.05 

.03 

.65 

.02 

.36 

1.10 

ONEIDA 

1.55 

.48 

.73 

.13 

.21 

PA1NTSVILLE  1  S 

1.91 

.80 

.50 

T 

.39 

.22 

PIKEVILLE 

1.17 

.85 

.07 

T 

T 

.06 

.01 

.18 

RAVENNA  LOCK  12 

2.09 

.30 

.83 

T         T 

.39 

.17   T 

.40 

.04 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.30 

. 

1.63 

.09 

.62 

.16 

SOMERSET  2  N 

2.05 

« 

.53 

.31 

.60 

.02 

.42 

.11 

.06 

STEARNS 

3.37 

1.07 

.58 

.32 

.34 

.41   T 

.31 

.13 

.21 

TILFORD 

2.27 

1.50 

.56   .03 

.06 

.12 

TOMAHAWK  1  WSW 

1.56 

.85 

.3.                                                            :    T 

.04 

.07 

.22 

VANCEBURG 

2.76 

.60 

.07                                         .03   .65 

.11 

.58 

.04 

.12 

.51 

.09 

WEST  LIBERTY 

2.13 

.73 

.42                               ITT 

.37 

.29   T 

.32 

WILLIAMSBURG  1  E 

3.35 

1.49 

.65 

.16 

•06       .96 

.03 

WILLOW  LOCK  13 

1.59 

•  44 

.56 

T 

.08 

.09 

.42 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE.       92<>    0N    THE    25+  AT    2    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,  20°    ON    THE    10TH   AT    FALMOUTH   5    WNW 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:       9. 08    INCHES   AT    PADUCAH   FAA   AIRPORT 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:        .61    INCH  AT    JEREMIAH 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION:       4. 00    INCHES    ON    THE    2D   AT    BURDINE    2    NE 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL  1       TRACE   AT    2    STATIONS 


a  following  Station     Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1966 


WESTERN 
BARDwELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
fiREENVIUE  2  W 
HENDERSON  T  SSN 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSvILLE 
LOVELACEVILLE 
MADlSONvILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
•    ft   # 

CENTRAL 
ANCHORAGE 
BARDSTOwN  S  J  PREP  SO- 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
B0NN1EVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
CAMPBFLLSVILLF 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
SREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MM 


MAX 

Mm 


MAX 

min 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MA}: 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mil' 


Day  of  Month 


64  66 

47  46 

72  65 

AS  46 

60  62 

47  47 

57  62 

45  44 

77  50 

49  47 

72  63 

48  46 

70  64 

46  44 

T5  66 

48  48 

79  53 

51  47 

66  69 

47  47 

72  65 

46  45 

66  66 

46  47 

76  51 

50  47 

72  67 

48  44 

58  65 

47  46 

76  66 

46  46 

68  64 

46  46 

T5  53 

50  45 

71  68 
54  47 


75   62   65 
61   47   39 


50  46  36 

65  65  76 

51  45  39 

73  58  63 

55  44  33 


63   73 
43   3b 


69   63   74 
53   46   37 


70   64   73 
49   45   42 

65   65   74 


62   72 

45   41 


70   64   74 
52   45   45 


82  87 
45  49 

84  83 

41  53 

84  88 

44  48 

63  79 

50  59 

71  83 

47  52 

81  84 

42  52 

83  82 

48  60 

82  86 

49  52 

70  85 

45  52 

84  87 

44  49 

82  84 

45  58 

82  86 

48  51 

72  82 
48  54 

82  83 
42  55 

81  84 

50  55 

83  85 

46  53 

82  86 
46  50 

70  82 

42  46 

79  81 

43  47 


64   81 
32   44 


71   82 
37   40 


75   78 
43   41 


68   82 
40   38 


68   81 
44   42 


74   65 
38   35 


71   80 
40   40 


68   82 
37   40 


71   83 
34   36 


69   81 
43   41 


77   70 
40   40 


70   82 
39   43 


69   82 
42   46 


66   85 
40   47 


63   82 

38   43 


73   81 
43   38 


87  89 

53  56 

84  88 

48  58 

87  88 

56  58 

85  88 

53  62 

86  84 

52  59 

82  86 

49  61 

82  87 

54  65 

87  88 
56  64 

87  85 

53  59 

87  88 

52  57 

83  87 
47  65 

86  87 

54  61 

85  84 

55  61 

83  90 

52  60 

84  86 

54  60 

85  88 

53  66 

83  87 

49  60 

83  85 
47  47 

84  77 

56  53 


86   84 
62   41 


88   86 
57   40 


83   87 
60   49 


88   70 
56   39 


87   66 
58   38 


81   86 
50   40 


87   88 
55   41 


88   82 
56   40 


89   88 
58   40 


86   82 

58   42 


85   89 
49   48 


86   78 
59   41 


90   87 
56   40 


87   57 
57   36 


86   84 
60   42 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


73  76 
48  60 

72  78 

41  60 

74  75 
45 

72  77 

44  57 

60  T4 

40  53 

72  76 

41  61 

70  77 

45  61 

73  76 
47  62 

60  74 

37  49 

73  76 

45  61 

77  77 

43  59 

73  76 

44  60 

60  74 

46  54 

72  75 

45  61 

71  75 

47  59 

72  76 
47  62 

73  76 
45  61 

58  72 

36  48 

71  74 

39  50 


56  70  74 

29  40  57 

56  72  73 

29  42  60 


58   75 
36   51 


55   74   75 
29   42   54 


72   76 
42   61 


45   57 
28   33 


57   74 
30   40 


56   72   75 
29   39   61 


60 
3  3 


58   71 
28   44 


73   75 
42   61 


55   72 
31   44 


72 
45 


74  59 

54  51 

75  58 
52  46 

78  58 

46 

69  57 

52  46 

78  64 

56  50 

75  56 

53  49 

65  58 

52  48 

74  61 

55  51 

79  67 

57  49 

70  59 

54  50 

76  59 

53  49 

72  57 

51  49 

76  65 

57  50 

68  59 

53  48 

59  57 

52  50 

75  58 

53  51 

75  57 

53  49 

T6  66 

53  46 

72  74 

59  46 


62   72 
51   40 


65   74 
53   43 


62 
49 


57   76 
51   46 


78 

55 


66   75 
54   45 


72   63   72 
54   52   42 


76   66   T4 
53   52   41 


72   62 
57   51 


64 

50 


71   63   73 
55   50   45 


65   64   73 
57   54   44 


83   61 
58   63 


59   64 

79   79 


78   75 
57   55 


74   79 
60   64 


74   80 
56   65 


78  77 

59  61 

82  79 

50  63 

74  78 

56  64 


82 
61 

75 

61 


73   79 
55   65 


79   77 
60   60 


77   75 
58   58 


74   73 
58   52 


77   79 
58   58 


53   58   60 


77  74 

60  60 

75  77 

50  54 


76   77 
55   57 


73   77 
59   56 


75   75 

60   59 


56   70   76   74   74   74   75   75 

31   39   47   60   50   41  |  54   56 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  53  - 


78  80 

51  48 

76  82 

49  47 


76   82 
52   50 


79   76 
53   50 


75   79 
50   47 


77   61 
52   49 


77   60 
53   51 


79   77 
53   50 


78   82 
51   49 


76   81 
53   48 


78   80 
52   50 


78   74 
54   51 


77   83 
52   49 


77   60 
55   51 


78   60 
53   50 


77   80 
53   49 


79   76 
50   46 


79   86 
54   48 


60   78   85 


79   79 
45   54 


76   81 
47   54 


76   81 
47   56 


SO   84 
42   46 


81   85 
50   55 


76   84 
46   53 


79   83 
47   52 


60   82 
43   49 


79   84 
45   53 


76   77   60 
50   47   50 

76 
50 

74 
55 

78 
56 

76 
51 

78 
49 


80   82 
47   55 


80   83 
50   57 


81   79 
55   63 


78   79 
49   55 


67   85 
55   66 


80 
55 


81 
60 


84   83 
57   60 


86   65 
64   61 


81   87 
59   60 


85   85 
57   64 


86   84 
60   62 


79   85 
40   49 


76   87 
57   51 


76   87 
56   52 


66   78 
56   57 


80   86 
48   58 


79   86 
57   58 


84   78 
57   63 


77   87 
56   55 


78   65 
54   53 


79   67 
56   50 


76   87 
55   56 


86   80 
55   54 


77   87 
58   54 


76   86 
55   58 


78   90 
59   57 


75   86 
60   55 


78   85 
52   54 


no 
49 

80 
49 


69   77   80 


79 
55 

82 
52 

80 
55 

90 
54 

81 
51 

81 
49 

81 
53 


79 
39 


78   61 
52   54 


60   65 
46   49 


81   85 
57   57 


77   63 
56   55 


79   63 
53   54 


81   85 
48   49 


79   82 
56   56 


80   81 
51   54 


81   84 
49   53 


78   85 
56   58 


84 

73 

73 

77.7 

59 

48 

40 

51.5 

85 

72 

70 

77.5 

57 

46 

43 

50.2 

77 

T8 

71 

78,0 

49 

46 

45 

46.9 

73 

70 

71 

75,2 

53 

50 

47 

51.5 

87 

75 

71 

75.0 

58 

52 

4  V 

32,6 

83 

70 

6B 

75.9 

56 

48 

47 

51.3 

85 

70 

71 

75.8 

53 

47 

44 

52.6 

65 

73 

72 

78.4 

58 

51 

47 

53.6 

89 

88 

75 

76.8 

58 

50 

48 

51.6 

81 

74 

74 

78.1 

57 

48 

47 

51.5 

84 

72 

70 

77,2 

55 

48 

44 

51,6 

81 

72 

70 

77,4 

58 

50 

48 

52.3 

85 

74 

71 

74,4 

59 

52 

49 

53.3 

81 

73 

71 

76.8 

55 

46 

46 

51,9 

74 

71 

71 

74,5 

55 

51 

49 

52.9 

87 

75 

72 

78.1 

59 

52 

49 

53,4 

84 

71 

69 

76,8 

56 

48 

46 

51,8 

85 

76 

73 

74,8 

57 

45 

43 

48.6 

88 

76 

69 

77.6 

58 

45 

44 

46.8 

81 
51 

84 
55 


75 
55 


87 
54 


54 

So 


B0 
58 


88 
58 


82 

57 


72 
55 


83 
58 


71 

40 

67 
39 

75.0 
48.9 

Tl 

45 

67 
43 

76.5 

50,1 

77 
44 

72 

43 

76.0 
51,4 

70 
39 

68 
38 

76.2 
48.3 

72 

50 

70 
47 

76.2 

52.0 

74 
38 

70 

38 

74,9 
47.8 

71 

44 

70 
41 

76,7 
50,5 

69 

46 

67 
44 

75,7 
*9.5 

74 
41 

71 
38 

78,1 

47,4 

70 
46 

67 
44 

76,0 
50.9 

77 
45 

73 
42 

76,8 
46,8 

72 

44 

68 
41 

77,0 
50.4 

70 
47 

68 
44 

75,7 
52,4 

70 
49 

67 
47 

76.7 
53.3 

70 
46 

66 
45 

73.6 
51.0 

70 

43 

65 

41 

76,7 
49.6 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

74 
53 

54 
47 

65 
35 

75 
43 

67 
38 

82 
50 

87 
46 

83 
54 

89 
44 

50 
35 

56 
35 

72 
56 

75 
60 

74 

56 
46 

76 
49 

77 
58 

75 
64 

79 
48 

77 
45 

80 
50 

47 

78 
45 

86 
63 

81 

6C 

81 
50 

79 
52 

e7 

51 

86 
49 

75 
43 

72 
41 

75.2 
48.6 

ROUGH  R!VER  DAM 

MAX 
MIN 

70 
46 

52 

43 

67 
35 

74 
40 

69 
41 

83 

51 

85 
47 

84 
56 

88 
39 

50 
27 

60 
35 

70 
41 

75 
49 

65 
47 

57 
42 

75 

46 

77 
56 

74 
60 

79 
47 

77 
43 

81 
54 

62 
5B 

80 
55 

85 
64 

71 

62 

78 
50 

81 
51 

65 
55 

86 
55 

76 
44 

73 

43 

74,5 
47,8 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

68 
53 

64 
48 

75 
43 

71 
46 

83 
48 

85 
59 

84 
55 

87 
60 

82 
42 

57 
31 

74 
43 

73 
58 

71 
58 

65 
49 

74 
49 

73 
58 

74 
58 

73 
63 

74 
56 

78 
51 

83 
59 

76 
56 

85 
61 

79 
62 

7  5 
56 

78 
58 

82 
58 

86 
56 

78 
60 

72 
48 

67 
46 

75,7 
33,3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

69 
55 

64 
45 

75 
37 

69 
43 

82 

40 

82 

53 

83 
53 

86 
56 

73 
42 

59 
30 

75 
39 

72 
60 

67 
55 

65 
51 

77 
51 

74 
54 

77 
53 

74 
62 

75 
52 

80 
45 

85 
53 

78 

55 

87 
56 

80 
61 

77 
58 

80 
55 

83 
56 

85 
52 

75 
59 

70 
43 

68 
61 

75,7 
30,5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

73 
61 

67 
48 

66 
36 

76 
41 

69 
35 

85 
44 

85 
41 

83 
45 

88 
49 

50 
30 

60 
32 

75 
59 

71 
52 

67 
55 

63 
52 

76 
50 

70 
55 

81 
55 

73 
53 

73 
48 

82 
47 

87 
SO 

80 
53 

89 
56 

83 
62 

78 
49 

82 
S3 

87 

52 

87 
54 

76 
38 

72 
36 

75.9 
48.4 

BLUE  GRASS          03 

8EREA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

68 
55 

60 
44 

73 
38 

70 
38 

81 
40 

82 
62 

80 
49 

87 
62 

83 
38 

55 
27 

75 

40 

71 
59 

69 
59 

65 
55 

75 
50 

75 
54 

80 
55 

78 
61 

72 
54 

80 
48 

83 
53 

62 
59 

87 
56 

85 
63 

79 
59 

80 

52 

82 
55 

66 
57 

82 

56 

69 
42 

68 
41 

76.2 

51.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

Mm 

70 
50 

61 
43 

70 
39 

67 
35 

81 
41 

80 
61 

76 
40 

86 
60 

78 
40 

53 
27 

58 
41 

72 
53 

71 
53 

65 
54 

72 
42 

71 
56 

77 
54 

75 

62 

75 
47 

77 
47 

78 
52 

75 

57 

86 
49 

86 
64 

75 
57 

79 
47 

84 
52 

67 
55 

87 
50 

68 
45 

6* 
38 

74,4 
48.7 

COVINGTON  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
47 

62 
43 

68 
41 

63 
37 

82 
46 

76 
55 

77 
42 

82 
45 

46 
36 

52 

28 

55 

43 

70 
52 

56 
51 

60 
45 

74 
40 

71 
59 

79 
50 

74 
60 

75 
50 

76 
52 

78 
60 

76 
57 

88 
54 

81 
64 

78 
55 

82 
S3 

86 
57 

90 
61 

68 
50 

69 
45 

66 

45 

71.6 
69.1 

CYNTHIANA  2 

MAX 

Mm 

71 
54 

55 
43 

61 
34 

70 

30 

65 
34 

79 
43 

81 
36 

76 
52 

86 
40 

47 
27 

57 
37 

65 
42 

70 
56 

65 
55 

64 
39 

73 
48 

78 
53 

78 
5* 

74 
45 

74 
43 

77 
47 

80 
56 

78 
47 

87 

58 

79 
49 

83 

52 

85 

S2 

85 
54 

71 
39 

70 
38 

72,8 
45.2 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

73 
55 

57 
43 

61 
40 

73 
37 

64 
38 

83 
49 

83 
45 

80 
49 

86 
43 

45 
28 

55 
30 

74 
45 

72 
57 

66 

54 

62 
45 

76 
50 

77 
51 

80 
59 

71 
52 

74 
48 

78 
52 

S5 
60 

77 
56 

88 
60 

82 
59 

77 
52 

80 

55 

82 
57 

86 
55 

73 
45 

70 
43 

73.9 
48.6 

DIX  DAM 

MAX 

Mm 

72 
56 

59 
44 

71 
40 

71 
37 

80 
40 

81 
56 

81 
43 

86 
56 

80 
39 

54 
29 

73 
42 

72 

59 

70 
57 

64 
54 

73 
46 

76 
53 

79 
59 

78 
62 

74 
53 

77 
48 

83 
53 

T8 
57 

86 
53 

85 

62 

81 
58 

SO 
51 

82 
55 

85 
57 

86 
56 

72 
4$ 

72 
43 

76.2 
50,4 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 

Mm 

65 
49 

61 

40 

70 
33 

63 
27 

81 
35 

78 
55 

76 
35 

86 
51 

67 
38 

55 

20 

57 
34 

70 
51 

68 
52 

63 
53 

76 
48 

80 
50 

75 
57 

74 
42 

78 
41 

80 
47 

76 

40 

88 
44 

83 
60 

77 

54 

79 
44 

84 
42 

86 
50 

81 

47 

69 
36 

67 
35 

73,8 
44,0 

FARMERS  1  WNW 

MAX 

Mm 

69 
54 

61 

44 

70 
35 

66 
32 

80 
35 

80 
SI 

78 
39 

85 
49 

72 

41 

58 

2$ 

75 
34 

71 
53 

71 
59 

66 
55 

75 
43 

78 
49 

82 
57 

75 
59 

78 
54 

77 
46 

83 

4T 

83 
65 

88 
48 

84 
62 

79 
59 

82 

48 

83 
50 

85 
53 

74 

47 

39 

69 
38 

75.9 
47,4 

FLEMINGSBURG  1  Sw 

MAX 

Mm 

65 

48 

57 
41 

68 
37 

62 

34 

78 
39 

78 
59 

75 
38 

84 
51 

65 

38 

54 
24 

67 
37 

67 
49 

68 
56 

64 
53 

71 
40 

76 
48 

78 
55 

75 
61 

72 
53 

75 
44 

80 

48 

75 
55 

86 
51 

82 

62 

75 
58 

79 

51 

81 
54 

84 
54 

78 
52 

66 
43 

65 
36 

72.6 
47.4 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

Mm 

69 
53 

55 
44 

64 
37 

73 
37 

61 
38 

82 

42 

82 
39 

79 
45 

88 

41 

47 

30 

56 
35 

73 
46 

73 
56 

65 
55 

65 
43 

73 
43 

77 
56 

78 
58 

77 
50 

75 
46 

78 
50 

80 
53 

76 
50 

87 
52 

82 

59 

78 
49 

80 
51 

85 
54 

87 
55 

70 
42 

69 

40 

73,7 
46,7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 

47 

60 
43 

68 
40 

62 
34 

80 
41 

79 
52 

75 
45 

85 
51 

51 
33 

54 
26 

72 
41 

70 
59 

66 
55 

62 
49 

72 
46 

77 
56 

77 
58 

74 
63 

73 
53 

75 
47 

79 
54 

74 

57 

85 
53 

79 
61 

75 
57 

77 
S3 

81 
55 

83 

57 

69 
51 

66 
43 

66 
42 

71,9 
49.1 

MAVSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

69 
55 

56 
44 

60 
39 

71 
35 

64 
39 

81 
46 

80 
39 

77 
46 

86 
39 

46 
27 

55 
32 

64 
45 

71 
55 

64 
53 

65 
43 

74 
45 

77 
56 

80 
58 

72 
50 

75 
46 

79 
49 

82 
54 

79 
49 

88 
52 

85 
59 

77 
50 

81 
53 

IS 

54 

69 
43 

68 

41 

72.7 
46,5 

MOUNT  STERLING 

MAX 

Mm 

70 
55 

58 
42 

70 

40 

68 
34 

79 
39 

80 
58 

77 
42 

86 
59 

81 
39 

S3 

26 

72 
38 

71 
49 

69 
57 

66 

54 

72 
46 

76 
53 

80 
58 

77 
63 

73 
59 

77 
48 

82 
52 

75 
58 

86 

*4 

86 
60 

eo 

56 

80 
53 

83 
55 

65 
53 

S3 
55 

68 

45 

66 
62 

75,1 
49.8 

OWENTON  2  S 

MAX 

Mm 

67 
50 

62 

40 

70 
33 

66 
28 

81 
35 

82 
59 

79 
35 

88 
51 

88 
38 

56 
23 

57 
40 

70 
53 

68 

52 

65 
53 

75 
35 

75 
50 

79 
51 

78 
58 

75 
42 

78 
41 

79 
47 

78 
54 

88 
47 

as 

58 

78 
55 

79 

45 

85 

49 

86 
50 

as 

49 

70 
40 

68 

36 

75,5 
45.1 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

70 
53 

58 
43 

60 
37 

72 
36 

63 
39 

60 
53 

82 

49 

78 
58 

86 
42 

45 
27 

55 
35 

74 
45 

71 
59 

66 
55 

65 
48 

73 
55 

75 
56 

82 
62 

69 
52 

73 
47 

77 
54 

83 
58 

76 
58 

86 

61 

83 
58 

76 

54 

79 
55 

83 
54 

85 

56 

72 
45 

70 
41 

73,1 
49.8 

SHELBYVILLE 

MAX 

Mm 

69 

50 

52 

41 

60 
36 

70 
34 

61 
39 

79 
48 

80 
45 

76 
52 

85 
39 

50 
28 

55 

33 

68 
41 

71 
53 

63 
53 

63 
40 

70 
44 

75 
56 

76 
60 

76 
47 

75 
47 

76 
55 

77 

56 

75 
S3 

84 
60 

80 
58 

75 
53 

77 
55 

63 
55 

85 

51 

70 
43 

68 
43 

71.7 

♦7,4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

Mm 

70 
51 

52 
44 

62 
38 

68 
34 

72 
38 

81 
40 

88 

39 

77 
44 

83 
40 

48 
26 

54 
26 

65 
43 

73 
51 

60 
53 

63 
40 

74 
40 

72 
53 

79 
53 

77 
47 

75 
46 

78 
48 

78 
52 

77 
49 

87 
49 

01 
58 

80 
46 

81 
46 

66 
51 

87 
52 

68 
45 

68 
39 

73.0 
44,5 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

Mm 

68 
53 

59 
43 

71 
37 

68 
37 

79 
41 

81 
58 

79 
46 

85 
55 

79 
39 

55 
26 

72 
39 

68 
57 

68 
56 

64 
54 

74 
45 

72 
53 

79 
65 

75 
60 

71 
51 

78 
45 

82 
53 

78 

59 

85 
55 

80 

61 

77 
58 

79 

54 

82 

53 

84 
54 

81 
56 

69 

44 

66 
43 

74,5 
50.1 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

#    «    # 

MAX 

Mm 

65 
47 

59 
39 

68 
38 

60 
32 

79 
43 

78 
58 

76 
45 

84 
60 

64 
36 

53 
27 

57 
39 

69 
53 

68 

51 

62 
52 

72 
42 

74 
56 

77 
52 

73 
62 

73 
49 

76 
48 

78 
55 

73 

54 

84 
55 

82 
62 

74 
55 

78 
53 

83 

58 

84 
57 

81 

47 

68 
40 

67 
40 

72.2 
48.5 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

70 
57 

62 

44 

60 
34 

70 
32 

64 
33 

83 
35 

82 
36 

80 
49 

88 
43 

47 
28 

56 
29 

72 
38 

75 
54 

68 

53 

68 
45 

77 
48 

81 
43 

84 
57 

75 
50 

75 
47 

80 
45 

82 
52 

76 
46 

89 

53 

66 
55 

84 
49 

82 
49 

04 
52 

88 
54 

72 
40 

68 
37 

75.1 
44,7 

BARBOURVILLE 

MAX 

Mm 

66 
59 

66 
48 

73 
38 

73 
43 

B4 
35 

85 

40 

85 
45 

88 
49 

79 
42 

60 
28 

75 
32 

75 
52 

72 
52 

67 
58 

79 
54 

74 
50 

82 
52 

80 
55 

79 
52 

81 
49 

90 
48 

86 
58 

86 

54 

62 
60 

85 
58 

83 
59 

78 
56 

78 
40 

77 
36 

78.2 
48.3 

BAXTFR 

MAX 

Mm 

68 
59 

68 
49 

55 
40 

73 
38 

70 
34 

81 
34 

83 

45 

84 
46 

86 
49 

63 

31 

60 
32 

75 
41 

68 
56 

66 
57 

73 
55 

79 
48 

73 
49 

82 
53 

70 
58 

74 
49 

81 
46 

86 
46 

87 
54 

82 
56 

78 
59 

80 
60 

81 
60 

79 

59 

85 
53 

SO 
41 

72 

37 

75.3 

48.2 

Blaine  ?  w 

MAX 

Mm 

67 
58 

62 
45 

60 
31 

71 
31 

64 
30 

82 

30 

82 
35 

80 
35 

40 

45 
25 

56 
25 

75 
30 

74 
53 

73 
52 

75 
45 

78 
45 

82 
44 

82 
55 

72 
55 

74 
43 

80 
44 

86 

44 

78 
45 

88 
46 

84 

50 

79 
47 

79 
47 

82 
55 

88 
53 

78 
36 

78 
33 

75.5 

42.2 

CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

65 
58 

61 
47 

73 
37 

70 
35 

81 
31 

82 

51 

84 
41 

90 
45 

75 
39 

59 
28 

75 
29 

72 
46 

70 
51 

71 
56 

79 
53 

76 
43 

83 
46 

77 
60 

73 
59 

81 
46 

85 
51 

80 
54 

87 
48 

81 
51 

80 
55 

SO 
56 

83 
57 

85 
55 

77 
49 

69 
36 

63 
33 

76.4 
46.6 

DEWEY  DAM 

MAX 

Mm 

73 
59 

62 
46 

64 
37 

78 
35 

69 
28 

86 
33 

86 
39 

84 
39 

92 
47 

51 
27 

62 
28 

80 
33 

77 
54 

75 
57 

66 
53 

79 
45 

79 
48 

86 
57 

74 
57 

76 
47 

84 
45 

89 
47 

89 
50 

83 
51 

02 
51 

84 
55 

80 
49 

85 
52 

89 

57 

81 
39 

73 
37 

78,3 
*5.2 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

Mm 

69 

58 

59 
44 

59 
35 

71 
34 

61 
34 

82 
44 

82 
38 

78 
47 

88 
42 

47 
26 

55 
32 

73 
39 

74 
57 

68 
53 

66 
49 

76 
47 

80 
51 

83 
60 

72 
54 

75 
49 

80 
47 

85 
54 

75 
47 

88 
52 

86 

62 

78 
50 

82 
53 

34 

55 

89 
56 

74 
39 

69 

37 

74,5 
46.6 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 

Mm 

68 
60 

64 
47 

74 
34 

74 
34 

84 
33 

85 

46 

84 
38 

88 
41 

86 
42 

57 
28 

76 
36 

76 
53 

70 
53 

70 
59 

79 
46 

78 
48 

83 
54 

84 
56 

74 
56 

81 
45 

85 
47 

68 
58 

89 
49 

90 
53 

76 

58 

82 

48 

84 
55 

R5 
53 

87 
61 

74 
38 

72 
35 

78.9 
47,2 

HINDMAN  11  NNE 

MAX 

Mm 

75 
57 

62 

46 

60 
34 

75 
34 

67 
32 

85 
40 

86 
40 

82 
45 

88 
50 

51 
27 

58 
29 

79 
35 

76 
50 

74 
52 

64 
50 

79 
44 

78 
50 

85 
48 

74 
56 

78 
47 

82 
45 

88 
54 

78 
49 

89 
49 

82 
56 

79 
50 

82 
55 

31 
54 

88 
56 

79 

40 

74 
36 

76,7 
45,5 

HYDEN 

MAX 

Mm 

72 
60 

65 

48 

62 

38 

75 
37 

70 
33 

84 
41 

85 
42 

84 
45 

88 
52 

54 
30 

60 
30 

77 
38 

74 
51 

71 
56 

66 
53 

80 
47 

78 
51 

85 
55 

71 
58 

74 
50 

82 
47 

67 
60 

80 
54 

91 
51 

85 
59 

79 
56 

83 
54 

82 
59 

86 
55 

76 
41 

73 
39 

76.8 
46,1 

JACKSON 

MAX 

Mm 

73 
58 

62 

47 

63 
36 

72 
37 

71 
36 

84 
38 

85 
39 

83 
42 

89 
49 

50 
29 

59 
33 

79 
34 

74 

51 

72 

56 

64 
49 

78 
50 

72 

50 

76 
58 

74 
54 

76 
47 

83 
47 

84 
50 

87 
50 

90 
53 

84 
60 

78 
49 

84 
56 

95 
57 

86 
57 

79 
39 

72 
37 

76,5 
46,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DJ 

in 

Y 

TE 

MJ 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

KENTUCKY 
MAY  1966 

Station 

Day  oi  Month 

OI 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
NUN 

63 

51 

62 
41 

72 

33 

66 

41 

81 
37 

82 
54 

80 
47 

85 
49 

65 

37 

57 
30 

72 

36 

70 
50 

66 
42 

63 
55 

76 
50 

73 

50 

80 
49 

68 
55 

71 
53 

78 
42 

84 
48 

77 
55 

85 
53 

81 
55 

74 
60 

80 
57 

81 
59 

83 
49 

75 
49 

70 
43 

67 
38 

73.8 
47,4 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

67 
61 

62 

48 

72 
36 

72 
37 

82 
33 

84 
47 

82 
41 

87 
43 

84 
42 

58 
30 

75 
30 

74 
51 

70 
50 

67 
59 

77 
51 

75 
46 

83 
51 

80 
54 

73 
59 

80 
46 

84 
46 

83 
60 

88 
52 

85 
51 

80 

59 

82 
52 

84 
57 

86 

58, 

83 
55 

74 
37 

70 
35 

77,5 
47.6 

MC  KEE 

MAX 

mdj 

69 
60 

61 
45 

62 
32 

72 
32 

67 
33 

83 
42 

82 

38 

82 
46 

87 
46 

48 
28 

52 
31 

76 
45 

69 
54 

67 
57 

62 
46 

73 

47 

77 
51 

82 
56 

67 
54 

71 
42 

80 
45 

86 
55 

79 
48 

88 
52 

84 
58 

75 
47 

81 
53 

82 
,  52 

85 

56 

74 
37 

70 
35 

74,0 
45.9 

MIDDLESBORO 

MAX 

Mm 

69 
60 

67 
50 

59 

40 

74 
40 

73 
35 

80 
37 

84 
48 

85 

48 

87 
54 

65 
31 

63 
34 

73 
44 

68 
53 

65 
57 

73 
47 

77 

47 

70 
52 

79 
59 

67 
56 

72 
49 

82 
47 

83 
51 

82 
56 

85 
56 

78 
60 

79 
61 

70 
59 

79 
59 

85 

54 

79 
42 

73 
37 

75,0 

*9.1 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

68 
52 

64 
48 

74 
35 

70 
41 

82 
38 

84 
58 

82 

44 

86 
52 

80 
43 

59 
30 

75 
33 

70 
60 

70 
55 

65 
56 

76 
50 

73 
55 

80 
55 

74 

61 

72 
55 

80 
43 

86 
50 

SO 
60 

87 
57 

82 
61 

76 
62 

82 
54 

82 
55 

84 
53 

79 
58 

72 

41 

70 
39 

76.3 
50.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

69 
57 

61 
45 

73 
35 

31 
37 

82 

86 
45 

85 
39 

59 
27 

76 
38 

70 
58 

68 
55 

65 
55 

71 
48 

75 
46 

80 
54 

75 
61 

72 
55 

78 
43 

84 

48 

82 

5a 

88 
57 

84 
60 

76 
58 

82 
50 

82 
52 

84 
53 

82 
57 

70 

41 

68 
39 

76,1 

49.0 

PIKEVILLE 

MAX 

Mm 

66 
61 

62 

49 

77 

41 

70 
37 

88 
35 

88 

50 

85 
43 

92 
47 

79 
43 

61 
30 

80 
30 

78 
52 

85 
52 

68 

60 

81 
55 

79 
47 

87 
55 

76 
57 

75 
62 

85 
52 

90 
49 

83 
59 

91 
54 

84 
55 

83 
59 

85 

57 

77 
59 

91 
62 

80 
58 

75 
43 

72 
39 

79.8 
50.1 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

6B 

57 

62 

47 

75 
34 

71 
33 

80 
34 

84 
56 

80 
46 

86 
50 

81 

40 

58 
28 

78 
40 

70 
60 

66 
53 

64 
56 

73 
47 

72 
57 

79 
54 

75 
63 

72 
52 

77 
42 

85 
51 

79 
56 

85 
53 

83 
60 

79 
57 

79 
55 

81 
53 

84 
SO 

80 
57 

70 
47 

67 
38 

75,6 
49,2 

STEARNS 

MAX 

Mm 

67 
61 

65 

44 

61 
37 

72 
39 

70 
40 

83 
46 

83 
48 

87 
52 

87 
51 

52 
28 

50 
32 

75 
47 

66 
59 

64 
58 

60 
52 

76 
53 

66 

56 

83 
59 

71 
58 

69 
47 

86 
51 

86 
58 

86 
60 

84 
60 

81 
60 

73 

56 

80 

57 

87 
56 

80 
46 

70 

41 

74,0 
50,4 

TOMAHAWK  1  WSU 

MAX 

Mm 

75 
55 

64 
44 

63 
31 

75 
32 

66 
30 

85 
40 

78 
36 

90 
46 

90 
40 

46 
25 

59 
27 

76 
39 

77 
50 

75 
54 

88 
50 

77 
42 

79 
47 

84 
53 

75 
55 

76 
43 

82 

43 

88 
57 

80 
46 

89 
48 

83 

51 

79 
48 

34 
52 

82 
55 

88 
55 

79 
39 

77 
34 

77.7 
44,1 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

69 
55 

62 
43 

71 

32 

67 
29 

81 
32 

81 
42 

79 
36 

89 
46 

88 
39 

57 
21 

63 
31 

70 
48 

66 
54 

66 
51 

76 
61 

77 
46 

82 
53 

80 
55 

74 
50 

79 
44 

84 
44 

77 
53 

89 
45 

88 
54 

84 

57 

89 
46 

84 
48 

88 
49 

79 
49 

70 
37 

67 
36 

76,6 
44.0 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

68 
56 

61 
45 

63 
36 

72 

34 

67 
33 

83 
36 

82 
38 

81 
41 

87 
44 

45 
28 

59 

31 

76 

38 

73 
56 

72 
56 

65 
45 

77 
47 

79 
50 

83 

56 

73 
56 

72 
46 

80 
46 

85 

49 

80 
47 

90 
50 

84 
57 

78 
48 

83 
54 

85 
56 

87 
59 

75 
38 

71 
37 

75.4 
45.6 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

68 
56 

63 
46 

75 
37 

71 

41 

84 
38 

84 
61 

84 
46 

88 

61 

80 
43 

61 
28 

74 
32 

71 
60 

66 
55 

65 
57 

77 
54 

70 
53 

81 
67 

81 
57 

72 
60 

81 
44 

85 
51 

78 
61 

86 
56 

83 
57 

75 
59 

80 
58 

81 

60 

85 
61 

79 
58 

73 
44 

69 
39 

76.5 
51.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

*   tt   • 
BLUE  GRASS          03 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

u  m  g 

1 

3 

Station 

a  o 

r«  O 
3  0) 
(Q  Li 
4)  -H 

KB 

a 
d  -a 

rt  o 

3  a 

a)  00 

q 
a 

o 
a 

8 

> 

< 

9 

.8  1 

&   1 

• 

« s 

as 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

1 

8 

3 

3 

A 

s 

A 

to 

s 

i 

N  3 

1 

o 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

36 

1 
36 

1.3 
0.5 
1.4 

9,3 
8.5 
8.5 

29*+ 

21++ 
46 

34 
36 
NW 

28 
09 
21 

68 
72 

70 

72 

74 
77 

50 
55 
54 

51 
55 

50 

5 

2 
3 

3 

3 
1 

3 
3 
2 

1 
1 

3 

i 

2 
1 

0 
0 
0 

13 
11 
10 

75 

5.9 
5.9 
5.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1966 


Station 
and  Depth 


SOMERSET  2  N 
1  INCH 


MA;-: 
MIM 


Day  of  month 


69.3 
67.8 


SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


MADISONVILLE  1  SE 


CENTRAL  02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 
01 X  DAM 


EASTERN 
BUCKHORN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIM 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EUAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


.32    .26 
52 


.42,  .18 

41' 


.24 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


65 


72 

B2 

81 

74 

» 

36 

52 

58 

1  1 

.30 

.201 

.30 

8 

22 

10 

<.l 

70 

71 

Til 

81 

47 

45 

45i 

" 

03 

.29 

.J 

.26 

?C 

43 

22 

61 

67 

7C 

7, 

82 

4t 

47 

46| 

46 

08 
36|  56 
94  91 
61        42 


.87, 

124 

89 


10 

.21 

60 

47 

52 

69 

36 

38 

.12!  .17: 

53!  271 

59:  74 

37  32 


,19:  .02 
59  35 
70  71 
42       60 


.16  .06 
10  13 
681  68 
56'     54 


14 

2« 

»1       64 
56       58 


.43 

.19 

8 

64      65 


16 


.16    .52 

49       47 


.01    .18 


.101  .11 
3T  26 
86 
65|      65 


.19    .28    .28 

23       42 


.111  ,13|    .191,  .12 

15;  25,      34      21 

83  90      92      - 

60'  61       67       66 


.16  .16 

6  12 

84  84 

52!  62 


.23  .08, 

26  33 

89  78 

•><i,  54 


.28    .14   .29 
12      12      13 

851      85      86 
59       61 


.18  .17 

30:  15 

86  89 

65,  65 


.23    .10!   .371    .22|    .30:   .29 
1*1      11!        6      38      23      15' 
'      87      93;      88      85!      »7i 

631     67      61]      56|      60! 


•a  „  i 

o  o  ' 


.13    .20    .14 
13      23      28| 

78       88       88 
60      58      58 


•a 

B3 
62 


.20   .12 

171      23 

88       79 


62i      62       60      59i 


.26!  .31    .23 

41     25      25 

9li     85 

56      50      48 


.06    .281   .351 
14      31'     34. 

911      92{      88 
65l      63|      50! 


74.1 
55.6 


7.03B 
1460 

4.88B 

957 
83.2 


5.09B 

1007 

80.4 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


_ 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

0 

2 

U 

u 

ITME  AND 

Z 

0 

U 

§ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

2 
a 
3 

Q 

COUNTY 

< 

a 

i 

3 

z 
o 

< 
e3 

OBSERVER 

1 

6 
| 

s 

i 

a 

it 

u  i 

ADO  ISO*    OAM    *3 

003 

0 

BRECKINRIDGE 

7 

37   35 

86    34 

380 

6 

c 

CORPS  OF   ENGINEERS 

ALBANY    *    N 

006 

0 

CLINTON 

2 

36    *5 

1000 

7 

MR£. BARBARA    M.    COOL 

ANCHORAGE 

01* 

0 

JEFFERSON 

7 

38    16 

69    33 

70< 

6( 

6 

LEE   S.   HAMERSLEY 

ASHLAND 

025' 

0* 

BOYD 

7 

38    27 

82    36 

It 

71 

ASHLAND   WATER   PLANT 

BARBOUR V I LLE 

BSI 

0*)  KNC 

2 

36    52 

83    32 

99! 

5r 

7, 

c 

FELTON    W    PATTON 

BARDSTOWN   S   J  PREP   SCh 

0391 

NELSON 

a 

37    48 

85   28 

631 

5C 

it 

ST.   JOSEPH  PREP.    SCHOOL 

BAROWELL    *    E 

o-O, 

o; 

CARLISLE 

36    52 

88   57 

325 

6F 

U 

HUGH   L.    JENNINGS 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

0422 

0* 

ALLEN 

3 

36    54 

86   08 

990 

8* 

u 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

2 

36    51 

83   20 

1164 

It 

7* 

c 

C.    HOMER    NOLAN 

BEAVER   DAM 

0*9o|  01 

OHIO 

3 

37   29 

86    52 

4*1 

6f 

6f 

M 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

0611    01 

MARSHALL 

9 

36   31 

88    20 

399 

c 

JAMES   h.   MILLER 

BENTON   2 

0619 

MARSHALL 

9 

36    51 

88    20 

309 

3P 

3f 

RADIO    STATION   WC6L 

BEREA    COLLEGE 

0619 

03 

MAO 1 SON 

4 

37    3* 

84    18 

1070 

3P 

SP 

C  H 

BEREA   COLLEGE 

BEREA 

062<. 

03 

MADISON 

37    34 

84    18 

992 

7* 

MRS.    GAYLE    D.    DALE 

BLAINE    2    * 

0752 

0* 

LAWRENCE 

1 

38    02 

82    52 

7A 

71 

RAYMOND    I50N 

SONNIEvlLLE   4   N 

085- 

02 

HART 

37    26 

85   34 

730 

5P 

5F 

ODUS    MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

02 

WARREN 

i 

37    00 

86   26 

336 

It 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 

090s 

0  2 

WARREN 

3 

36    58 

86    26 

939 

MIO 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

09u0 

02 

MARION 

8 

37    29 

85    09 

675 

9A 

9A 

DR.   OAVIO   D.   DRYE 

BROWNSVILLE 

1041 

02   EDMONSON 

3 

37   12 

86    16 

980 

74 

ELMER    A.    BATH 

8UCKHQRN 

:oeo 

0*   PERRY 

4 

37   21 

83    23 

936 

7A 

7A 

: 

CORPS   OF   ENGINEERS 

SUROINE    2    NE 

1120 

04   PIKE 

t 

37   13 

82    35 

16*3 

3A 

: 

EOWIN    E.    JOHNSON 

BURKESVILLE    2    W 

1137 

02    CUMBERLAND 

2 

36    *7 

83   24 

602 

74 

MRS.    BARBARA    J.    KING 

CALHOUN    LOCK.    2 

122? 

01 

MC    LEAN 

3 

37   32 

87   16 

402 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMPflELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37    20 

83    21 

771 

6P 

6P 

ALVA    MC    KINLEY 

CANETVILLE 

129- 

02 

GRAYSON 

3 

37    25 

86    30 

5*0 

7A 

HERBERT   C.   8ERG 

CARROLLTON    LOCK    1 

13-5 

03 

CARROLL 

3B    41 

89   11 

480 

4P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

J406 

02 

HAROIN 

B 

37    40 

85    57 

734 

6P 

tt 

WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

POWELL 

37    52 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNT 2 

CLERMONT    1    SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37    55 

83    40 

540 

4P 

*P 

BERNHEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

Oil  HICKMAN 

6 

36    41 

89    00 

360 

: 

ERL   SENSING 

COBB 

1663 

01,  CALDWELL 

2 

36    59 

87    47 

490 

6A 

MRS   BENN1E   B.   WHITE 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

170- 

ESTILL 

37    47 

84    06 

611 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

'COVINGTON    WB    AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

7 

39    0* 

84    40 

869 

MIO 

MID 

C     MJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CUMBERLAND 

196^. 

04 

HARLAN 

2 

36    58 

62    59 

1463 

6P 

6P 

C.   C.    WH1TEAKER 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969 

WHITLEY 

36    50 

84    19 

1070 

5P 

KY,    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTMlANA 

1998 

03 

HARRISON 

9 

38    23 

84    18 

684 

MARSHALL    HILL 

CYNTHIANA    2 

2003 

03 

HARRISON 

5 

38    23 

84    17 

719 

M 

KY,    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

20*0 

03 

80YLE 

37    39 

84    46 

955 

7A 

7A 

R.    P.    COLOIRON 

DAVELLA 

2093 

04    MARTIN 

1 

37    48 

82    32 

770 

c 

MRS.    EVA    M.    DAVIS 

DEWEY    DAM 

2IB0 

0*j  FLOYD 

1 

37    45 

82    47 

690 

7A 

C    H 

CORPS  OF   ENGINEERS 

OIX    0AM 

2214 

03    MERCER 

4 

37    48 

64    43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP   0.    THACKER 

DUNDEE    A    ESE 

2359 

01    OHIO 

3 

37    33 

66    43 

431 

7A 

C           1  JESSE    L.    HUFF 

OUNMOR 

2366 

01     MUHLENBERG 

3 

37    05 

87    00 

392 

7A 

MRS    DALMAS   GIVENS 

DYER 

2391 

02    BRECKINRIDGE 

3 

37    43 

86    13 

C             LENA   BLAIR 

EDMONTON 

24691  02 

METCALFE 

3 

37   00 

865 

7* 

C          '  JOHN  E.    horan 

ELJZABETHTOWN 

2510|  02 

HARDIN 

3 

37  41 

85    92 

739 

6A 

INACTIVE    7/30/6* 

ELKHORN   CITY 

2526i  04 

PIKE 

1 

37    18 

82    21 

800 

7A 

EOMONO   0.    BENNETT 

ELKTON   2   S 

2948    01 

TODD 

2 

36    47 

87    10 

520 

QA 

\  S.    RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH    5    WNW 

2779 

03 

PENDLETON 

5 

38    43 

84   23 

713 

6P 

7A 

I  FRANK    H.    LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

2791 

03 

BATH 

9 

38    09 

83   33 

662 

6P 

7A 

H      1  ARNOLD   WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

9 

38    23 

B9B 

7A 

MRS.    ALHYRTA    B.    HALL 

FLEMINGSBURG    1    SW 

2908 

03 

FLEMING 

3 

36    23 

S3    43 

873 

op 

6P 

C              WILLIAM   H.    FISCHER 

FORD    LOCK    10 

2953 

03 

MADISON 

37    54 

84    16 

660 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FORDS    FERRY    DAM    SO 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37    28 

86    06 

356 

MID 

C   H        CORPS  OF   ENGINEERS 
1  KENTUCKY   UTILITIES 

FOURMlLE    KY    UT1L    PARK 

3006 

04 

BELL 

2 

36    47 

83    49 

1009 

8A 

FRANKFORT    LOCK    4 

30  2  6 

03 

FRANKLIN 

38    14 

64    32 

504 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1    E 

3036 

01 

SIMPSON 

36    43 

66   34 

690 

7A 

MRS    KATIE    0.    NEAL 

FREEBURN    2    SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

64 

MRS   ALTA   S.   GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052    04:  MENIFEE 

5 

37    57 

8)   39 

864 

SA 

MISS    ESTHER    WILSON 

GAMALIEL    1    S 

3112    02    MONROE 

3 

36    38 

85    48 

T99 

7A 

E.    GUY   DECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3194 

03|  SCOTT 

4 

38    12 

84    33 

888 

8A 

WILLIAM    F,    BRAM6LETT 

GEST    LOCK    3 

3203 

03|  HENRY 

38   25 

84   53 

490 

7A 

:  h 

CORPS   OF   ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

02;  BARREN 

37    00 

83    S3 

780 

7A 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW   WKAY 

3  2  46 

02   BARREN 

3 

37   00 

808 

6P 

6P 

RADIO    STATION   WKAY 

GLENOALE    1    E 

3252 

02    HARDIN 

3 

37    36 

85    54 

710 

7A 

MRS.     INEZ    E*    HILL 

GOLDEN   POND    8    N 

3295 

TRIGG 

2 

36    34 

86    00 

400 

8A 

T  V  A 

GRAYSON    1    SE 

3392 

0  4 

CARTER 

7 

38    19 

82    56 

900 

6A 

ALBERT    G.    5WANAGAN 

GREENSBURG 

02 

GREEN 

3 

37   13 

83    30 

630 

7A 

HOWARD   PICKETT 

GREENS6URG   H1WAY    61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37   13 

83    30 

620 

8A 

MRS.    JEAN    Y.    CARRUTH         | 

GREENVILLE   2   W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37   12 

87    12 

519 

5P 

5P 

C.    R.    LOVELL 

GREENVILLE    13    SW 

3*55 

01 

MUHLENBERG 

3 

37     05 

87    21 

7*3 

: 

MRS.    LILLIAN   WAGNER 

HARTFORO    6    NW 

3652 

01 

3 

37   32 

86    34 

429 

8A 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

3709 

04 

37   13 

83    12 

869 

: 

H.     A.    BAILEY 

HA2ARD   WATER   WORKS 

3714 

04 

PERRY 

A 

37    13 

63    11 

880 

7A 

LEE    J.    HOGSTON 

HEIDELBERG   LOCK    14 

3741 

04 

LEE 

37    33 

83   46 

663 

4P 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HENDERSON    7    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37   43 

87    38 

6P 

6P 

FRANK   STREET 

HERNDON 

01 

CHRISTIAN 

2 

36   44 

87    34 

512 

C.    W.   KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3616 

01 

FULTON 

36    34 

69    10 

379 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH    8RI0GE    LOCK    7 

3837 

03 

JESSAMINE 

* 

37    49 

84    43 

5** 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HINOMAN    11    NNE 

3696 

04 

KNOTT 

I 

37    27 

82    33 

919 

M 

BA 

ENOCH   COMBS 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

3929 

■3  2 

LARUE 

3 

37    32 

788 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKINSVILLE 

399* 

01 

CHRISTIAN 

2 

36    31 

67    30 

7A 

6A 

NEWELL   F.    SMITH 

HYDEN 

4093 

04 

LESLIE 

37    10 

83    23 

SA 

8A 

MRS.    JEAN    8.    ELAN 

IRVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIOGE 

3 

37    33 

86    17 

690 

6P 

6P 

FLOYD    G.    ROBBINS 

JACKSON 

4196 

04 

BREATHITT 

37    33 

83    23 

790 

TA 

7A 

THOMAS    J.    SHORT 

JEREM1AM 

4255 

04 

LETCHER 

37   10 

82    36 

1130 

5P 

HOBART    1SON 

KEENE    1   SSW 

03 

JESSAMINE 

37   37 

84    38 

9*1 

7A 

HUGH   W.    BUFF  IN 

LA    GRANGE    2    NNW 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38   26 

83    23 

680 

SP 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

4 

37   37 

84    33 

1032 

8A 

KENTUCKY   UTILITIES   CO. 

„ 

U 

Z 

0 

OBSERVATION 

6 

z 

ug 

u 

TIME  AND 

Z 

o 

1 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

a 

B 

COUNTY 

c 

0 

Z 

o 

< 

OBSERVER 

3i 

P  B 

ii 

Q 

Q 

3 

1 

1 

LEITCHFIELD 

4703 

02   GRAYSON 

; 

37    29 

86    16 

6*2 

6f 

9t 

CLYDE   ST1KELEATHER 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

4746    03    FAYETTE 

38    02 

8*    36 

966 

Mil 

MIC 

lC    HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

LIBERTY 

473! 

02   CASEY 

i 

37   21 

8*    53 

7*1 

It 

c 

FITCH   FOSTER 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

462: 

Oi    JESSAMINE 

37    *5 

6*    33 

521 

fit 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4041 

GREENUP 

i 

38    39 

82    32 

337 

U 

CORPS   OF    ENGINEERS 

LOCKPORT    LOCK    2 

485 

03 

HENRY 

38    26 

8*    56 

485 

It 

CORPS  OF   ENGINEERS 

LOGLICK   1    S 

-882 

CLARK 

37    51 

8*    02 

773 

c 

HUBERT   BURGHER 

LONDON    1    SSW 

4893 

LAUREL 

i 

37    07 

8*    06 

1200 

z 

EDWARD    E.    MC    FADDEN 

LONDON    FAA    AP 

489! 

0* 

LAUREL 

2 

37   09 

8*    05 

1190|  MIC 

MIC 

H 

FED.   AVIATION   AGENCY 

LOUISA    2 

4946 

04 

LAWRENCE 

1 

38   07 

82    38 

662 

7A 

c 

LA8AN    E    WALLACE    JR 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

7 

38   1* 

83     46 

*62 

MIC 

M|C 

c 

LOUISVILLE   6.+-E.   CO. 

LOUISVILLE    WB    AP 

4954J  02 

JEFFERSON 

7 

38    11 

85    44 

477 

MIC 

MIC 

C     HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4953 

02 

JEFFERSON 

7 

38    17 

83    48 

7A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

LOVELACE V I LLE 

4967 

01 

BALLARD 

36    98 

86    50 

37( 

3F 

SP 

BLAINE    MALONE 

LUCAS 

50021  02 

BARREN 

! 

36    33 

86    02 

738 

I 

WlLLARO   E.    FOSTER 

MADISONVILLE    1    SE 

3067 

01 

HOPKINS 

3 

37    19 

87    29 

439 

9F 

7A 

7* 

c 

HOMER   WELSOANt   JR. 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37    11 

86    03 

800 

5P 

IP 

NATIONAL   PARK   SERVICE 

MANCHESTER    4    SE 

5111 

04 

CLAY 

37    06 

83    43 

850 

SP 

It 

NORA   5.    WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37   3* 

82   43 

660 

7A 

MRS.    BETTY   PREFLATISH 

:  MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

6 

36   ** 

88    39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD    ELEC.+    WTR.CO. 

MAYSVILLE    SEWAGE    PLANT 

524} 

0  3    MASON 

38   41 

S3    47 

513 

7. 

7A 

C   H 

MAYSVILLE   SEWAGE   PLANT 

MC    KEE 

52  91 

0* 

JACKSON 

; 

37    26 

8*   00 

1000 

BA 

8A 

MRS.   WINNIE   E.    MORAN 

MC    K1NNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

9 

38    36 

64    16 

z 

RICHARD    T,    SYDNOR 

META 

5370 

04 

PIKE 

I 

37    3* 

82    27 

730 

z 

MRS.    EDITH    J.    SMITH 

M1DDLESBORO 

04 

SELL 

i 

36    37 

63   43 

1135 

7A 

7A 

C      H 

MRS    RUTH    L    CONNER 

M I DWAY 

5407 

03 

WOODFORD 

38    09 

84    41 

770 

7A 

CITY    OF    MIOWAY 

M1LLERSBURG   2   N 

5430 

03 

NICHOLAS 

5 

38    19 

8*    09 

810 

C 

BLUE    STAR   NURSERY 

MILLERSTOWN 

02 

GRAYSON 

3 

37    27 

86    03 

566 

7A 

OVA  M.   LAWLER 

MONTI CELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

36    50 

84    30 

926 

5P 

7A 

ALVIN    L.    BERTRAM 

MOREHEAO   STATE   COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

5 

38   11 

83    26 

730 

: 

PROF.    HENRY    C.    HAGGAN 

MOUNT    STERLING 

3640!  03 

MONTGOMERY 

3 

38  0* 

83    96 

910 

5P 

5P 

FRED    CARTMILL 

MOUNT    VERNON 

5648[  04 

ROCKCASTLE 

2 

37    21 

84   20 

116 

5P 

SP 

WILLIAM    H    COX 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

3 

37    16 

89    93 

610 

: 

KENNETH   EARL   WALTERS 

MURRAY 

5694 

01 

CALLOWAY 

36    36 

88    19 

320 

8A 

JOHN    E.    SCOTT 

NOLIN   RIVER   RESERVOIR 

5834 

02 

EDMONSON 

3 

37    17 

B6    19 

7A 

7A 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

OLIVE    HILL    2    WNW 

6013 

0*i  CARTER 

7 

38    19 

83    12 

699 

: 

GEORGE   E.   DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

T 

37    1* 

87    47 

8A 

MELVlE   PARLEE   NEISZ 

ONEIDA 

6028 

04 

CLAY 

37    16 

83    39 

7*1 

7A 

ALEX    DAVIDSON 

OWENSBORO  2   W 

6091 

01 

DAVIESS 

37    46 

87    09 

420 

7A 

VIRGIL    D.    CLARK 

OWENSBORO    DAM    46 

6096 

01 

DAVIESS 

T 

37    *7 

87    07 

*0* 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

OWENTON    2    S 

6106   03 

OWEN 

4 

36    32 

84    50 

820 

4P 

4P 

ALGER   A   REOMON 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

6110   01 

MC    CRACKEN 

7 

37    0* 

88    46 

394 

MIO 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PADUCAH 

61151  01 

MC   CRACKEN 

7 

37    06 

88    37 

3*0 

5P 

9P 

RADIO    STATION    WPAD 

PAOUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117;  01 

MC    CRACKEN 

7 

37    06 

88    36 

323 

: 

CITY   OF    PAOUCAH 

PAINTSVILLE    1    S 

6136 

04 

JOHNSON 

1 

37    *8 

82    49 

620 

7A 

JAMES  D   HUGHES 

PARADISE    STEAM    PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

3 

37    16 

86    59 

402 

7A 

TVA-76* 

PIKEVILLE 

6353 

0* 

PIKE 

1 

37    29 

82    31 

686 

TP 

7P 

:  h 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

PRINCETON    1    SE 

65  80 

01 

CALDWELL 

2 

37    07 

67    32 

*97 

*P 

4P 

WESTERN   KY.   EXP.   STA. 

RAVENNA    LOCK    12 

u679 

0*1  ESTILL 

37    *0 

83    37 

63* 

SA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

RICHMOND 

6803 

0  3    MADISON 

* 

37    ** 

84    18 

1132 

BA 

8A 

THOMAS   C.   HERNDON 

ROCHESTER    LOCK    3 

<>8fl2 

Olj  OHIO 

3 

37   13 

66   54 

♦01 

7A 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

ROUGH    RIVER    DAM 

•  ■■988 

02    BRECKINRIDGE 

3 

37   37 

66    30 

55* 

7A 

7A 

U.    S.   CORPS  OF   ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

?049 

01    LOGAN 

3 

36   52 

86   53 

653 

7A 

7A 

MRS.    HILDA    L.    COX 

SAOIEVILLE 

7074 

03    SCOTT 

4 

38   23 

84   33 

630 

c 

CLEM   FIGH7MASTER 

ST   MARY 

7096    02    MARION 

8 

37    33 

83    21 

7*3 

c 

JOHN   B.    BAUER 

SALVISA    LOCK    6 

7121    03   WOODFORD 

4 

37    56 

8*    *9 

490 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129    04 

MAGOFFIN 

9 

37    *3 

63    05 

859 

c 

STANLEY   GARDNER 

SALYERSV1LLE    2   SE 

7134 

0* 

MAGOFFIN 

5 

37    *4 

83    03 

920 

FORREST    C.    WILLIS 

SCOTTSVILLE    3    SSW 

7215 

02 

3 

36    *4 

86    13 

630 

9P 

5P 

NOBLE    ALLEN 

SC0TTSV1LLE    2    SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

36    ** 

66    13 
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7A 

c 

MRS.     1DELL    F.    OEER1NG 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTER 

3 

37   36 
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360 

9A 

ORLANDER   C.   CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03 

SHELBY 

B 

36   13 

89    16 

8*1 

TA 

7A 

VIRGIL   D.   CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

02    BULLITT 

1 

38   00 

89    *3 

*30 

M 

HENRY   M   WATERS 

SMITHFIELO    4    S 

7473 

02 

8 

38   20 

B9    16 

862 

c 

GEORGE   £.    SIMPSON 

SOMERSET   2   NE 

7508 

0* 

PULASKI 

2 

37   06 

64    37 

999 

c 

ROY    L    ABBOTT 

SOMERSET   2   N 

7510 

PULASKI 

2 

37   07 

64    37 

1030 

6P 

6P 

GH 

RADIO   STA   WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03 

WASHINGTON 

8 

37    *1 

85    14 

738 

7A 

WM.    H.    GOATLEY 

STEARNS 

04 

MC    CREARY 

2 

36    43 

6*   29 

1*20 

7A 

7A 

c 

LYLE    EDWARD   GRIFFITH 

SUMMER   SHADE 

02 

METCALFE 

3 

36    33 

63    *3 

86* 

6P 

6P 

CHAS.    H.    MC   MUfiTREY 

TATHAM    SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

8 

37    32 

83    09 

670 

z 

CHARLIE    S.    KAYS 

TAYLORSV1LLE 

7948 

03 

SPENCER 

g 

38   02 

85   21 

483 

7A 

MRS.    KATHRYN    S.    CARR 

T  I  L  FORD 

3019 

PERRY 

4 

37   02 

83   0* 

1630 

8A 

MRS.    KATHLEEN    H.    PETERS 

TOMAHAWK    1    WSW 

8055 

04 

MARTIN 

2 

37   32 

82    37 

690 

7A 

7A 

WILLIAM    T    WILLIAMSON 

TOMPKIN5VILLE 

8060 

02 

MONROE 

3 

36    43 

83    43 

930 

z 

RALPH   H.    THOMPSON 

TYRONE    LOCK    3 

8179 

03   ANDERSON 

A 

38    02 

8*    51 

32* 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UNIONTOWN    DAM    49 

8197 

01    UNION 

7 

37    4« 

87    37 
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6A 

z 

CORPS   OF   ENGINEERS 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

8246 
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* 

37    31 

8*    26 

571 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

B 

37    58 

85    10 

350 

8A 

MRS.    EDNA    LOVE 

VANCEBuRG 

6259 

0* 

LEWIS 

7 

38    33 

63    20 
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5P 

SP 

RADIO   STATION   WKKS 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

7 

38    *6 

8*    38 

*66 

7A 

7A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

WAYLAND    3    SE 

8-82 

DA 

FLOYD 

1 

37   25 

82     48 

890 

LARRY    L.    BRADLEY 

WAYNESBURG    7    NE 

8*86 

03 

LINCOLN 

2 

37   23 

8*   36 

1219 

5P 

7A 

MRS.    RITA   RIODER 

WEST    LIBERTY 

8551 

04 

MORGAN 

5 

37   35 

63   15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD   0.    HELTON 

WILLIAMSBURG    1    E 

*709 

04 

WHITLEY 

2 

36   44 

8*   09 

1100 

7A 

7A 

CURTIS  M.    WOODS 

WILL1AMSTOWN    3    NW 

8714 

03 

GRANT 

* 

36    39 

84    37 

920 

6P1 

HAROLD   R.   CONNLEY 

WILLOW    LOCK    13 

8724 

04 

LEE 

4 

37   36 

83    50 

649 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WOLF   CREEK   0AM 

6807 

02 

RUSSELL 

2 

36    52 

83    09 

583 

BA 

BA 

8A 

: 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WOODBURY    LOCK    4 

6824 

02 

BUTLER 

3 

37   11 

66    38 

50* 

TA 

: 

CORPS   OF   ENGINEERS 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.  c/o  Agronomy  Department     Agricultural  Science  Center.  University  of  Kentucky. 
Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY  . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. ,   C.  S.T.     Data 
tion"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 


mg 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
f  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  -  Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C       Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin      If  daily  amounts  are  published  m 
'        'Climatofogical  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except  where  indicated  by  reference  >R«.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
Data"  bulletin. 


i  of  data  in  any  month  indicate 


the  "Hourly  Precipitat: 
G      "Soil  Temperature"  table. 
H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oi 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


#       Thermomete 
building. 


!  generally  exposed  i 


ariable. 
i  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


ered  ground;    howe 


i  ground  in  that  month. 


this  reference  indicates  that  the  ther 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 


Information  conce 

information  for  regular  Weather  Bu 

the  address  shown  above. 


ludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


Subscription  Price-        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. ,    Checks  ano  money  "'""'^""wAOl 
of  Documents.     Omittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   P.   C.    20402. 
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WESTERN 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONvILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

CwENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFOROSVlLLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
1RVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  (-REEK  DAM 

DIVISION 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CASROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CyNTHIAnA  2 
DANVILLE 

OIK  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEM1NGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


DIVISION 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

DEWEY    DAM 


Temperature 


87,4 
86.9 
87,  5M 
86.  5 

85.8 

M 
86,3 
88.1 
86.8 
87,4 

86.5 
86.8 
84.2 
83.0 
86.2 

87. 3M 
86,7 
84,7 
85.1 


85.8 
86.5 
85.9 
85.3 
86.2 

85.  2M 

86.3 
85.9 
87.9 
85.3 

86,8 
87.0 
84.6 
88.0 
85.1 

85.0 
85.2 
85.5 
85,3 
85.3 

85.8 


85.6 
85.7 
85.8 
84.6 

65.9 
86.5 
86.5 
84.8 
85,5 

84.3 
86,5 
84.1 
66.8 
84,6 

83.7 
85,0 
63.9 

65.0 


86.8 
87.2 


85.7 
85.6 


58.6 
57.3 
57. 9M 
60.3 
61,9 

59, 8M 

60.0 

60,1 

60.2 

58,8 

58.8 
60.7 
61.5 
60.0 
60.7 

60.  1M 
59.2 
56.8 
58.2 


57.7 
58.4 
59.1 
55.5 
59.2 

54. 7M 

58.0 

57.8 

56.1 

58,6 

57.6 
58.3 

60.9 
64.8 
61.0 

56,8 

54,  9M 
57,8 
61,5 
57.8 

54.4 


57.7 
60.4 
54,9 
58.9 

59.2 
52.8 

54,7 
56.2 
56.2 

58.9 
57.0 
59.2 
53.5 

58.4 

58.9 
54.0 
58.1 
59,3 


53.3 

56.1 


50,6 
52.6 


68.4         54,3 


73.0 
72.1 
72. 7M 
73.4 
73,9 

M 
73.2 
74,1 
73.5 
73.1 

72.7 
73,8 
72.9 
74.0 
73.5 

73.7M 
73.0 
70.8 
71.7 

73. 1 


71.8 
72.5 
72.5 
70.4 
72.7 

70.0M 

72.2 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 
72.7 
72.6 
76.4 
73.1 

70.9 
70. 1M 
71.7 
73.4 
71.6 

70.1 


71.7 
73.1 
70.4 
71.8 

72.6 

69.7 
70.6 
70.5 
70.9 

71.6 

71.6 
71.7 
70.2 
71.6 

71.3 
69.5 
71.0 
72.2 

71.2 


70.1 
71.7 


66.2 
69.1 


1.6 
2.9 


3.1 
1.2 


-    2.4 


-    2.3 


1.9 
1.7 

1.6 


2.8 


-  2.0 

-  .5 


-  1.9 

-  3.3 


Precipitation 


3.02 

.99 

1.02 

2.09 
1.68 

2.32 

1.50 
1,28 
1.77 
2.97 

1.62 
,96 
1.65 
1.24 
1.22 

2.28 
2.29 
2.51 

1.60 

1.79 


1.29 
2.29 

2.05 
1.29 
1.84 

2.34 
2.57 

1.31 
1.21 

2.80 

i.eo 

,86 

1.65 

,56 

.75 

2.81 
6.22 
1.40 
1.78 
2.78 

2.06 


1.47 
2.52 
1.16 
1.95 

2.25 

1.30 
.99 

1.80 
.81 

1.36 
1.65 
1.94 
.97 
1.58 

1.11 
.94 

2.00 
1.03 

1.50 


.60 
3.36 


.89 
3.22 


1.66 
2.29 


2.34 
.77 


1.85 
2.68 


1.50 
1,52 


2.30 

2.07 


2.32 


3.03 
3.56 
2.65 

3.24 


2.67 

1.37 


3.13 

3.50 


3.36 
2.33 
2.59 


3.33 
3.23 


3.22 
2.94 


1.17 
,40 
.69 

1.08 
,93 

1.50 
.78 
.86 
.98 

1.34 

.87 
■  41 
.99 
.48 
.69 

1.26 

,99 

1.22 

1.00 


.54 

1.65 
.97 
.70 
,65 

1.10 

1.30 

.67 

.53 

1.00 


.40    14 

.49      8 


.60 
.49 
.55 

.94 

3.12 

,85 

.89 
1.00 

.81 


.80 
.76 
.64 
.93 

1.14 
.58 
.42 
.89 
.34 

.50 
.68 
.67 
.47 
,58 

,48 
.51 


.15 
1.35 


.43 
.92 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 
JACKSON 

LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLES=ORO 
MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 


DIVISION 


Temperature 


si 


86.1 
87,4 
66,1 
85.5 
87.0 

8*. 2 

86.4 
84.0 
84.0 
85.9 

85.9 
89.2 
85.1 
84,1 
86. 7M 

86.8 
85.4 
85.2 


55,5 

54,9 
53.1 
55,2 
54,9 

53.4 
54.1 
53.0 
54,9 
57,2 

56,1 

57.6 
56.0 
58.2 
51.2 

53.4 

53,7 
57.5 


70.8 
71.2 
89.6 
70.4 
71.0 

68.8 
70.3 
68.5 
69.5 
71.6 

71.0 
73.4 
70.6 
71.2 
69. OM 

70.1 
69.6 
71.4 


oil: 


-    2.9 


Precipitation 


.85 
1.19 

,99 
2.76 

.61 

1.79 

2.23 

.93 

4,20 
2,49 

1.6T 
1.02 
2,67 
2.99 
•  66 

2,03 
1.18 
2. IS 

1.79 


I* 

3  a 


o 


•  3.38 

.   2.27 

-    1.79 

•  2. 48 


.42 

.89 

.52 

1.15 

.41 

.72 
.82 
.54 
1.30 
.73 

.41 
.35 

.80 

1.43 

,46 

.92 

.72 

.66 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   99*  ON  29+  AT  5  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE:    29"  ON  THE  1ST  AT  CUMBERLAND 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    6.22  INCHES  AT  NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     .36  INCH  AT  SALYERSVILLE  2  SE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     3.12  INCHES  ON  THE  14TH  AT  NOLIN  RIVER 

RESERVOIR 


a* 

D   o 


See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


June  was  a  very  dry  month  with  rainfall  totals 
much  below  average  at  most  reporting  points. 
In  the  Blue  Grass  and  eastern  divisions,  this 
dry  weather  followed  the  below  average  rainfall 
of  the  preceding  month.  As  the  month  began, 
the  Kentucky  Crop  and  Livestock  Reporting  Ser- 
vice stated  that  soil  moisture  was  said  to  be 
adequate  chiefly  by  its  reporters  in  the  western 
half  of  the  State;  as  the  month  drew  to  a  close 
with  continuing  dry  weather,  virtually  all  re- 
porters in  the  State  indicated  soil  moisture  to  be 
short.  There  were  42  forest  fires  during  the 
last  2  weeks  of  the  month.  The  U.  S.  Department 
of  the  Interior  Geological  Survey  reported  that, 
"Streamflow  was  deficient  over  much  of  the  State. 
The  mean  flow  for  both  index  stations  was  the 
third  lowest  of  record  for  June  „  .  .  Ground 
water  levels  generally  declined  and  were  below 
average  in  the  central  and  eastern  sections,  but 
were  above  average  in  the  west." 

Only  a  very  few  reporting  points  recorded  average 
rainfall.  In  general,  the  driest  area  was  the 
northern  two-thirds  of  the  Commonwealth.  Over 
much  of  this  driest  area,  a  June  as  dry  as  June 
1966  occurs  on  the  average  less  often  than  5  out 
of  100  years.  In  the  Ashland  area,  in  northeast 
Kentucky,  it  was  the  driest  June  since  the  beginning 
of  record  in  1888.  At  Lexington  and  Frankfort, 
in  the  Blue  Grass,  it  was  the  driest  June  since 
1 936.  At  Beaverdam  and  Louisville,  in  the  Western 
and  Central  Divisions,  it  was  the  driest  June  since 
1944. 

There  was  some  rain  from  the  6th  to  the  17th,  and 
during  the  last  several  days  of  the  month,  most 


other  days  being  rainless.  The  dry  periods  at 
the  beginning  and  during  the  latter  part  of  the 
month  were  among  the  driest  periods  of  the 
year  to  date,  and  the  driest  since  the  last  week 
of  March,  which  had  little  or  no  rainfall.  On 
June  30,  a  number  of  locations  in  the  western, 
Blue  Grass,  and  southeastern  sections  of  Kentucky 
had  had  no  rain  in  about  2  weeks. 

Low  temperature  on  the  morning  of  the  1st  was 
generally  in  the  thirties  in  the  eastern  two-thirds 
of  the  State,  with  at  least  one  location  reporting 
a  reading  of  29°,  and  one  a  reading  of  30°.  In 
the  western  third  of  Kentucky  low  readings  were 
generally  in  the  low  forties.  These  minimum 
readings  established  new  record  low  temperature 
marks  for  the  month  or  tied  existing  records  at  a 
number  of  locations  in  all  sections  of  the  State. 

Showers  and  scattered  thunderstorms  were 
general  over  Kentucky  on  the  6th.  In  western  Ken- 
tucky on  that  date  there  was  some  tornado  activity 
in  McCracken  and  Marshall  Counties;  there  were 
two  injuries,  and  some  property  damage  resulted. 
See  the  June  1966  issue  of  the  publication,  STORM 
DATA,  for  more  details. 

While  most  of  Kentucky  had  much  below  average 
rainfall  one  location  in  central  Kentucky,  Nolin 
River  Reservoir,  had  a  total  of  more  than  6  inches 
for  the  month.  This  was  due  chiefly  to  a  late 
afternoon  downpour  on  the  13th  that  dropped  3.12 
inches  in  55  minutes.  On  the  average,  a  rainfall 
of  this  amount  occurring  in  so  short  a  time  occurs 
less  often  than  once  in  100  years. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Experiment  Center 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WESTERN  01 

BARDwELL  <•  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DUNDEE  «  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  5 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  6  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  Nw 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SF 

MAYFIELO 

MURRAY 

OLNEY 

OWENSBORO  2  w 
OWENS60R0  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLV1LLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  49 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  45        / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEvlLLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  I" 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SC0TTSV1LLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  Sw 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BLUE  GRASS         Oi 

BEREA  COLLEGE 

8EREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIK  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  * 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYL0R5VILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


2,32 
,7R 
1.50 
1.25 

1.77 
2.97 
1.62 
,9ft 
1.65 


1.86 
2.6P 
1.21 


2.31 

3.«R 

2.57 
1.59 
1.31 
1.21 


l.eo 

2.36 
.86 
1.85 


2.81 
1.17 


1.16 
1.95 
2.25 

1.30 
.99 

1.32 


.87 

.79 
1.66 
1.65 
l.»2 
1.15 

1.36 

2.07 

.86 


1.11 

.53 
.72 

.6* 
1.21 
.66 


.22 

.15 

1.08 

.'5 

.2! 

.05 

.67 

.93 

.4fi 

.31 

.*<■ 

.'1 

I 

.AS 

.in 

.71 

.17 

.29 

.28 

.28 

,28 

.7* 

.66 

.51 

.71 

.22 

.54 

.25 

.00 

13      14      15 


16      17       18 


19      20      21 


28      29      30 


T 

.08 

T 

.76 

.10 

•  01 

.07 

.IB 

.13 
.23 


.30 

.20 
.01 

T 

.33 


.30 

.11 


1.00 
1.32 
.10 


.0' 
.T9 
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Station 

a 

0 

H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4    5  |  6 

7  | 

•1 

9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  1  15 

16 

17 

18 

19  j  20  |  21 

22   23   24 

25  1  26  |  27 

28  | 

29 

30 

31 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

.9* 

.07 

.02 

T 

.51 

.10 

.24 

•  40 
T 

T 

• 

WAYNESBURG  7  NE 

2.00 

•  58 

.26 

.3* 

•  40   T 

•  02 

• 

WILL1AMST0WN  3  Nw 

1.03 

T 

,05 

T 

.27 

•  08 

.63 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

.60 

.14 

.15 

.06 

.13 

.10 

BAR80URV1LLE 

3.34 

1.35 

.11 

.83 

•07   .12 

•  88 

BAXTER 

.43 

.10 

BLAINE  2  w 
BUCKHORN 

.89 
2.41 

.3. 

.18 

T 

.10 
T 

T 

.05   .03 

.18 
1.20 

T 

.49 

BURDINE  2  N£ 

2.72 

•  38 

.20 

.10 

.19   ,05 

1.80 

.10 
,64 

CLAY  CITY  1  WNW 
COLLEGE  HILL  LOCK  11 

.90 

I.B4 

.32 

.20 

T 

.04 

•  33 

•T5   .03 

.15 
.18 

.17 

CUMBERLAND 

3.22 

.52 

.14 

.03 

.38 

.92 

•  22 

.83 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.U 

.12 

•  68 

•  75 

.19 

•  40 

OEWEY  DAM 

.82 

.05 

.03 

.05 

.05 
1.55 

•  53 

.09 
.42 

ELKHORN  CITY 

2.70 

•  A3 

.30 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

2.57 

.95 

.46 

•40   .04 

■  72 

.02 

FREEBURN  2  SW 

1.93 

.37 

•  23 

1.28 

.03 

.05 

FRENCHBURG 

.75 

•  A3 

.03 

T 

•  1ft   T 

•  08 

GRAYSON  1  SE 

.85 

.18 

T 
.04 

•  13 

.10 

.42 

HAZARO  WATER  WORKS 

2,20 

.73 

•  22 

1.19 

.08 

HEIDELBfcRG  LOCK  14       fl 

1.19 

.89 

T 

.08 

•  10 

.04 

HtNDMAN  11  NNE 

.99 

.38 

■  09 

•  52 

.03 

HYOEN 

2.T61 

•  98 

.11 

.01 

•  48 

1.13 

JACKSON 

.M 

.41 

T 

.02 

T 

•  08 

.05 

.05 

JEREMIAH 

1.86 

.65 

.12 

.63 

.40 

.06 

,40 
.01 

LLOYO  GREENUP  DAM 

1.17 

.36 

.12   T 

.29 

.04 
.03 

LONDON  FAA  AP 

1.79 

.52 

.43 

' 

T     .07 

.72 

T 

LOUISA  2 

1.00 

.07 

■  01 

.17 

.02 

•  70 

MANCHESTER  *  SE 

2.23 

.82 

.42 

.51 

.48 

.20 
.07 
.42 

MARTIN 

1.3A 

.30 

T 

7     .17 

.71 

MC  KEE 

.93 

.54 

.03 

.12 

.15   T 

MIODLESBORO 

A. 20 

.71 

.39 

.66   .03 

1.30 

•  67 

.16 

MONTICELLO 

2.49 

.73 

.66 

•  24 

•  68 

MOUNT  VERNON 

1." 

.30 

.41 

,33 

.03 

.3, 

T 

.05 

.03 

.15 

ONEIDA 

1.3' 

.49 

.05 

•  BO 

.09 

.25 

.01 

PAINTSVILLE  1  S 

.73 

.15 

•02   <22 

T 

.19 
.39 

PIKEVILLE 

1.02 

.33 

T 

T 

.04 

•  05 

•  30 

•  12 

T 

RAVENNA  LOCK  12 

1.32 

.19 

.10 

•22   .02 

•  46 

SALYERSVILLE  2  SE 

.36 

.17 

.15 

.04 
,08 

SOMERSET  2  N 

2.8' 

.28 

.43 

.63 

.05 

T 

.22 

.80 

.18 

T 

.03 

.03 

STEARNS 

2.99 

1.27 

.15 

.08   T 

1.43 

TILFORD 

3.70 

.98 

.02 

.24 

.0' 

.32 

2.07 

.   i 

•  48 

T 

TOMAHAWK  1  WSW 

.86 

j 

.05 

.12 

T 

•  03   T 

T 

VANCEBURG 

2.03 

.32 

.10 

.05 

•  30 

.51 

.20 

•  35 

.72 

WEST  LIBERTY 

1.18 

.27 

T 

T 

T 

•  12   7 

.07 

WILLIAMSBURG  1  E 

2.13 

.66 

.61 

.11 

•  11 

.66 

.36 

WILLOW  LOCK  13 

.67 

.19 

T 

.02 

.10   T 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE    1966 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


WESTERN 
BARDwELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDER50N  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MURRAY 

0WENSBOR0  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADuCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RU5SELLVILLE 
«    #    # 

CENTRAL 


oa 


ANCHORAGE 
8ARDST0WN  S  J  PREP  SO- 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
90*1 1 NG  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFlELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43   47   54 


75   80   83 
38   43   49 


44   49   56 


44   48   54 


75   81   83 
46   49   56 


73   71   81 


77   83 
45   47 


77   82 
48   47 


76   82 
44   51 


78   80 
40   44 


80   82 
45   50 


74   78 
38   42 


78   82 

44   47 


75   77   83 


79   85 
46   44 


73 

78 

82 

84 

85 

38 

43 

49 

54 

63 

70 

76 

81 

B4 

86 

39 

43 

48 

53 

58 

75 

78 

83 

85 

85 

38 

44 

49 

60 

64 

73 

79 

82 

83 

84 

44 

48 

55 

59 

63 

77 

80 

86 

87 

87 

48 

53 

54 

61 

67 

76 

76 

S3 

84 

84 

42 

49 

49 

58 

64 

72 

78 

81 

84 

83 

38 

41 

45 

58 

64 

86   87 
65   66 


85   86 
58   61 


86   86 
62   67 


86   86 
63   67 


83   84 
62   69 


83   85 
61   66 


85   86 
65   67 


83   83 
58   64 


86   86 
63   67 


83   84 
63   65 


82   83 
63   66 


86   97 
62   65 


83   85 
67   68 


84   85 
63   68 


84   85 
61   67 


81   84 
55   62 


81   84 
55   64 


85   85 
55   56 


84   85 
54   61 


83   86 
59   65 


84   84 
48   56 


85   85 
55   62 


83   85 
48   59 


85   82 
57   62 


84   85 
52   62 


86   85 
53   60 


89   91 
63   70 


89   90 
62   65 


90   92 
62   60 


90   90 
61   60 


84   89 
64   69 


86   88 
62   71 


86   88 
64   72 


91   92 
64   71 


61   63   67 


90   90 
63   71 


87   89 
62   70 


87   90 
64   70 


83   87 
64   70 


86   88 
63   69 


88   91 
64   61 


89   90 
63   72 


88   89 
63   69 


84   87 
59   64 


84   87 
62   68 


60  64   65 

80  85   88 

62  63   66 

84  85   88 

60  62   63 

83  89   90 

63  63   67 

84  86 
58  66 

8 
5 


83   86   89 


82   84   89 
59   63   63 

85   84   90 


60   64   68 


59   63   68 


87   85   93 
64   65   67 


83   83   90 
63   66   68 


85   80 
55   48 


87   80   88 
55   47   50 


71   82 
54   51 


91   67 
55   53 


85 

55   47 


62 

63 

58 

67 
63 

89 
67 

81 
58 

85 
62 

88 

64 

90 
62 

81 

90 

87 

91   65 
56   51 


86   80 
54   47 


85   82 
54   48 


88   66 
55   51 


73   83 
56   53 


70   SO 
53   47 


88   65 
55   48 


89   72 
55   45 


83   86 
52   52 


83   86 
63   52 


84   87 
61   53 


83   86 
61   56 


88   83 
64   58 


82   85 
61   51 


80   87 
62   58 


89   85 
65   56 


84   87 
61   55 


83   84 
64   54 


84   85 
64   58 


87   81 
65   58 


84   88 
63   55 


84   85 
62   59 


83   85 
62   56 


83   86 
63   54 


87   84 
65   53 


89   84 
66   53 


85   80   87   89   8*   85 


47 

50 

79 

87 

50 

50 

64 

79 

51 

51 

80 

84 

46 

56 

78 

88 

52 

52 

66 

80 

43 

46 

92 

87 

49 

51 

76 

84 

51 

52 

90 

89 

46 

46 

78 

87 

51 

51 

66 

82 

47 

51 

79 

88 

47 

49 

T7 

85 

50 

55 

82 

90 

53 

57 

79 

86 

51 

52 

79 

86 

47 

50 

87   83 
62   65 


88   89 
64   65 


84   84 
66   53 


88   84 
64   60 


96   89 
59   64 


88   82 
61   64 


90   83 
67   65 


89   87 
59   64 


87   82 
63   55 


89   90 
55   64 


88   82 
60   64 


86   80 
65   65 


90   85 
70   66 


88   82 
63   64 


82      77 
64      60 
Reference  Notes  Following  Station  Index 


84   82 
68   58 


81   79 
67   55 


84   78 
64   57 


85   79 
65   55 


78   78 
63   59 


86   78 
57   62 


80   78 
64   54 


85   80 
68   59 


86   84 
61   59 


80   81 
66   54 


82   79 
67   56 


80   80 
69   58 


85   79 
66   60 


81   80 
68   56 


79   80 
65   58 


85   79 
67   55 


83   79 
64   57 


85   78 
58   57 


80   80 
61   60 


59   63   55   63   52 


83   78 
66   57 


87   85 
62   60 


78   78 
60   63 


82   80 
63   59 


85   80 
58   56 


83   78 
63   58 


81   76 
63   57 


80   77 
64   54 


80   76 
64   60 


87   83 
57   60 


84   78 
66   54 


77   79 
66   57 


77   81 
68   61 


76   78 
66   58 


85  88  89 

53  54  56 

85  88  89 

52  52  54 


59  56  60 

86  89  90 

53  55  56 

86  88  89 

53  54  56 


91 
55 


84   82 
52   53 


85   87 
52   54 


82   85 
52   54 


85   84 
48   54 


85   87 
55   55 


83   86 
47   49 


85   87 
53   53 


84   88 
53   52 


87   89 
50   50 


83   86 
55   54 


34   88 
53   54 


85   88 
51   53 


83   85 
57   58 


87   90 
62   62 


84   86 
55   56 


84   86 
51   52 


90   92 
60   58 


90   91 
61   60 


90   90 
59   56 


90   91 
65   63 


93   90 
66   64 


90   90 
64   61 


90   92 
66   62 


58   59   59 


90   90 
63   63 


92   94 
66   62 


90   90 
64   60 


92 
61 


88   92 
59   64 


91   91 
54   57 


91   91 
60   63 


67   67   70 


96   97 
58   64 


95   96 
61   61 


94   98 
60   61 


96   98 
65   69 


94   95 

66   67 


94   95 
63   64 


96   97 
63   67 


97   99 
59   66 


95   95 
64   63 


97   97 
58   64 


95   97 
63   63 


96   96 
61   66 


91   93 

64   67 


98   98 
62   65 


99   97 
60   67 


69   70   69 


90   92 
68   68 


92   92 

68   67 


91   92 
63   64 


91  ,,  92 
66   66 


95   98 
61   64 


96   97 
60   63 


93   94 
62   62 


94   95 
63   62 


93   94 
64   63 


95   97 
64   62 


95   96 
64   65 


96   96 
58   56 


95   99 
65   66 


95   96 
67   64 


95   97 
64   60 


94   97 
61   60 


93   96 
66   65 


95   97 
65   65 


95   97 
62   63 


92   94 
67   67 


96   96 
77   75 


93   95 

68   66 


92   94 
62   60 


89   93 
67   70 


98   91 
71   70 


89   92 
66   69 


93   94 
71   72 


93   92 

69   68 


92   93 

73   71 


94   90 
70   69 


90   98 
71   71 


92   90 
73   70 


94   92 

71   68 


96   89 
66   61 


93   93 
66   67 


95   95 
67   66 


98   89 
68   69 


97   88   91 
62   64   64 


92   99 

69   70 


97   96   87 
65   64   64 


96   88   92 
66   65   66 


89   92 
67   67 


65   62   65 


95   88   91 
66   68   68 


98   99   89 


94   94 
71   66 


94   87   90 
69   67   70 


96   88   95 
73   75   7T 


86   94 
72   71 


92   89 
66   68 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE    1966 


Station 


noun  river  reservoir 
rough  river  0am 
scottsville  3  ssw 
summer  shade 
wolf  creek  dam 


BLUE  GRASS 


03 


BEREA  COLLEGE 
CARR0LLT0N  LOCK  1 
COVtNGTON  W8  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  CAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW. 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAVSvILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHEL8YVTLLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
•   ft   ft 
EASTERN 

ASHLAND 

8ARB0URVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  w 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAn  II  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


Day  of  Month 


37   42   45 


73   78 
42   49 


74   80   82 
37   42   49 


33   38   42 


MAX 

HON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


52   51 

81   84 


90   85 
50 


84   R5   83 
60   62   65 


85   85   80 
55   62   64 


85   86 
52   51 


74   83 
40   45 


76   84 
45   52 


73   77 
36   42 


72   75 

44   48 


75   82 
47   49 


77   83 
33   40 


78   83 
37   42 


75   80 
38   45 


76   77 
40   45 


72   80 
46   50 


70   76 
40   46 


72   81 
42   43 


78   83 
37   42 


71   76 
49   47 


72   75 
45   49 


72   77 

36   38 


77   81 
44   48 


74   81 
46   53 


85   85 
55   65 


60   67 

83   85 

50   56   61 


71   78   84 
34   38   40 


83   86 
54   62 


57   63 

85   85 


85   86 
53   57 


83   84 
52   55 


84   85 
49   56 


79   84   87 
56   59   60 


78   85   86 
58   61   65 


82   87   89 
64   63   68 


83   85   88 
60   63   65 


62 
80 


84   85 
54   61 


85   85 
49   56 


82   85 
55   57 


82   92 
54   57 


88   67   78 
57   49   48 


89   70   81 
55   47   50 


57   51   58 


78   87 
48   48 


78   88 
50   54 


87   83 
50 


66   69   58 


87   82   85 
63   60   52 


89   89   83 
58   66   51 


90   73   81 


61   64   64 

83   86   84 
61   62   62 


67 

70 

76 

80 

85 

88 

87 

51 

32 

33 

38 

50 

53 

60 

70 

84 

80 

85 

86 

82 

83 

29 

36 

42 

50 

51 

52 

61 

fcfl 

74 

80 

86 

87 

89 

89 

36 

36 

38 

42 

55 

56 

60 

67 

72 

79 

84 

86 

88 

89 

36 

36 

41 

48 

56 

57 

63 

72 

76 

84 

86 

94 

84 

SI 

33 

35 

42 

52 

53 

63 

64 

70 

72 

77 

80 

81 

88 

88 

33 

35 

39 

51 

54 

64 

57 

69 

71 

79 

82 

86 

98 

86 

35 

37 

40 

39 

49 

51 

61 

69 

71 

79 

84 

86 

85 

M 

34 

32 

42 

51 

64 

64 

56 

66   78 
48   51 


79   85 
52   52 


79   88 
40   41 


81   88 
44   45 


80   86 
45   47 


73   79 
47   49 


78   87 
47   53 


71   81 
45   48 


76   85 
46   50 


81   89 
44   43 


66   78 
48   52 


68   77 
48   51 


72   80 
49   44 


79   84 
49   51 


77   86 
47   55 


68   83 
64   57 


82   82 
61   55 


90   82 
64   55 


89   82 
63   55 


86   83 
64   56 


64   85 
63   51 


81   84 
64   50 


85   82   78 
68   60   50 


85   78   80 
64   56   50 


82   78   79 
63   61   56 


82   77   80 
6l   58   52 


86   87 
56   61 


86   81   90 


90   72   88 
57   46   41 


85   83 
58   46 


72   87 
47   44 


93   70   79 
67   45   45 


88   88   88 
68   47   45 


92   72   81 
57   48   44 


70   82 
51   50 


82   84 
62   52 


69   83 
61   53 


80   84 
60   57 


90   82 
64   53 


85   85 
63   51 


89   81 
64   53 


87   82 
63   53 


84   81 
57   55 


79   83 
63   52 


81   62 
62   57 


89   90   82 
50   51   47 


89   81   85 
51   58   51 


92   94   65 
56   56   52 


89   92   62 
53   62   52 


98   87   85 
55   65   50 


89   91   83 
53   62   49 


86   88   83 
56   59   53 


89   90   87 


75   77 
64   57 


86   75 
65   55 


85   79 
60   58 


83   79 
65   59 


79   76 
62   51 


77   80 
61   58 


77   76 
64   58 


86   75 
55   56 


62   85   88 
51   53   54 


52   53   51 


82   86 
59   59 


84   62   88 
52   52   55 


83   85   88 
47   51   50 


75   77 
61   57 


86   87 
62   58 


81   76 
66   59 


80   77 
63   49 


84   79 
63   56 


85   74 
61   54 


94   76 
56   54 


90   76 
60   58 


78   77 
61   52 


97 
50 


89   90   91 
56   60   59 


68   91   92 
64   65   65 


90   90   91 
62   62   60 


69   91   91 
55   58   57 


69   91   90 
59   60   64 


93   95   95 
60   63   60 


93   93   96 

65   67   68 


92   94   95 
62   64   63 


95   96 
64   62 


92   94   95 
64   65   61 


92   93   92   93   95   95   96   92   95 
64   63   65   67   70   66   71   68   72 


85   82   80 
48   55   53 


85   91   78 
49   62   53 


86   87   82 
52   60   54 


89   77 
59   56 


86   91   94 
55   59   50 


87   87   81 
53   62   55 


83   95   90 
56   60   55 


90   88   86 


90   92 
56   56 


60   65   67 


92   92 
66   66 


93   93 
54   54 


93   93 

55   56 


83 

48 

87 
48 

81 

52 

85 

49 

85 

55 

87 
52 

83 

50 

94 
51 

90   70 

63       49       46       56       60       52  |    50       51       60  | 
See  Reference  Notea  Following  SUUon  Index 
-    67    - 


83 

85 

51 

48 

92 

84 

56 

53 

90 

85 

it 

50 

97   96   88 
64       69 


97   9*   •» 

66   69   69 


99   88   91 

69   69   69 


95   89   92 
64   68   66 


96   96   84 
60   62   62 


94   88   92 
67   65   67 


95 

67 


95 
65 


90   93 
56   56 


92   92 

58   60 


90   90 
51   52 


92   95 
53   56 


90   93 

56   60 


91   94 
55   60 


68   92 
49   52 


90   92 
59   62 


94   97 
67   64 


96   95 
61   63 


92   94 
67   68 


94   96 
62   56 


95   96 
65   66 


93   94 
67   62 


94   95 
63   60 


93   94 

68   66 


94   95 
70   67 


97   88 
63   64 


96   13 

65   65 


85   92 
66   66 


88   94 
63   63 


84   93 
64   55 


85   90 
65   67 


96   88 
65   66 


65   67   66 
99   96   90 


93   65   89 
69   65   67 


94   90   95 
63   62   65 


98   98   87 
67   65   65 


94   96   95 


94   96 
55   57 


93   91 
58   5B 


98   97 
62   64 


94   95   95 
61   64   64 


94   94   96 
60   63   66 


96   90 
67   67 


97   94   90 


95   83 
66   64 


92 
65 


95   92 
66   66 


91 
66 


93   93 
66   63 


92   90 
65   62 


88   91 
60   61 


97   90 
65   65 


89 
68 


86   94 
64   65 


96   92 
62   63 


96   91 
65   64 


95   91 
64   63 


85.2 
54.9 


85.5 

57.8 


85.1 

61.5 


85.3 
57,8 


85,8 
54,4 


35,6 

57,7 


85.7 
60.4 


85.8 
54,9 


84,6 
58,9 


85,9 
59.2 


66,5 
52,8 


86,1 

54.7 


84.8 
56,2 


85.5 
56.2 


84.3 
58.9 


86.5 

57.0 


84.1 
59,2 


86,8 
53,5 


84,8 
58.4 


83,7 
58.9 


85,0 
54,0 


83.9 
58.1 


85,0 
59.3 


86.8 
53.3 


67.2 
56.1 


85.7 
50.6 


85,6 
52,6 


68.6 
54.3 


86.1 
55.5 


87.4 
54.9 


66,1 
53.1 


85.5 

55.2 


87.0 
54.9 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1966 


Station 

Day  of  Month 

9 

o> 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

min 

TO 
94 

76 
37 

12 
42 

83 

54 

84 
52 

»2 
53 

82 
58 

84 
61 

86 
55 

70 
54 

79 
47 

116 
46 

84 
54 

81 
57 

83 
46 

85 
55 

78 
55 

80 
52 

82 
52 

84 
50 

86 
51 

89 
55 

88 
56 

91 

57 

91 

60 

92 

63 

93 

60 

94 
62 

87 
64 

94 
61 

84,2 
53,4 

MANCHESTER  4  5E 

MAX 
MIN 

70 
31 

77 
35 

84 

40 

85 
53 

88 
51 

86 
52 

82 
62 

84 
59 

88 
58 

84 
61 

78 
48 

86 

46 

86 
56 

85 
63 

84 
51 

87 
51 

80 

62 

81 
53 

82 
53 

86 

49 

88 
50 

90 
53 

92 

51 

93 
59 

94 

60 

95 
63 

96 
64 

97 
63 

90 

64 

93 
62 

86,4 
54,1 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

67 
32 

70 
35 

77 
40 

82 
50 

85 
51 

85 
52 

85 
62 

83 
58 

85 
55 

86 
64 

65 
44 

80 

-3 

88 
53 

86 
64 

81 

49 

85 
54 

81 
57 

78 

48 

81 

47 

83 
48 

86 
49 

87 
53 

90 
58 

90 
58 

91 
58 

93 
61 

92 
63 

95 
61 

94 
61 

88 
62 

84.0 

53,0 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

68 
34 

71 
37 

79 
42 

82 
48 

83 

55 

84 
54 

84 
59 

85 
60 

85 
60 

86 
62 

75 
47 

84 

50 

85 
57 

85 
60 

82 
53 

84 
52 

84 
56 

81 
56 

80 
56 

83 
50 

86 
52 

87 
54 

88 
56 

89 

58 

90 
60 

91 

64 

91 
65 

91 
64 

90 
65 

87 
61 

84,0 
54,9 

M0NT1CEL10 

MAX 
MIN 

72 
35 

78 
41 

83 
44 

84 
55 

85 
60 

83 

60 

83 
62 

85 
64 

87 
64 

81 
62 

80 
42 

86 
51 

87 
52 

82 
65 

85 
50 

85 
62 

79 
62 

82 
52 

85 

60 

86 
63 

67 
53 

90 
56 

90 
60 

91 
59 

93 
61 

94 
65 

95 
64 

96 
62 

91 
68 

93 
63 

85.9 
57,2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

72 

36 

78 
46 

82 

44 

84 
54 

86 
62 

85 
62 

82 
60 

85 
62 

87 

58 

81 
59 

80 
46 

87 

48 

87 
59 

82 

63 

84 
52 

84 
61 

79 
48 

79 

50 

84 
49 

85 

51 

88 
53 

92 

57 

91 
58 

93 
62 

94 

61 

9* 
64 

96 
64 

44 
64 

89 
66 

94 
63 

85.9 
56.1 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

75 
38 

80 
38 

38 
42 

88 
55 

90 
57 

91 
59 

86 
63 

90 
58 

04 
64 

82 
63 

85 
51 

91 
49 

93 
57 

85 
64 

88 
54 

87 
57 

83 
64 

85 
66 

86 
55 

90 
53 

91 
54 

91 
57 

95 
59 

95 

60 

95 
63 

95 
65 

97 
66 

99 

64 

91 
65 

94 
67 

89.2 
57,6 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

71 
34 

77 
41 

81 
42 

84 
58 

84 

60 

84 
63 

82 
57 

86 
65 

86 

54 

81 
62 

78 
50 

86 
47 

87 
57 

82 

64 

84 
50 

84 
59 

78 
57 

30 
54 

82 
50 

85 
51 

86 
52 

89 

56 

90 
58 

90 
60 

92 
62 

93 
63 

94 
63 

95 
64 

91 
65 

92 
63 

85.1 
56.0 

STEARNS 

MAX 

MIN 

69 
37 

71 
44 

81 

49 

84 
60 

85 
61 

84 
66 

86 
63 

83 
64 

83 
63 

86 
63 

79 
50 

82 
53 

87 
52 

86 
65 

86 
53 

84 
57 

86 
61 

77 

54 

77 
51 

81 
53 

85 

56 

86 
59 

89 
62 

88 
61 

92 

64 

90 

6T 

91 
65 

92 

65 

93 
66 

63 

84.1 
58.2 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

69 
31 

72 
32 

77 
32 

86 
42 

86 
52 

87 
53 

89 
58 

85 
54 

87 
57 

94 
62 

70 
43 

83 
41 

90 
46 

91 
61 

84 

51 

86 
54 

51 

84 
50 

83 

47 

84 
47 

88 
48 

69 

49 

92 

56 

93 
59 

94 
58 

95 

60 

96 
60 

94 

60 

95 

60 

90 
63 

86,7 
51.2 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

70 
34 

77 
35 

84 
40 

82 

49 

85 
51 

85 
54 

83 
59 

85 

57 

93 

59 

89 
58 

79 
42 

87 
43 

91 

51 

89 
63 

85 

49 

78 
58 

80 
57 

79 
54 

84 
55 

88 

46 

89 
51 

92 

54 

94 
55 

94 
55 

94 
58 

95 

60 

97 
61 

95 

68 

90 
62 

91 
63 

86,8 
53,4 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

68 
34 

67 
35 

78 
40 

83 
45 

85 
55 

86 
54 

85 
58 

84 
58 

85 
60 

90 
62 

70 
43 

83 
43 

88 

48 

90 
60 

82 

50 

85 
52 

79 
56 

80 
52 

84 
50 

86 
51 

88 

50 

89 
54 

93 
60 

93 

58 

94 
61 

99 
63 

95 

65 

94 

65 

96 
65 

88 

65 

85.4 
53,7 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

72 

36 

79 
41 

82 
46 

84 
58 

83 
57 

82 
59 

35 
61 

83 
63 

87 

60 

80 
61 

81 
47 

88 
53 

86 
60 

83 

65 

84 
54 

81 
61 

79 
51 

83 

51 

81 
55 

84 
52 

86 
68 

89 

56 

88 
61 

91 
60 

90 
63 

91 
69 

94 
65 

95 

64 

♦4 

67 

91 
64 

85,2 
57. J 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


WESTERN  01 

MA0IS0NVILLE  1  SE 


CENTRAL  02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


#    «    * 
BLUE  GRASS 


EASTERN 
BUCKHOON 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
•'.  I  N 


EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day 


621      67!      70 


62 


.15!   .20 

8      16 

69       74 

50       52 


10      11      12      13      14      15 


17 

.19 

.27 

14 

20 

14 

83 

86 

94 

51 

52 

62 

05 

.25 

.15 

29 

21 

24 

71 

71 

94 

56 

55 

58 

05 

.26 

.24 

14 

13 

14 

64 

66 

74 

42 

44 

51 

le    .12 


65       66       69 


.32 
25 

.23 

18 
95 

63!      67|      70       70 


.20  .22!    .24 

19  18      17 

88!  92! 

63j  63;      64 


.25 


94!      93 

71! 


.26    ,32    .32 

30 


23 
25 

.22 

21 

17 

99 

97 

72 

74 

27 

.29 

2 

5 

98 

95 

68 

71 

24 

,38 

13 

12 

98 

99 

69 

72 

21 

.19 

10 

11 

81 

81 

58 

58 

3  u  w 


8.60 
1032 
90.3 
64,5 


7.43B 
1054 

6,62 
835 

92.3 

66.4 


7.30 

345 

90.1 

63.7 


6.188 

692 
90.2 
62.3 

6.14B 
348 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2c? 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1966 


Day  of  month 

© 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SOMERSET   2   N 

1    INCH 

MAX 
MIN 

69 
59 

74 

61 

72 
62 

71 
63 

73 

65 

73 
67 

76 
65 

75 

68 

76 
69 

75 
68 

75 
64 

73 
65 

75 
68 

78 
69 

77 
67 

78 

70 

76 
68 

75 
67 

75 

66 

76 
67 

76 
67 

78 
69 

79 
70 

78 
72 

60 
72 

80 
73 

62 
73 

82 
73 

81 
74 

82 
72 

76.3 
67.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

67 

61 

68 
64 

69 
63 

70 
65 

70 

65 

70 
67 

72 

67 

73 
69 

73 
69 

73 
69 

73 
66 

73 
73 

73 
69 

75 
69 

75 
69 

74 
70 

73 
69 

73 
68 

73 

68 

74 

68 

75 

70 

76 
71 

76 
72 

77 
72 

78 
72 

78 
73 

80 
74 

81 
75 

80 
74 

80 
73 

74.1 
69.1 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  n.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

-S3 
0    0   3 
a.   6.  3 

I 

Station 

a  o 

a  -h 
*»  +j 

3    V 
(A    U 
V  -H 

CCQ 

c 

rt  T3 

3   O. 
«  CO 

V 

OS 

« 

> 
< 

I    0 

0 

§       1 

a    1 

c 

■si 

0  $ 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7   AM        1PM        7    PM 

s 

8 

8 
3 

0> 

i 

8 
l 

«1 

3 

0 

1- 

?8| 

■4.8 

COVINGTON    we    AIRPORT 

25 

2*3 

6.9 

26*+ 

32 

09 

7* 

77 

4* 

47 

4 

l 

3 

2 

0 

0 

10 

- 

5.6 

LEXINGTON    W6    AIRPORT 

20 

1.2 

7.3 

21++ 

21 

06 

73 

76 

45 

50 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

4.9 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

22 

1.7 

6.9 

24 

SH 

06 

72 

82 

47 

47 

2 

4 

0 

1 

0 

0 

7 

80 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 

JUNE    1966 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

•1 

is 

|| 

01 

5 

> 

< 

■a 
¥ 

a 

s 

1 
0 

-1 

Q 

o 

p 

& 

to 

a 

No.  of  Days 

3 

.1 

|! 

^  a 

V  £ 

>• 

n 

a 

« 
6 

a 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

3-D 
I! 

2§ 

© 

s 

5 
E 

o 

I 

• 

1 

°  < 

°  o 

8  I 

°=J 

0 

#          *          » 
FEBRUARY    1966 

HINDMAM    11    NNE 

M 

» 

M 

0 

0 

1.50 

13 

FEBRUARY    1966 
HINDMAN    U    NNf. 


DAILY  PRECIPITATION 


12        3 


Day  of  Month 


4        5        6        7        8        9        10       11       12 


13       14       15    i    16       17       18 


1.50    1,01       .02;      .90       .29 


19      20      21   ,  22      23      24 


25      26      27 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

• 

1    1    2    1    3 

4    |     5    1     6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16   1    17 

IB 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

< 

.    .    . 

1 1 

FEBRUARY    1966 

HINDH'N    11    NNE 

MAX 

MIN 

68 

49 

62 
35 

52 

39 

53 

30 

57 
30 

*7      55 

39      22 

42 
21 

49 
21 

5* 
17 

31 

11 

31 

11 

40 
12 

42 
16 

38 
31 

48 

23 

43 
22 

31 
29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Z 
O 
P 

OBSERVATION 

d 

Z 

W 

W 

Q 

TIME  AND 

z 

g 

O 
< 

a 

5 

P 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

P 

3  ' 

5 

Z 

< 

§ 

OBSERVER 

1 

6 
O 
1 

55 

«  = 

u  g 

ADDISON    DAM   45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

l 

37   53 

84    34 

390 

6* 

CORPS   OF    ENGINEERS 

ALBANY    4   N 

0063 

02 

CLINTON 

; 

36   43 

83    00 

1000 

7* 

MRS. BARBARA    M.    COOL 

ANCHORAGE 

01)9    02 

JEFFERSON 

30    16 

05    33 

700 

6f 

6P 

LEE    S.    HAMERSLEY 

1      „J         :  BOYD 

7A 

ASHLAND    WATER    PLANT 

8AR0)OU*VIl,LE 

025*   04 

30   27 

02    36 

335 

0361     04    KNOX 

2 

36   52 

83   52 

995 

7A 

: 

FELTON    W    PATTON 

BARDSTOWN    5    J    PRE?    SCH 

0397    02    NELSON 

8 

37    48    1     83    20 

631 

5P 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

BAROwELL   4   E 

0402!  01    CARLISLE 

6 

36    52 

68    57 

325 

6P 

HUGH    L.    JENNINGS 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

0422) 02 

ALLEN 

3 

36    34 

66    00 

390 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BAXTER 

HARLAN 

2 

36    31 

83    20 

1164 

7* 

7* 

: 

C.    HOMER    NOLAN 

BEAVER    DAM 

0490    01 

OHIO 

3 

37    23 

06    32 

441 

6P 

6P 

M 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

0611    01 

MARSHALL 

9 

36   51 

00    20 

395 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 

0615    01 

MARSHALL 

36   51 

08    20 

305 

5F 

RADIO    STATION    WCBL 

BEREA    COLLEGE 

0619[  03 

MADISON 

37   34 

84    18 

1070 

5P 

:  h 

BEREA    COLLEGE 

BEREA 

0624    03i NAOISON 

37    34         84    18 

1000 

7A 

MRS.    RUSSELL    S.    WALTERS 

BLAINE   2   W 

0T52I  04.  LAWRENCE 

1 

38   02    1     82    52 

720 

7* 

RAYMOND    ISON 

BONNIEVILLE   *   N 

0S54! 02    HART 

3    37    26    |      85    5* 

730 

5P 

5P 

ODUS    MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0904    02    WARREN 

3    37    00    ■      86    26 

536 

7A 

JAMES    R.    EDWAROS 

1  BOWLING  GREEN   FAA   AP 

0909    02.  WARREN 

3.  36    58    1      86    26 

533 

NIB 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRADFORD5VILLE 

0940'  02    MARION 

fl    3?    29    |      83    09 

675 

9A 

OR.    DAVID   D.   ORYE 

, BROWNSVILLE 

104?    02|  EDMONSON 

3|  37   12 

86    16 

360 

7A 

ELMER   A.    BATH 

BUCKHORN 

1090   04   PERRY 

4    37    21 

S3    23 

936 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

1 8URDINE   2   NE 

1120   04   PIKE 

1 

37    13 

62    33 

8A 

EDWIN    E.    JOHNSON 

i BURKESVILLE   2   W 

1137   02, CUMBERLAND 

2 

36    47 

83    24 

602 

7A 

MRS*    BARBARA    J.    KING 

1  CALHOUN    LOCK    2 

1227   Oil  HC   LEAN 

3 

37    32 

B7    16 

402 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMPBELLS*  1 LLC 

1256| 02|  TAYLOR 

3 

37   20 

65    21 

771 

6P 

H         ALVA    HC    MNLEY 

CANEYVILLE 

1294    02|  GRAYSON 

3 

37   25 

66    30 

540 

7A 

HERBERT    C.    BERG 

CARROLLTON    LOCK    1 

1345;  03   CARROLL 

38    41 

65    11 

480 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

1406   02l HARDIN 

I 

37    40 

83    57 

734 

6P 

6P 

j WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY    I    WNW 

15761 0*! POWELL 

37    32         83    56 

712 

7A 

\  JOEL    W.    MOUNT! 

CLERMONT    1    5SE 

16111 02, BULLITT 

1   37   55   1     83   40 

540 

4P 

4P 

8ERNHE1M    FOUNDATION 

CLINTON 

1631    01    HICKMAN 

6    36    41          09    00 

360 

-            1 ERL    SENSING 

COBB 

1663, 01    CALOWELL 

2|  36    59    1      87    47 

490 

6A 

1  MRS   BENNIE   B.    WHITE 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1704    04    ESTILL 

4    37    47         84    06 

611 

CORPS    OF    ENGINEERS 

(COVINGTON   WB    AIRPORT 

1055i 03   BOONE 

7.  39    0*         8*    40 

869 

MID 

MID 

:    HJ      U.S.    WEATHER    BUREAU 

CUMBERLAND 

1944    04   HARLAN 

2    36    58    1     82    59 

1463 

6P 

H       1  C.     C.    WHITEAKER 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969, 04    WHITLEY 

2J  36    50    |     84    19 

1070 

5P 

KY,    DEPT.   OF   CONS. 

CYNTHIANA 

19981  03    HARRISON 

5    38    23         84    18 

684 

7A 

H       1  MARSHALL    HILL 

CYNTHIANA    2 

2003   03   HARRISON 

5   38   23   '     64   17 

719 

■A 

8A 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

2040    03    BOYLE 

41  37    39    ;      84    46 

955 

7* 

7A 

H         R.    P.    COLD1RON 

DAVELLA 

2053    04i  MARTIN 

I1  37    4B    1      82    32 

770 

:              MRS*    EVA    M.    DAVIS 

OEWEY    DAN 

2100    04    FLOYD 

1    37    45    I     82    47 

690 

7A 

7A 

:    H      ' CORPS    OF    ENGINEERS 

DIX   DAM 

2214   031  MERCER 

4    37    48 

84   43 

670 

*p 

7A 

7A 

1  PHILLIP    0.    THACKER 

DUNDEE   4  ESE 

2358    Oil  OHIO 

3    37    33 

86    43 

431 

7A 

I            <  JESSE    L.    HUFF 

DUNMC* 

2366    Oil  MUHLENBERG 

3!  37    05 

87    00 

392 

MRS    DALHAS    GIVENS 

DYER 

2391    02    BRECKINRIDGE 

3    37    43 

06    13 

793 

:            ' LENA    BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02    METCALFE 

3    37    00 

85    3? 

863 

7A 

Z                 JOHN    E.     MOfiAN 

ELIZA8ETMT0WN 

2510 

02    HARDIN 

3    37    41 

83    32 

739 

6A 

6A 

INACTIVE    7/30/64 

ELKHORN   CITY 

2528 

04i  PIKE 

1     37    18 

82    21 

800 

7A 

EDMOND   0.    BENNETT 

ELKTON    2    S 

25*8 

Oil    TODD 

2}   M   47        87   10 

320 

to 

J   S.    RICHARD    ANDERSON 

FALMOUTH    3    MNW 

2775 

03   PENDLETON 

3    38    43  ,       04    23 

71! 

71 

,    FRANK    K.    LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

2791J    03    BATH 
2903    03    FLEMING 

3    38    09         83    33 

662 

6f 

?A 

H         ARNOLD   WAGES 

PLEMINGS8URG 

5    38    23         83   43 

est 

7A 

!    MRS.    ALMYRTA    B.    HALL 
6RC           |    WILLIAM    H.    FISCHER 

FLENINGSBURG    1    SW 

2904  03   FLEMING 

5    38    25         83    45 

675 

6* 

FORD    LOCK    10 

29531  03)   MADISON 

4J    37    54  ,      04    16 

660 

6' 

1    CORPS    OF    ENGINEERS 
|C    H         CORPS    OF    ENGINEERS 

FOROS   FERRY   DAM   90 

2961    01    CRITTENDEN 

T|   37    28   1      86    06 

356 

HID 

FOUflMlLE    KY    UTIL    PARK 

30061  04  BELL 

2    36    47         83    43 

*   30    14   .      84    52 

1005 

8A 

1  KENTUCKY    UTILITIES 

FRANKFORT    LOCK    4 

302B1  03   FRANKLIN 

504 

7A 

1  CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1    E 

3036 

01,    SIMPSON 

3    36    43         86    34 
1    37    33   I      82    10 

690 

7A 

,  MRS    KATIE    D.    NEAL 

FREEBURN    2    SW 

304*. 

04|  PIKE 

730 

BA 

1   MRS    ALT A    S.    GOOSL1N 

FRENCH6URG 

3052 

0*  MENIFEE 

S    37    57         83    39 

B64| 

8  A. 

MISS   ESTHER   MILSON 

GAMALIEL    1    S 

3112 

02,  MONROE 

3|    36    30         05    48 

7591 

Til 

E.    GUY    DECKARO 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3194)  03l   SCOTT 

4|    30    12          84    33 
4l    38    23         84    53 

808 

94 

WILLIAM    F.    BRAM6LETT 

GEST   LOCK   3 

32031   0*  HENRY 

490 

„ 

7A 

iC    H         CORPS    OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

3241    02   BARREN 

3|   37    00         85    55 

700 

TA 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW    WKAY 

3246i  02    BARREN 

3|   37    00         85    55 

eoe 

6P 

RADIO    STATION    WKAY 

GLENOALE    1    E 

3252   02   HARDIN 

3    37    36         85    54 

710 

7A 

MRS.     INEZ    E.    HILL 

GOLDEN    PONO    8    H 

3295    01,   TRIGG 

2.   36    54         88    00 

400 

M 

BA 

GRAYSON   1    SE 

3392|  04)  CARTER 

T  30    19         62    36 

900 

6A 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430|  02!   GREEN 

3]    37    15         85    30 
3|   37    15  i     65    30 

630 

7A 

7A 

HOWARD    PICKETT 

GREENSBURG   hIWAY   61 

34331  02    GREEN 

620 

BA 

MRS.    JCAN    Y.    CARRUTH         | 

GREENVILLE   2   H 

3431    01!  MUHLENBERG 

3 

37    12 

67    12 

319 

»P 

3P 

C.    R.    LOVELL 

GREENVILLE    13   SW 

3435'  Oil  MUHLENBERG 

3 

37    03 

87   21 

745 

1  MRS*    LILLIAN    WAGNER 

HARTFORD    6    NW 

3652    01    OHIO 

3 

37    32 

86    54 

429 

8A 

'  DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

37091  0*  PERRY 

4 

37    13 

83    12 

:              H.    A.    BAILEY 

HAZARD   WATER    WORKS 

37141  04  PERRY 

4 

37    15 

83    11 

660 

H         LEE    J.    HOGSTON 

HEIDELBERG    LOCK    14 

3741,  04  LEE 

4 

37   33 

83    46 

7A 

:    H         CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON    7    SSW 

37621  01    HENOERSON 

7 

37    45 

87    30 

430 

6P 

6P 

H         FRANK    STREET 

HER NOON 

3798    01     CHRISTIAN 

2 

36    44 

07    34 

512 

:           [C.W,    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

301*    01    FULTON 

6 

36    34 

09    10 

375 

5P 

5P 

1  HAROLD    EVERETT 

HIGH  BRIOGE   LOCK   T 

3837  03[  JESSAMINE 

4 

37    49 

84    43 

544 

7A 

1  CORPS    OF    ENGINEERS 

HINDMAN    11    HUE 

3896'  04 

KNOTT 

1 

37   27        B2    53 

915 

HA 

8A 

ENOCH    COMBS 

HOOGENVILLE    NAT    PARK 

3929    02 

LARUE 

3 

37    32 

85    44 

788 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKINSVILLE 
HYDEN 

3994  01 

CHRISTIAN 
LESLIE 

I 

36  51 

37  10 

07    30 
83   23 

540 
920 

7A 
8A 

6A 

H      1  NEWELL    F.    SMITH 

04 

8A 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

1RVINGT0N 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37    53 

06    17 

650 

bP 

H         FLOYD    G.    ROBBINS 

JACKSON 

M96 

0*. 

BREATHITT 

4 

37    33 

03    23 

790 

TA 

THOMAS    J*    SHORT 

JEREMIAH 

4255 

0* 

LETCHER 

37    10 

02    56 

1150 

9P 

hoqart   ison 

KEENE    1    SSW 

4M9 

03 

JESSAMINE 

4 

37    57 

04    38 

941 

7A 

HUGH    W.    BUFF IN 

LA    GRANGE    2    NNW 

•599 

03 

OLDHAM 

7 

38    26 

85    23 

880 

5P 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

03    GARRARD 

4 

37    37 

84    33 

1032 

BA 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

_ 

W 

Z 
0 

p 

OBSERVATION 

0 

z 

U 

W 

TIME  AND 

Z 

0 

o 

£ 

p 

TABLES 

STATION 

a 

53 

1 

COUNTY 

< 

3 

5 

| 

< 

OBSERVER 

i 

Eh 

u 

Sr 

if 

a 

E 

1 

B 

i  9 

LEITCHF1ELD 

4703 

02 

GRATSOrt 

3 

37   29 

66    IB 

642 

6P      6A 

CLYDE   STIKELEATHER 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

4744|  03|  FAYETTE 

*   30   02 

64   36 

966 

MID    MID 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

1  LIBERTY 

02 

CASEY 

3 

37   21 

64    55 

767 

TA 

: 

FITCH   FOSTER 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    6 

4625 

03|  JESSAMINE 

* 

37   43 

84    33 

321 

BA 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4946 

0*    GREENUP 
031  HENRY 

1 

30    39 

62   32 

337 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOCKPORT    LOCK    2 

*857 

38    26 

04    38 

489 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOGLICK    1    S 

*982 

031  CLARK 

37    51 

773 

: 

HUBERT    BURGHER 

LONDON    1    SSW 

4893 

LAUREL 

; 

37    07 

84    06 

1200 

: 

EDWARD    E.    MC    FADDEN 

LONDON    FAA    AP 

46  98 

04 

LAUREL 

2 

37    03 

84    05 

1190 

MID    MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

LOUISA    2 

49** 

04 

LAWRENCE 

1 

38    07 

02    38 

662 

7A 

: 

LABAN    E    WALLACE    JR 
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CORRECTIONS 


COLLEGE    HILL    LOCK    11 


.66,    OEC    -3.10,     ANNUAL    -6.41 


REFERENCE    NOTES 


Additional  information 


egarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  wHUng  to  .be  Weather  Bureau  State  Clim  *^S£g^^%;*££%?  ' 


:  Center,  University  of  Kentucky, 


■  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporati. 
;  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 


age  daily  temperatur' 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwis 
are  the  sums  of  the  negative  departures  c 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  *serva, 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 
lion"  table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground    table,  when  published, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  M 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  — 


inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


for 


,   Ob; 


NT  values  published  in  the     snowian  ano  anow  on  ucuuiiu     iiuic  si  c  mc  «QLt,   <^m..-»«-  — , ■ -  -         .  

rations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

r.es  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  sleet.     Entr 


i  the  July  i 


SNOWFALL:        Ent 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carrie 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Stat 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measur 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  t 

M      On 


t  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

"Evaporation  and  Wind"  table 
-e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


>  of  this  bulletin. 


!  fastest  i 


hav 


ore  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
i  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 
See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily 


sentially  accurate  but  i 


ary  slightly  fr 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  i 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
J  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
ne  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


rd.     Degree  day  data,   if  c 
unts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


■ied  for  this  station. 


AR      This  entry  i 


r^=s^^^^ 


rvfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  pre< 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicate; 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

■       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  fee,  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  o,  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  bu,  for  which  data  are  no.  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  ,00  late  ,0  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  .^-^  MONTHLY  CL.MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARV,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.  20402. 

the  address  shown  above. 


Subscription  Price-       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subs 

o,  Documents      Remittance  and'correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sen,  to  the  Superintendent 


ption  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  .0  the  Superintendent  I 
perintendent  of  Documents,  GovernmentPrintingOff.ee.    Washington,   D.  C.   20402. | 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


JULY  1966 
Volume  61         No.  7 


OCT  1  7  I960 

mmm  of  Illinois 


Temperature 


93.4 
93.6 


93.7 
93.3 
93.1 

93.9 
92.3 
90.6 
95.2 
93,1 

95.1 
94.7 
91.2 
93.0 


90.8 
92.1 
93.1 
90.2 
92.3 

91.4 
91.2 
91.4 
94.3 
91.2 

93.4 
92.3 
89.2 
93.7 
91.8 

90.3 
90.8 
92.3 
91.4 
91.6 

91.4 


90.2,1 

91.6 

89.7 

90.8 

90.8 

90.9 
91.6 
88.9 
87.3 
91.7 

88.7 
89. 9M 
87.1 
90.9 
89.8 

91.1 
91.5 
88.  9M 
90.3 


89.8 
91. 8M 


66.8 
70.4 
69.8 

68. 4M 

69.8 

70.5 

68.8 

68.5 

68.7 
70.8 
70.9 
68.9 
70.4 

69.  I 
69.4 
65.8 
67.9 


66.5 
66.1 


66.8 
67.2 
68.5 
71.3 
70.3 

66.3 
64.8 
66.1 


6  3.4M 

66.8 

67.9 

63.6 

65.6 

67.0 
62.5 

63.0 
64.5 
64.7 

66.1 

62. 4M 
65.3 
62.9 
66.7 

65.8 
63.7 

65. 3M 
66.0 


62.0 
64, 4M 


59.9 
62.4 


80.6 
79.6 

80.6 
81.9 

81.7 

80. 2M 

82.1 

82.1 

81.1 

80.8 

81.3 
81.6 
80.8 
82.1 
81.8 

82.4 

82.1 


78.7 
79.1 
80.9 
76.8 
80.6 

77.6 

78.8 


79.6 
79.5 

80.1 
79.8 
78.9 
82.5 
81.1 

78.3 
77.8 
79.2 
80.3 
79.1 

77.5 

79.3 


76.81 

79.2 

78.8 

77.2 

78.2 

79.0 
77.1 
76,0 
75.9 
78.2 

77.4 
76. 2M 
76.2 
76.9 
78.3 

78.5 
77.6 

77. 1M 
7«.2 


75.9 

78.  U 


2 

2.1 

1.2 


98    U 

14 


No.  of  Days 


22 

21 

21 

0    27 

0    22 

28 
22 


Precipitation 


1.77 
2.35 
.97 
1.32 
2, 

3.28 
.45 
3.66 
3.77 
2.16      - 


.95 

2.71 
3.19 
1 
1.28 

2.88 
1.46 
5.90 
1.51 

2.32 


3.93 
7.52 
4.05 
5.33 
3.67 

4.36 
6.49 
3.08 
2.93 
2.71 

4.82 

3.55 
4 
2 
2.13 

3 

7.80 

7.58 

2.76 

2.65 

4.50 


3.96 
2.51 
4.06 
6.51 
4.20 

4,89 
2.15 
6.96 
3.02 
5.35 


2.91 
2 


4.74 
3.69 


5.04 

1  1.98 


.60 
1.99 


.35 

.01 
.45 


1.20 
1.09 


.87 
1.01 


.80 

1.29 
.12 
1.43 
1.25 
1.61 

.50 
1.69 
.80 
.69 
.43 

1.05 
.45 

1.70 
.50 


1.30 
3.31 
1.57 
2.17 


1.34 

2.26 

1.72 

.80 

.83 

1.19 

1.29 

1.2 

.9 

.86 

1.00 
3.50 
3.07 
1.00 
.85 

1.00 


15 

1.14  13 
1.55  29 
1.74    12 


1.42 
1.15 
1.23 
1.10 
1.20 


1.67 
1.93 


1.54 
1.16 


2.04 
1.08 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    76 
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Continued 


DEWEY  DAM 
GRAYSON  I  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  11  NNE 
HYOEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

MON7ICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

DIVISION 


<2 


90.0 
87.8 
90.* 
88.9 
89.6 

89.5 
89.1 
90.6 
88.8 
89.2 

90.0 
90.5 
90.1 
91.1 
88.3 

88.4 
89.1 
88.9 
89.7 


62.8 
63.6 
63.9 
61.1 
63.4 

63.2 
63.2 
63.4 
62.0 
63.5 

65.8 
65.2 
65.2 

65.2 
64.5 

60.4 
60.5 
62.3 

65.8 


Temperature 


77.2 
75.0 
76.5 

76.4 
76.2 
77.0 
75.4 
76.4 

77.9 
77.9 
77.7 
78.2 
76.4 

74.4 
74.8 
75.6 
77.8 


0    15 
0    14 


6.98 
7.69 
6.11 
5.11 
5.94 

7.93 

4.34 
4.22 
5.14 
6.40 

4.41 
4.94 
6.56 
4.72 
5.25 

8.13 
4.81 
6.33 
4.30 

5.86 


.97 


.25 

.60 

1.10 


KENTUCKY 
JULY    19C6 


Precipitation 


o 


1.64 
3.00 
2.05 
1.28 
1.72 

1.72 
1.21 
1.38 
1.42 

4.08    30 


13 

.0 

13 

.0 

H 

.0 

30 

.0 

11 

.0 

1.27 
1.42 
2.83 
1.46 
1.40 

2.46 
1.11 
2.27 

1.42 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


July   will   be  remembered  for  hot  weather,  ex- 
tremes of  rainfall,  and  destructive  storms. 

Afternoon  temperatures  of  100°  or  higher  were 
recorded  on  the  dates  listed  at  one  or  more 
locations:  in  the  Western  Division  for  six  con- 
secutive dates,  the  10th  through  the  15th;  in 
the  Central  Division  for  three  consecutive  dates, 
the  13th  through  the  15th;  in  the  Blue  Grass 
Division  for  three  consecutive  dates,  the  13th 
through  the  15th.  The  mercury  reached  106° 
at  Henderson,  the  highest  reading  since  1936; 
105°  at  Madisonville  and  Paducah  FAA,  the 
highest  at  Paducah  since  1952.  Over  the  greater 
part  of  Kentucky  afternoon  temperatures  climbed 
to  90°  or  higher  on  a  greater  number  of  days 
than  average  for  a  July.  Four  times  during  the 
month  weather  fronts  followed  by  cooler  air 
brought  welcome  relief  from  the  heat. 

Rainfall  was  extremely  variable  in  all  sections, 


totals  over  the  State  ranging  from  less  than  1  /2 
inch  to  almost  12  inches.  At  Henderson  the 
0„45  inch  recorded  was  the  least  measured  in 
a°  July  in  at  least  36  years.  At  least  10  locations 
had  24-hour  totals  of  3  inches  or  more  during 
the  month. 

There  were  as  many  as  10  to  15  days  with  thunder- 
storms in  some  sections.  Wind,  hail,  and  lightning 
associated  with  the  storms  resulted  in  some 
injuries  and  caused  damage  which  was  con- 
siderable on  the  6th  and  10th  at  locations  in  all 
parts  of  the  Commonwealth.  On  the  afternoon 
of  the  6th  about  3  miles  west  of  Henderson,  a 
probable  tornado  caused  some  local  damage,  but 
no  injuries.  Parts  of  the  State  received  storm 
damage  also  on  several  other  dates.  See  the 
July  1966  issue  of  the  publication  STORM  DATA 
for  more  details. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room    205,    Agricultural  Exp.  Sta. 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


WESTERN 

BARDWELL  A  E 
BEAVER  Dam 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK 
COBS 


ESE 


DUNDEE 

DUNMOR 

ELKTON  2  s 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  Nw 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MA0IS0NV1LLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  A6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTONN  DAM  49 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  -•>  I 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRA0F0RD5VILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  w 
CAHPBELL5VILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EOMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 

glasgow  wkay 
glendale  1  e 

greensburg 
greensburg  hiway  61 
iirvington 
Ileitchfield 
i  liberty 

louisville 
louisville  wb  ap 
louisville  upper  gage 
mammoth  cave  park 
m1llerst0wn 

munfordville 

nolin  river  reservoir 

rough  river  dam 

SCOTTSVlLLE  3  SSW 
SCOTTSvILLE  2  SW 

SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 


SLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEM1NGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GCST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  e 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  A 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


Day  of  Month 


2.57 

A. 12 
2.A2 


3.77 
2.16 
.05 


3.32 

1.28 

2.88 

3.60 
1.A6 
5.90 
1.51 
1.83 

1.06 


A.A9 
3.93 
7.52 
A. 05 


5.62 

6.A9 
*.A7 


3.09 
2.11 
2.90 
2.71 
A. 22 

A. 82 
«. 51 
3.55 

A. 56 

3.04 

2.80 
2.13 
3.27 
3.67 
3.9A 

3.09 
7.80 
7.58 
2.76 


1.35 

2.63 

A. 50 
A.  62 


3.96 
3.95 
2.51 
A. 06 
5.32 

6.51 


.12 

.A8 


.72 

.15 

.05 

.IS 

.02 

.20 

.02 

.OA 

.AO 
.53 

.05 

T 

.58 

.05 

2.47 

7 

.80 

.OA 

.12 

T 

.35 

.55 

13    I    14    |    15 


5.7A 
3.75 
3.63 

5.A8 

10.85 
6.  45 
5.59 

7.95 
2.91 

3.76 


.13 

.03 


Zi     .08 
I  1.37 


.75 

.24 

.24 

.AO 

.45 

.19 

.30 

.25 

1.32 

.15 

.48 

.58 

.07  2.26 

.03 

.11 

.70 

.80 

.13 

.72 

.12 

■  51 

.50 

.08 

..30 

•  35 

.50 

.64 

.13 

.71 

.05 

.29 

.42 

T 

.40 

.12 

•  02 

.14 

.73 

.94 

.19 

.86 

•  6B 

.50 

.66 

.25 

.A2 

.72 

.97 

.73 

.16 

.03 

.06 

T 

.05 

.14 
.90 

2 

.05 

.10 

.40 

.17 

.24 

.44 

.13 


16      17       18 


.87 

.06      .01 


19      20      21   |   22      23      24 


.»*      .03 

.18      .72 

•°2|     .18 
.60 


•A3       .13 
1.05 


.05      T 


.05 

T 

.20 


.05 
1.57 
3.07 

1.00 


.09 

.46 

1.1A 

.03 

.62 

.0? 

1.30 

.35 

.OS 

.59 

1.25 

T 

.03 

.70 

.05 

T 

1.03 

1.17 

.57 

.98 

.17 

.'9 

.15 

T 

.86 

1.26 

T 

.96 

.OS 

1.20 

.94 

.35 

.38 

.41 

.03 

.03 

2.12 

.02 

.0? 

.83 

.67 

.19 

.31 

.74 

.AO 

.38 

.10 

.9A 

.15 

.01 

.21 

.06 

•  A9 

.0? 

.20 

.50 
.18 

T  . 
.35 

.36 

.01 

T 

1.14 

.41 

.02 

.02, 

.06 

.10 

.02 

.06 

.35 

.85 

.74 

.01 

1.42 

l.OA      .20      .20 


.06 
.23 
.56 


1.23       .82 
.52    1.71 

.98    1.25; 


.48 


•'9  .20      .02 

•  1A  .701      .32  ,31 

.87  T  .97      .07 

.62  .55'      .17  .06! 

•97  .57  ,15      .06 

.67  .081  1.05  .07    1.71 

•30  .97  .17 

1.82 


T 

1.93 

1.63 

3.31 

.28 

.06 

.98 

.06 

1.67 

.23 

.28 

.56 

.22 

.23 

.35 

T 

.11 

.60 

.06 

.11 

.83 

.04 

1.74 

.75 

.92 

1.37 

.12 

.05 

.10 

.96 

US 

•  5 
1.08    1.70 


.12 


.10 


1.56 
.33 
.93    1.44 
.98 

.50 


1.25 
.25 

.43 


t  following  Station    indei 


25       26       27 


.03 

.11 

.04 


.02 
.28 


.04 
.03 


29      30      31 


.33 

•  02 

.10 

.37 

■  10 

•  1C 

, 

06 

.3! 

.48 

1.14 

28 

.23 

10 

r 

.57 

.70 

15 

.10 
.57 

OA 

,80 

59 

..29 

09 

.44 

11 

T 

A3 

.25 

02 

.99 

25 

AO 

.50 
.41 

07 
02 

.SO 
•  56 

13 

.05 

23 

.03 

63 

.56 

49 

•  64 

39 

.36 

2  3 

.14 

05 

.50 

03 

.08 

DAILY  PRECIPITATION 


WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAVNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  Sw 
FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  11  NNE 
MYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 
LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 

MANCHESTER  A  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLES80RO 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSV1LLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


Day  of  Month 


2.041 
A. 92 

2.9' 


5.65 
5.63 
5.47 
11.  98 


7.69 
10.40 
6.11 
5.11 
5.9' 


7.96 
6.56 
6.A1 


'.72 
5.25 

8.63 


'.81 
6.33 
'.30 
5.82 


ZTi     Tit  ToaI 

.B'   .26   .031  .31 
,0'   T     .06 


13   14 


15 


17   18  l  19   20   21 


.09   .17 
T     .09 
.'3   .03 


25  I  26   27 


.22 

.06 

.20 

1.52 

.6' 

1.07 

.86 

.05 
.55 

.06 


.8' 

.60 

.291 

.91 

T 

.58 

.90 

.12 

.50 

.14 

.40 

.31 

•  *6 

1 

■  43 

.28 

.26 

T 

.28 

.39 

j 

,23 

.09 

.05 

.1' 

.1' 

.951 

•  «7 

.oil 

.66 

1.09 

1.85 

I  2.26 


I  •** 
|  .30 


.60   .021   .06 


.65 
»*6 
•  65 
.12: 


1.09 
T 
.20 


.04  2.01   .02 


.09  1.11  .*6 

i  l.*0  .06  .79 

1  .03 

|  .39  .29 


1.25    1 

.35 

.60    2 

.10 

.15 

.6' 

.91    1 

.32 

1.63 

.22 

1.79 

.15 

2.30 

.96 

.33 

.70 

1.00    1 

.28 

1.07 

.56 

1.10    1 

.72 

." 

.28 

T 

.22 

.78 

1.21 

.52 

.02 

.'1 

•  42 

.28    1 

.38 

1.11 

.85 

.73  ; 

.00 

.03   4 

.08 

.26 

.56 

.21 

.1'     1 

.■•2 

.76 

.68 

1.55 

.50 

•  19 

.82 

.20 

1.23 

.77 

1.66 

.25 

.07 

1.46 

.81 
.08 

3.00 

.2C 

1.92 

.86 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  JS  o 

« 11 

<£  11 

! 

Station 

+*  a 

a  o 

h  y 

3   V 
CD    U 

a  a 

c 

4  73 
*»   © 
■H   0 
3   0. 
CO  M 
0 
OS 

« 
gi 

1 

£     * 

3  1 

u.    a 

g         1 

a    1 

9 
.1 

21 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7    PM 

8 
jf 
s 

3 

8 

k 

8 
1 

in  a 

1 

ill 

ill 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

l 

17 
28 

0.3 
1.0 
0.6 

7.8 
7.7 
7.4 

35++ 
37++ 

60 

32 
29 

NW 

14+ 

14 

06 

74 
80 
73 

77 

84 
80 

48 
53 
50 

54 
60 
52 

7 
3 
2 

1 

3 

5 

6 
2 

4 

i 

5 

1 

i 

i 

0 

0 
0 
0 

16 
14 
12 

80 

5.5 

5.5 

5.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   106*  ON  THE  13TH  AT  HENDERSON  7  SSW 

LOWEST  TEMPERATURE,    46*  ON  22  +  AT  VANCEBURG 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    11.98  INCHES  AT  CUMBERLAND 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .45  INCH  AT  HENDERSON  7  SSW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    4.57  INCHES  ON  THE  13TH  AT  ELKHORN  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1965  -  1966 


WESTERN 
BARDWELL  4  E 

SEAVER  CAM 

BENTON  2 

CALHOUN  LOCK  Z 

COBB 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OLNEY 

OWENSBORO  2  W 

0WENSB0R0  DAM  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

SEBREE 

UN  I  ON  TOWN  DAM  49 

•   •   • 
CENTRAL  0 

ADDISON  DAM  45 
ALBANY  4  N 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
UN  M  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH    SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 


BARREN    RIVER    RESERVOIR         SNOWFALL 

1    IN    ON    GO 


August 


September 


January 


3.7 
10 


10 
6.0 


5.5 
11 


8.0 
10 

4.5 


3.0 
10 


9.0 
10 


4.3 
10 


6.6 

10 


5.0 
10 


6.3 

10 


3.5 
10 

3.0 
4 

3.0 


3.0 
10 


5.8 
10 


February 


10.7 
11 


12.0 
10 


9.1 
10 


2 

3.0 


4.0 
10 


5 

2.0 


11.5 

7 


1.0 
1 


1.0 

2 


April 


May 


7.2 

18 


7.9 

11 


7.0 
20 


6.3 

15 


6.5 

16 


9.4 
12 


5.0 
14 


9.6 
16 


12.0 
19 


15.3 

17 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


BONNIEVILLE  »  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

BURKESV1LLE  2  W 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 

GAMALIEL  1  S 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  1  E 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

IRV1NGTON 

LEITCHF1ELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROUGH  RIVER  DAM 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSV1LLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  * 

»    •    * 
BLUE  GRASS         0 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


January 


February 


9.3 
10 


9.8 

10 

6.1 


18.0 
10 


8.5 
10 


11.6 
11 


7.8 
10 

11.0 
10 

10 


April 


May 


11.5 
10 


11.6 

11 

10.8 
10 

4.8 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-    80    - 


10.8 
7 

1.5 
6 

8 
11.5 

11.4 
8 

12.0 


1.0 

1 


1.8 

1 

1.0 


.3 

2.0 
.5 


9.5 

17 


10.1 
16 


7.3 

17 


23. <> 
18 


10.3 
17 


11.0 
18 


20.1 
18 


18.2 

17 


12.1 
18 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTH1ANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 

FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  1  SW 

FORD  LOCK  10 

FRANKFORT  LOCK  * 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SALVISA  LOCK  6 

SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLE 

TYRONE  LOCK  5 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


August 


September 


2.5 
1 


2.0 

2 


2.0 
1 

1.0 


1.0 

1 


1 
2.0 


2.5 
2 


January 


6.S 

9 

10.4 
9 

14.0 
13 

12.1 
10 

13.0 


10 
13.9 


February 


12.5 

10 


8.5 
9 

9.0 


12.4 

11 


12.0 
11 


9.5 

10 


10.0 
8 

7.0 

8 

8.2 


8.2 
5 


13.0 
8 


3.0 

2 


1.0 
1 


April 


May 


19.0 
17 

21.2 
18 

19 


15.3 
18 


23.1 

19 


16.5 
18 


21.4 
18 


20 
18.7 


17.0 
18 


22.0 
19 


22.7 
21 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


BAXTER 

BLAINE  2  W 

BUCKHORN 

BUROINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 

ELKHORN  CITY 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FREEBURN  2  SN 

FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 

HAZARD  HATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  11  NNE 

HYD6N 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 

ONEIOA 

PAINTSVILLE  1  S 

PIKEVILLE 

RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 

SOMERSET  2  N 

STEARNS 

TILFORD 

TOMAHAWK  1  WSW 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


Season  of  1965  -  1966 


August 


September 


January 


2.0 
1 


12.0 
11 


17.0 
10 


11 

12.0 


12.0 
10 


12.0 
11 


February 


8.9 
13 


8.7 
10 


11.9 
12 


18.5 
10 


10.8 
11 


12.5 
11 


12.0 
10 


1.5 
2 

15.3 
9 

T 

14.6 
11 

.5 

16.0 
10 

12.5 
10 


17.9 
11 


3.0 
8 

7.5 


April 


May 


3.5 
10 


2.7 
.5 


1.0 

1 


4.0 
2 


16.0 
20 


15.0 
19 

32.5 
16 


20.8 
23 


13.8 
21 


12.7 
22 


13.1 
20 


18.0 
19 


16.3 
21 


12.5 
16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


VANCEBURG 
WAYLAND  3  SE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1965   -   1966 


July 


August 


September 


October 


November 


January 


10.5 
11 


February 


KENTUCKY 


April 


May 


25.6 
20 


17.0 
20 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1966 


WESTERN 


8ARDWELL  *  E 

BEAVER  OAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  v. 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

H0PMN5VILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIElD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCI- 


MAX 

Mm 


MAX 

MM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


89   91 
69   68 


91   90 
66   67 


89   92 
67   65 


94   92   92 
69   70   71 


93   89 
69   71 


93   91   90 
68   66   70 


94   94 
68   68 


92   89 
68   69 


90   91 
69   67 


90   92 
67   70 


89   88 
69   70 


90   86 
69   70 


100   97   95 
70   67   68 


93   96 
66   69 


9  3   94 
66   65 


95   97 
65   67 


94   95 
69   69 


90   92 
69   71 


95   96 
72   68 


93   95   96 
66   74   69 


92   93 
69   69 


10  I  "  [  12   13   I*   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  I  27   28  I  29  I  30  I  31 


93   96 
67   69 


93   96 
71   70 


70   73   72 

88   89   91 
70   71   74 


88   91 
70   70 


BARREN  RIVER  RESERVOIR!  MAX 
MIN 


BONNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFOROSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBuRG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


94   89   93 
68   68   68 


90   92 
69   71 


91   90 
66   68 


92   90 
66   69 


95   95 
68   69 


95   94 
66   69 


95   92 
69   68 


92   91 
64   65 


95   96 
69   67 


93   96 
71   73 


93 

97 

67 

73 

89 

96 

64 

68 

93 

97 

64 

71 

95 

98 

66 

75 

91 

94 

64 

66 

99 

95 

65 

69 

91 

98 

63 

74 

95 

97 

69 

75 

90 

90 

68 

69 

95 

97 

66 

72 

91 

97 

64 

70 

100   98 
73   71 


98   98 
73   65 


99  100 
70   67 


101  100 
76   70 


97  100 
68   62 


98   94 
74   67 


103 
78 


100  100 
75   73 


95   98   98 


93   96 
68   74 


90   90 
68   74 


94   97 
62   70 


94   98 
68   74 


92   90 
70   70 


93   95 
63   66 


92   91 
68   69 


93   92 
69   68 


95   94 
65   67 


91   90 
70   67 


95   94 
69   70 


96   95 

70   68 


92   89 
71   69 


98   97 
74   75 


95   94 
72   72 


90   88 
69   66 


96 

98 

70 

73 

96 

98 

70 

73 

92 

93 

66 

68 

92 

93 

67 

71 

90 

92 

66 

67 

93 

92 

65 

65 

92 

96 

68 

70 

90 

92 

62 

65 

94 

70 

96 
70 

93  100 
67   75 


92   98 
65   74 


94   88   88 


90   91 
66   68 


93 
60 


100   99 
73   70 


99   99 
76   71 


102   94 
75   68 


101  101 
78   73 


101  100 
77   72 


100  100 
69   69 


102   99 

74   71 


100   96 
74   73 


104  100 
72   71 


103   92 
72   74 


104  103 
81   76 


100   92 
75   76 


105   89 
76   76 


104   97 
80   80 


84   91   95 

70  70   73 

87   90   94 
68   65   67 

90   93   97 

71  70   71 

87   93   97 
71   70   74 

Q9 
72 

87 
71 

99 
70 


84   92 
71   73 


69   73 
93   98 


94 

70 

96 
70 

88 

92 

67 

65 

92 

91 

65 

66 

92 

93 

66 

66 

94 

95 

63 

67 

90 

94 

67 

69 

92 

94 

66 

69 

95 

96 

66 

68 

91 

92 

69 

68 

94 

96 

70 

67 

91 

94 

69 

70 

90 

92 

66 

68  1 

96   92   90 
67   65   67 


62   58   62 


89   88   92 
65   61   63 


67   60   59 

89   90   93 
66   59   61 


94  91  90 

66  64  64 

88  09  9C 

68  60  66 

87  87  92 

67  66  69 

90  91  96 

70  67  72 

*8  97  94 

70  64  68 

86  86  91 

68  64  65 


99   97 
72   64 


96   98 
72   69 


95   89 
74   65 


95   96 
74   65 


93   96 
74   65 


95   91 
69   62 


100   94  100 
68   67   73 


91   94   90 

70   62   70 


95   90   97 
71   64   67 


96   92   97 
71   67   69 


97   97   98 
72   65   69 


96   92 
72   65 


95   98 
67   65 


97   96   98 
74   66   74 


94   9O   95 
70   65   73 


94  101 
71   75 


96   91 
70   70 


100 
73 

102 
72 

105 
77 

103 
76 

98 
77 

104 

77 

105 
77 

104 

75 

104 

74 

98 
73 


102  102 
74   75 


103   97 
73   75 


104   99 
78   76 


101   98 
78   78 


99   99 
79   78 


105   90 

75   77 


105   96 
80   73 


104  102 
76   75 


103  100 
78   75 


99   97 
7J   72 


102  101 
75   75 


98 

98 

83 

76 

72 

72 

99 

99 

96 

77 

72 

71 

99 

101 

102 

75 

74 

75 

98 

98 

88 

77 

70 

68 

01 

102 

90 

76 

77 

75 

97 

98 

98 

73 

69 

70 

99 

98 

97 

76 

72 

72 

99 

99 

87 

75 

73 

73 

99 

100 

99 

75 

71 

72 

92   94 
71   74 


86   91 
72   71 


84   93   96 
70   70   72 

96   94   96 

70  68   72 

85 
70 

97 
71 

90 
69 

83   92   95 

71  71   75 

94   91   96 
70   69   74 


92   92 
72   75 


83   89 
72   73 


95   97 
68   73 


89   89 
67   69 


90   88 
72   74 


62   65   67 


85   91 
63   66 


98  100   94 
76   74   70 


99  101  101 
70   74   75 


99   99   85 
77   75   74 


97   85 
78   72 


104  103   85 
80   75 


101  100   84 
P2   78   75 


94  93  96  97  98  95 
73  62  64  I  74  73  70 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


92   88 
71   74 


85   90 
64   64 


88   92 
71   73 


88   87 
64   65 


87   90 
67   70 


85   91 
66   66 


89   93 
61   64 


86   90 
68   68 


92   91 
70   70 


86   91 
65   66 


85   89 
66   69 


90   93 
67   72 


92   90 
73   68 


93   90 
74   67 


97   B4 
78   67 


96   85 
77   72 


91   85 
76   69 


95   86 
76   69 


90   89 
78   73 


95   88 
74   71 


90   89 
75   71 


93   89 
76   69 


89   89 
76   73 


90   88 
76   74 


95   91 
77   69 


90   90 
77   66 


95   90 
77   73 


93   88 
76   70 


92   92 
73   66 


93   92 
75   68 


89   83 
64   55 


91   83 
66   56 


92   86 
69   58 


S3 
63 


90   93 
53   64 


89   89 
51   66 


91   93 
51   64 


91   91 
60   69 


86   90 
62   68 


90 

55   69 


91   90 
53   68 


91   93 
55   65 


87   90 
60   64 


90   92 
55   65 


91   90 
52   67 


90   91 
5B   70 


91   94   96 
68   66   62 


96   96 
62   63 


95   97 
64   66 


94   96   97 
64   65   66 


85   89 
68   71 


94   82 
62   55 


89   83 
68   54 


94   87 
65   53 


94   85 
68   58 


91   83 
67   53 


85   85 
68   62 


84   85 
70   59 


84   88 
59   68 


93   90 
60   68 


92   91 
55   68 


92   95 
56   70 


94   93 
54   70 


82   87 
52   59 


86   92 
56   69 


90   93 
68   68 


90   90 
67   69 


92   91 
65   72 


91   91 
60   62 


94   97 

68   70 


96   97 
66   68 


95   96 
67   68 


90   88   89 
60   67   70 


90   90 
62   64 


89   91 
64   67 


90   91 
65   69 


97  99  99 

64  64  68 

93  95  97 

69  69  70 

95  96  97 

67  69  70 


98  98   99 

68  65   66 

88  91   93 

61  62 

92  95 

65  62 


64   65   66 


93  94  95 

63  62  62 

91  95  97 
62  63  65 

92  95  95 

60  58  60 

94  96  96 

64  64  66 

92  96  96 

60  57  58 


97   89   86 
68   74   68 


96   90   85 
70   71   64 


95   88   88 
66   69   68 


96   85   84 
74   69   68 


97   99   86 
72   74   69 


95   90   84 
71   72   67 


97   88   87 
78   72   66 


97   95   86 
70   73   69 


98  101   89 
70   73   68 


96   87   88 
69   73   66 


95   86   86 
70   70   65 


97   91   85 
72   73   68 


93   94   85 
73   75   68 


95   92   91 
71   72   65 


98   82   86 
73   71   65 


96   95   86 
70   72   65 


99   94   86 
70   73   66 


94   94   83 
66   70   64 


92.7 
68.4 


92.6 
66.5 


94,3 
66.8 


93.4 

70.4 


93.6 
69.8 


92.0 
68.4 


94.3 
69.8 


93.7 
70.5 


93.3 
68.8 


93.1 
68.5 


93.9 
68.7 


92.3 

70.8 


90.6 
70.9 


95.2 

68.9 


93.1 
70,4 


95.1 
69.7 


94.7 
69.4 


91.2 

65,8 


98   99   87 
70   72   66 


87   93,0 
57   67.9 


93  86 

76  72 

95  89 

71  71 

99  100 

71  73 

91  85 


99   85 
72   68 


97   95 
67   71 


84   85 
60   58 


86   88 
62   55 


87   84 
68   58 


83   85 
65   55 


84   86 
68   62 


87   84 
62   52 


89   83 
68   54 


64 

68 

91 

90 

68 

70 

92 

93 

59 

68 

88 

90 

68 

69 

87 

86 

70 

70 

91 

92 

74 

72 

91 

91 

70 

73 

90 

88 

67 

67 

94   95   96 


97 

60 


94  95  97 
64  63  65 

93  96  96 

63  64  65 

91  92  92 

66  67  69 

95  97  98 
56  81  83 

93  96  97 

68  67  69 

93  94  95 

61  61  62 


97   87 
71   64 


98 
70 


96   86 
71   73 


99   93 
67   72 


95   87 
76   72 


96   89 
75   75 


83   85 
64   57 


85   87 
67   56 


93   92 
62   53 


84   86 
66   59 


90   86 
66   57 


85   86 
63   57 


63  84 

64  60 


86   67 
66   64 


85   87 
68   64 


83   85 
66   55 


90.8 
66,5 


92.1 
66,1 


93.1 
66,6 


90.2 
63.3 


92.3 
68,9 


91.4 
63.8 


91.2 
66.4 


91.4 
66,0 


94,3 
64,9 


91.2 
67.7 


93.4 
66.8 


92.3 

67.2 


89.2 
66.5 


93.7 
71.3 


91.8 
70.3 


90,3 
66.3 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1966 
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Station 


NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  0AM 


SLUE  GRASS 


03 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  T  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

•     •     » 
EASTERN  ( 

ASHLAND 
BARBOURvILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
SRAYSnN  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

hindman  11  nne 
hyDen 

JACKSON 


Day  of  Month 


92   90 
66   66 


98   92 
67   67 


68  68  71 

91  91  89 

69  66  68 

92  90  91 
65  66  64 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94   96   95 


93  94  94 

68  69  69 

93  93  93 

69  70  69 

95  94  96 

61  64  62 


93   90 
67   67 


94   95   94 


68   69   68 


89   90   92 
66   65   62 


90   93   96 
67   68   67 


90   93   96 
70   69   68 


89   91   95 
68   65   69 


86   89   90 
64   65   68 


89   8B 
64   61 


96   89   93 
68   68   69 


00   90 
60   68 


67   66   69 


96   90   89 
62   58   60 


97   96 
66   68 


90   90 
65   67 


89   88 
66   67 


96   91 
64   67 


63   66   68 


89   89 
69   60 


89   89 
68   62 


92   89 
66   57 


94   80 
66   62 


91   88 
65   62 


91   90 
67   53 


10  ■  11  !  12  ,  13   14   IS 


96   03 
60   68 


96   97 
65   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92   95   94 
70   69   69 

95 


91 

86 

65 

67 

95 

94 

67 

66 

92 

90 

90   84   84 
67   69   66 

93   92   91 


91   93 
65   65 


93 

95 

68 

67 

94 

95 

64 

6* 

91 

92 

70 

66 

94 

93 

70 

68 

93   96   96 


92   90   91 
67   67   67 


95   95 
67   66 


96   94 
67   67 


99 

95 

64 

58 

95 

90 

68 

61 

89 

87 

65 

59 

89 

89 

64 

59 

89 

86 

67 

64 

87 

89 

66 

55 

94 

91 

64 

61 

92   9l   ^2 

65   61   63 


88   E9 
61   58 


98   95 
76   68 


71   68   74 


93   96 
73   64 


93   95 
67   64 


94   R9   94 
67   65   68 


98   98  100 
73   73   75 


98  102   99 
76   74   70 


100  100   92 
76   76   76 


99  100   91 
67   72   73 


96   99  100 
69   69   70 


'3   69   66 


16   17   18   19   20   21 


87   86   91 
69   66   64 


85   87   93 
65   65   71 


95   92   93 
71   71   72 


B9   90   94 
69   70   73 


91   90   90 
68   69   67 


102   92 
72   63 


89   86   89 


89   83 
65   62 


80 

70 

93 

83 

72 

69 

96 

97 

68 

70 

99 

98 

7* 

70 

86   84 
70   60 


90   85   85 
74   66   57 


90   85 
66   54 


89   92 
63   66 


93   88 
71   63 


91   89 
73   65 


22   23   24 


MAX   90 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90   90 
59   60 


94  94  94 

65  63  65 

92  92  93 

64  66  65 


85   88   90 
65   66   66 


93   91 
66   61 


96  94  86 

63  65  66 

92  89  94 

67  67  68 

95  93  85 

61  65  65 

88  88  90 

59  63  65 


93   87 
67   60 


92   89 
67   55 


87   86 
64   61 


91   91 
66   61 


96   94   86 


67 


65   65 

96   92   87 
68   67   68 


93 

94 

65 

67 

93 

94 

61 

62 

93 

92 

66 

66 

93 

94 

63 

67 

89  87  93 

63  67  66 

95  91  85 

64  64  64 

94  84  87 

66  65  65 

96  89  87 
66  66  66 


94   97 
67   66 


94   87 
66   65 


88   88 
66   63 


96   92 
73   64 


91   94 
72   64 


91   95 
70   66 


94   98 
61   66 


93   88 
68   60 


98   87 
69   65 


96  96  96 

77  72  71 

102  99  88 

69  65  70 

95  97  80 

64  63  69 

95  94  80 

68  66  70 

96  100  100 

69  70  70 


97   95 
68   65 


89 

93 

92 

90 

65 

67 

74 

64 

98 

92 

91 

90 

59 

67 

74 

60 

87 

90 

91 

93 

65 

6  7 

74 

66 

93 

90 

90 

90 

67 

72 

75 

66 

92 

94 

89 

88 

59 

65 

74 

61 

89 

90 

89 

87 

65 

67 

72 

62 

87 

98 

89 

84 

66 

69 

73 

61 

86 

92 

92 

92 

64 

68 

71 

67 

B9 

88 

88 

78 

68 

72 

74 

62 

82   88   89 


84   89 
53   64 


89   88   95 
61   68   68 


92   92   91 
61   66   67 


86   89   90 
55   60   64 


8  8   90 
53   67 


86   80 
57   71 


81   88 
50   53 


82   87 
55   57 


87   92 
55   69 


90   87 
47   63 


88   88 
49   63 


89   93   95 
59   62   61 


89   94   96 
63   63   65 


93   95 
68   68 


61   61   63 


58   57   58 


30   31 


85   84 
67   58 


95   88 
70   61 


89   85 
73   67 


97   85   85   87 
72   71   66   57 


96   86   85 
69   67   55 


89 

94 

90 

57 

64 

61 

88 

92 

90 

7B 

65 

60 

85   87 
60   57 


88   B5 
60   65 


64   59   64 


90   90   92 
61   61   61 


88   88 
59   61 


90   88 
62   59 


91   90   88 
60   61   60 


93   94 

71   68 


98   95 
68   69 


97   98 
72   70 


99   99 
72   71 


101  100 
70   72 


96   82 
69   70 


71   69   68 


58  63 

83  82  86 

60  61  67 

88  91  91 

59  63  63 

80  85  90 

63  69  71 


90   85 
57   55 


90   92 
59   60 


86   91 
64   68 


87   92 
62   63 


89   93 
64   68 


90 
61 


88   S3 
62   65 


93   88   90 


88   93 
57   63 


93   92 
61   61 


85  94  96 

60  65  68 

94  98  85 

64  65  67 

98  95  98 

66  68  69 


67  68  69 

91  96  98 

71  67  67 

90  97  98 


82  89  89 

61  61  66 

90  83  91 

68  70  67 


87   80 
65   67 


90   91 
71   60 


87   89 
72   62 


90   85 
69   61 


92   92 
75   66 


93   91 
63   67 


90   90 
76   67 


90   82 
72   62 


85   87 
55   65 


82   89 
52   55 


85   88 
56   70 


81   85 
52   56 


83   87 
55   66 


87   88 
50   61 


81   87 
58   68 


82   88 
56   61 


81   90 
51   50 


80   88   89 
55   57   67 


80   88 
55   56 


94   98   95 
60   64   71 


94 
65 

96 
66 

92 

69 

93 

n 

92 

61 

93 
62 

92 
63 

96 
66 

94 

64 

95 
65 

94 
60 

98 
62 

93 
61 

94 
62 

05 

66   67   66 


79  84  86 

60  63  65 

86  97  89 

65  67  68 

79  86  85 

65  64  64 

85  90  94 

67  67  67 

81  85  87 

65  66 


92   95 
63   62 


92   93 
67   67 


91   95 
65   66 


89   92 
67   66 


95   95 
60   61 


91   93 
67   66 


93   97 

66   68 


93   97 
63   63 


95   92 
66   70 


85   82 
72   63 


87   83 
72   63 


85   83 
71   63 


94   82 
72   63 


93   83 
72   65 


85   84 
69   59 


83   83 
71   63 


83   80 
70   63 


94   85 
71   65 


90.8 
64,8 


92.3 
66.1 


91.4 
69.2 


91.6 
66.5 


91.4 
63.6 


84   90.2 
58   63.4 


89   87   86 
50   54   62 


90   92   90 


82   81 
68   64 


89   86 
70   62 


86   80 
71   63 


85   83 
69   59 


91   84 
72   64 


81   84 
63   58 


93   95 

70   70   70 


84   90   98 


96 

56 


90 
65 

90 
60 

80 

4d 

80 
47 

87 

50 

90 

60 

87 
62 

90 

60 

85 
65 

82 
65 

85 

60 

89 
55 

87 
56 

88 

57 

92 
65 

95 
64 

91 
67 

89 
64 

81 
52 

85 
51 

90 
53 

91 
60 

91 
66 

93 

62 

92 
71 

95 
65 

79 
51 

78 
50 

86 
53 

87 
65 

85 
64 

90 
64 

91 
72 

90 
63 

82 
52 

87 
52 

90 
62 

90 
63 

91 
62 

93 
61 

91 
66 

90 
63 

79 
50 

83 
51 

88 
56 

87 
56 

88 
59 

89 
60 

90 
69 

90 
67 

82 
56 

85 
55 

89 
58 

90 
62 

87 
61 

92 

60 

89 
69 

91 
66 

81 
52 

83 
54 

88 
57 

90 
65 

87 
63 

91 
61 

91.6 
66,8 

89.7 
67,9 

90,8 
63,6 

90,8 
65,6 

90.9 
67.0 

91.6 
62.5 

88.9 
63,0 

87.3 
64.5 

91.7 
6*.7 

86.7 
66,1 

89.9 
62.* 

87.1 
65,3 

90.9 
62.9 

89.8 
66.7 

91.1 
65,8 

91.5 
63.7 

88.9 
65.3 

90.3 
66.0 


95   96   84   76 
64   70   57   58 


89.8 
62.0 


91.8 


90 
60 

90 
68 

80 
62 

82 
55 

88.0 
59,9 

93 
65 

88 
66 

81 
63 

83 

66 

88.7 
62.4 

96 
65 

93 
69 

80 
64 

82 
59 

90.0 
62.8 

93 
65 

89 

71 

82 
63 

81 
56 

87.8 
63.6 

96 
66 

83 
72 

82 
64 

84 

56 

90.4 
63.9 

97 
62 

90 
56 

80 

64 

90 
57 

88.9 
61.1 

96 
64 

92 
67 

82 
64 

82 
60 

89.6 
63.4 

97 

66 

93 
68 

79 
64 

94 
60 

89.5 
63.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1966 

Station 

Day  of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 
65 

90 
64 

85 
66 

86 
58 

89 
66 

92 

64 

89 
58 

87 
63 

90 

5a 

92 
65 

87 
58 

92 
63 

95 

72 

96 
68 

86 
71 

90 
70 

83 
71 

90 

68 

90 

68 

83 
62 

83 
57 

88 
56 

90 
60 

88 
63 

93 
55 

95 
56 

96 
60 

95 
65 

86 
71 

82 

63 

84 
56 

89,1 
63.2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

Mm 

92 

64 

92 

66 

91 

65 

88 
64 

89 
65 

94 
65 

89 
59 

88 
67 

92 

58 

94 
62 

89 
59 

90 
66 

96 

73 

97 
69 

89 

68 

90 
66 

84 
69 

90 

67 

91 
70 

88 
67 

84 

5  2 

91 
53 

91 
60 

87 
60 

93 
59 

96 
55 

99 
59 

95 

64 

93 
71 

83 
65 

84 
57 

90,6 
63.4 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

93 
62 

91 
63 

92 
65 

87 
61 

87 
66 

86 
64 

93 

60 

83 
60 

87 

58 

92 
65 

90 
58 

38 
63 

89 
68 

97 
67 

99 
68 

87 
63 

86 
66 

84 
68 

90 
71 

90 
61 

80 
50 

82 
51 

90 
59 

87 
60 

87 
56 

92 

57 

93 
59 

96 
65 

94 
70 

80 
63 

80 
54 

88,8 
62.0 

M1D0LESB0R0 

MAX 

MIN 

91 
65 

86 
67 

87 
67 

89 
65 

84 
67 

87 
67 

86 
61 

89 
63 

89 

56 

90 
59 

91 
60 

91 
63 

93 
67 

96 
69 

99 
70 

92 

70 

85 
68 

76 
67 

88 
69 

91 
67 

85 
56 

87 
57 

90 
59 

88 

61 

89 
56 

92 
57 

95 

60 

96 
62 

95 
66 

85 

64 

84 
62 

89.2 
63.5 

MONT1CELLO 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
68 

85 
67 

86 
66 

89 
67 

92 

68 

89 
63 

87 
65 

91 
61 

94 
69 

90 
62 

95 
65 

96 
72 

98 
70 

92 
74 

89 
69 

89 
72 

91 

70 

88 
72 

85 
66 

85 
55 

88 
56 

88 
64 

90 
67 

92 

60 

94 
59 

97 

60 

95 

70 

87 
71 

83 

67 

84 
56 

90.0 
65.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

93 
65 

93 
66 

87 
66 

92 
66 

90 
64 

94 
66 

89 
64 

89 
61 

92 
59 

93 
68 

89 
60 

93 

69 

96 
75 

97 
68 

90 
69 

88 
67 

85 
70 

90 

69 

91 
73 

90 
65 

84 
55 

56 

89 

70 

9  0 
61 

94 
68 

95 
60 

9  6 
61 

94 
71 

85 
70 

82 
64 

86 
55 

90.5 
65.2 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

93 
65 

94 
64 

97 

65 

92 
66 

87 
68 

93 
68 

90 
63 

90 
64 

96 
60 

94 

64 

86 
63 

88 
67 

95 
69 

97 
68 

82 
69 

88 
66 

88 
64 

92 

67 

91 
72 

86 
68 

88 
57 

91 
57 

89 
63 

92 

65 

94 
67 

95 
62 

96 

65 

86 
65 

76 
70 

82 
66 

86 
63 

90.1 
65.2 

SOMERSET  2  N 

MAX 

MDJ 

92 
68 

90 
68 

84 

65 

87 
62 

91 
62 

94 
68 

90 
62 

89 
64 

92 
60 

95 

67 

91 
61 

96 
65 

97 
75 

98 
69 

93 

71 

90 
70 

88 

71 

91 
70 

92 
73 

88 
66 

84 

56 

88 
60 

90 
62 

90 
67 

94 
60 

96 
56 

96 
61 

96 
69 

94 

70 

81 
66 

86 
56 

91.1 
65.2 

STEARNS 

MAX 

MIN 

92 
62 

84 
66 

89 

67 

83 
65 

83 
66 

86 
69 

90 
62 

87 
64 

88 
62 

93 
67 

93 
63 

38 
65 

93 
68 

94 
70 

97 

71 

90 
72 

88 

70 

87 
69 

88 
68 

89 
64 

83 
56 

84 
59 

89 
61 

87 
65 

88 
63 

90 
61 

93 

63 

95 
62 

85 
65 

84 
56 

78 
58 

88.3 
64.5 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

92 
60 

93 

61 

92 

62 

95 

61 

91 
64 

85 
64 

86 
59 

88 
58 

88 
59 

93 
60 

90 
60 

86 
63 

85 
63 

95 
65 

95 

67 

82 

65 

84 
60 

87 
62 

89 
68 

89 
62 

81 
48 

83 

48 

88 
50 

84 
60 

89 
64 

90 
59 

92 
59 

94 
60 

91 
65 

81 
62 

81 

55 

88.4 
60.4 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

94 
61 

93 
63 

96 

61 

92 
63 

87 
65 

85 
66 

89 
62 

87 
53 

92 
5  9 

89 
64 

85 
58 

88 
64 

96 
68 

96 
64 

82 

68 

86 
54 

90 
61 

92 
60 

92 

70 

89 
62 

81 
46 

87 
46 

84 
58 

84 
64 

92 
59 

92 
58 

95 
59 

89 
68 

86 
69 

89 
53 

82 

49 

89,1 
60.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

92 
65 

93 
66 

92 
65 

95 
63 

90 
67 

85 
68 

87 
61 

88 
58 

88 
59 

92 
64 

88 
60 

88 
62 

89 
66 

94 
67 

97 
70 

80 
61 

86 
62 

88 
64 

91 
65 

89 
63 

82 
52 

83 
51 

88 

51 

89 

56 

87 
64 

92 
62 

93 
62 

95 
65 

90 
70 

81 
63 

83 
59 

88.9 
62.3 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

88 

67 

89 
66 

85 
68 

85 
66 

87 
66 

88 
62 

90 
62 

88 

65 

90 
60 

91 
67 

90 

61 

94 

68 

96 
74 

98 
69 

97 
73 

89 
68 

87 
71 

88 
70 

91 
74 

86 
69 

86 
68 

89 
57 

87 
63 

90 
65 

92 

60 

94 

60 

96 
61 

95 
61 

85 

70 

85 
69 

85 
61 

89,7 
65,8 

EVAPORATION  AND  WIND 


«    #    * 

WESTERN 


MADIS0NVILLE  1  SE 


CENTRAL  02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 


WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 
DIX  DAM 


EASTERN 
BUCKH0RN 


EVAP 

WIND 
MAX 

"IN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

WIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


EVAP  .22 
WIND   14 


MAX 
WIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


,13  .22 
99 

96   96 
72   72 


93 

94 

75 

70 

18 

.23 

12 

24 

95 

97 

73 

73 

IB 

.30 

11 

12 

94 

96 

70 

62 

.24|  .33 
29   28, 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


,30  .271  .32  .38 
24j  22   51 

97j  9lj  98!  99 
71   7l|  74   76 


.28  .22  .32 

65!  341  19 


.31|  ,20(  .27)  .20 

33|  29'  201  18 

102  99  100  98 

72  76   72  72 


92 
69 


.35; 
41 


51 


.08 


.32 

20 
106'  108 

79 


56!  .351  .19 


.331  .33 

17 

98   96, 
72 


.11!  .20 
28 


69 


69 


.10 
25 
96 

59   62 


.29  .22 
32  5 
93 


18 
7   54 


.17  .20 
34  28 
92 

68 


.24  .11,  ,25| 
13  181  39 
97 

65 


.28 
16 
93 
58 


.22 

.30 

.31 

i   ,3 

27 

27   24 

87 

90 

99  101 

*9 

64 

75 

73 

1  .15 

.14 

.20 

.24 

15 

20 

20   23 

90 

97 

102,  104 

67 

74 

751  75 

.16 

. 

-  1  .38 

9 

16 

12|   8 

82 

87 

91;  87 

59 

72 

72 

65 

i  30 

23 

•  4C 

4 

2! 

1   9' 

100 

76 

78 

.18 

.21 

23 

IS 

84 

94 

74 

65 

.08 

IT1 

•8 

86 

97j 

^ 

72j 

.02; 

.18 

87 

7 

so; 

64 

61 

27   28   29   30   31 


.27  .19  .22  .29'  .25  .21 

21  29  26  20l   13   27 

93  88;  90  95|  94'  92 

73  72  68  69;  68   70 


■  32 

22 


.30  .35  .22 

42i  35!  24 


,13  .30  .28 
23i  41  37 
97   98:   95 


.32  .15 
25   41 


19  .26  .26  .22|  .26 

38    8   30   331  42 


,26  .07 
27  20 
98  101 
69   70 


,17  .24 
22  29 
99  99 
74   78 


T3  ,,  b) 


8.87 
1113 
95,4 
70.6 


.32  8.28B 

30  1107 

.20  6.54 

24  767 

82  97.3 

72  74.1 


.18  .28  .32 

8  33  47 

94  98  94 

76  76  68 


33  .37  .22  .26 

42   25   10   15 
91   88   93   94 

57j   60   63   67 


15 

.30 

.30 

.30 

.27 

.21 

.21;  8.338 

7 

10 

6 

19 

28 

19 

20   640 

91 

98 

99 

97 

91 

_ 

89i  93.1 

70 

71 

72 

74 

75 

- 

65!  69.2 

,10  .16 
16   21 


9*i 


15 
31 
93   92 


74   74   72   62   62 


34 

.08 

ft 

17 

7 

6 

85 

95 

85 

63 

72 

62 

86   92   95 

581   60   61 


16 

.21 

.25 

.15 

.34 

.17 

.10' 

.27  5.74 

15 

15 

20 

16 

25 

29 

11 

20   628 

92 

92 

99 

100 

93 

94 

81 

92  93.7 

70 

70 

68 

67 

68 

72 

69' 

68  69.6 

19 

.18 

.23 

.24 

.17 

.27 

.05 

.14'  5.47B 

6 

8 

8 

7 

5 

4 

1 

7!   301 

95 

94 

96 

100 

102 

92 

85 

86  90.2 

68 

61 

70 

60 

62 

74 

72! 

68;  63.5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966 


WESTERN  ' 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYF1ELD 

MURRAY 

0WENS80R0  2  1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK.  3 
RUSSELLVILLE 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTH1ANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGS8URG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  * 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
R I CHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN 

ASHLAND 
BAR80URVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINOMAN  11  NNE 
HYOEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
M1DDLESB0R0 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 


July 


August 


September 


37 

30 

43 


43 
48 


39 

36 

28 
45 


42 
59 


20 
42 


283 
307 
272 
267 
297 

276 
239 
222 
243 
246 

273 
235 
261 
273 
256 

240 
240 
354 
291 


300 
290 
297 
322 
269 

328 
269 
354 
355 
291 

296 
302 
270 
220 
304 

304 
311 
338 
228 
296 


279 
287 
362 
375 
311 

265 
363 
347 
346 
328 

346 
337 
308 
324 
320 

343 
3S2 
317 
356 


343 
270 
341 
395 
353 

337 
375 
292 


328 
343 
313 
405 
338 

283 
286 
235 
313 
350 

427 
352 
360 
294 


391 
437 
382 
437 
434 

392 

415 
325 
392 
358 

404 
350 
357 
431 
404 

360 
343 
486 
429 


491 
493 
471 
512 

460 

526 

441 
535 
565 

455 

494 
458 
418 
420 
526 

459 
495 
499 
380 
463 


443 
479 
614 
590 
515 

45  5 
575 
509 
543 
544 

558 
575 
463 
554 
526 

563 

566 

477 
584 


587 
444 
568 
638 
534 


558 
607 
463 


582 
548 
483 
603 
546 

460 
460 
429 
520 
524 

620 
552 
567 

443 


January 


691 

1061 

689 

1078 

682 

1045 

660 

1126 

722 

1079 

658 

1064 

657 

1117 

622 

1029 

729 

1064 

648 

1050 

663 

1094 

648 

1026 

688 

1062 

657 

1082 

663 

1104 

627 

1044 

637 

1063 

798 

1127 

773 

1038 

706 
705 
753 
722 
697 

791 
670 
768 
724 

705 

776 
687 
670 
651 
697 

681 
746 
791 
659 
713 


February 


1162 
1121 
1124 
1156 
1114 

1165 

1061 
1141 
1098 
1091 

1103 
1115 
1106 
1117 
1170 

1075 
1131 
1176 

1048 
1099 

1098 


683 

1105 

712 

1124 

803 

1270 

820 

1229 

777 

1168 

696 

1109 

813 

1216 

755 

1157 

783 

1178 

799 

1154 

777 

1225 

811 

1166 

728 

1118 

792 

1181 

778 

1169 

818 

1202 

823 

1192 

723 

1136 

846 

1238 

816 

1196 

722 

1058 

870 

1083 

899 

1223 

795 

1076 

849 

1163 

836 

1206 

749 

1086 

830 

1127 

771 

1113 

794 

1164 

757 

1068 

876 

1209 

822 

1077 

698 

1079 

729 

1094 

716 

1029 

752 

1094 

796 

1126 

899 

1247 

796 

1189 

827 

1136 

639 

1033 

786 
765 
747 
627 
780 

740 
815 
718 
797 
765 

770 
739 
772 
778 
792 

762 
747 
832 
828 


837 
799 
791 
839 
7*8 

814 
742 
819 
808 
739 

811 
803 
776 
806 
857 

738 

823 
884 
700 
756 


756 
642 
931 
948 
846 

773 
911 
827 
867 
916 


926 
804 
901 
859 

933 
942 
776 
967 


909 
713 
794 
927 

773 

842 
913 
776 


878 
797 
754 
908 
811 

725 
770 
718 
755 
789 

906 
877 
884 
711 


507 
496 
455 
544 
506 

493 
516 

444 
524 


504 
481 
499 
514 
505 

468 
482 
589 
542 


555 
522 
562 
578 

530 

594 
500 
537 
555 

511 

593 
526 
511 
515 
580 

518 
606 
612 
463 
549 

546 


519 
566 
681 
659 
592 

567 
658 
587 
628 
642 

631 
639 
542 
634 
591 

648 
653 

544 
660 


651 
520 
612 
686 
577 

611 
634 
553 
613 
608 

611 
600 
559 
672 
594 

522 
535 
460 
505 
589 


April 


May 


649 
612 
632 

508 


271 
296 
251 
321 
272 

288 
289 
229 
304 
260 

284 
256 
264 
299 
289 

243 
272 
355 

284 


362 
320 
314 
344 
307 

368 
297 
336 
356 
296 

353 
322 
296 

310 
353 

296 

308 
383 
270 
319 


321 
367 
442 
429 
373 

331 
412 
365 
397 

417 

373 
399 
351 
413 
375 

418 
435 
341 
398 


431 
260 
387 
441 
339 

377 
401 
344 
380 
363 

375 
355 
340 
425 
363 

308 
321 
303 
305 
310 

422 
399 
389 
283 


101 
103 

102 
96 
65 


102 
91 

104 


135 
110 
107 
126 
101 


117 
114 


112 

104 

97 


101 
132 
160 


105 
1*8 
181 
204 
150 

105 
202 
136 
179 

169 

167 
188 
131 
17* 
150 

188 
203 
130 
177 


182 
98 
129 
200 
137 

1*0 
173 
103 
1*9 
12* 

1»* 
158 
11* 
183 
126 

105 

118 

82 

118 

141 

158 
166 

171 
100 


4125 
4226 
3970 
4336 
4248 


Normals 
July -June 


6 

4191 

4 

3689 

14 

4209 

5 

3929 

8 

4130 

6 

3861 

15 

4064 

6 

4163 

8 

4167 

4 

3843 

7 

3917 

24 

4757 

19 

4350 

38 
37 

35 
29 

28 


14 

22 


14 

4612 

12 

4422 

23 

4487 

24 

4677 

12 

4280 

44 

4846 

14 

4127 

13 

4673 

13 

4645 

13 

4244 

23 

4603 

14 

4375 

8 

4191 

2 

4163 

8 

4669 

20 

4250 

31 

4635 

22 

4921 

9 

3868 

13 

*3*9 

1* 

4269 

22 

4600 

IS 

5380 

37 

5367 

27 

4810 

13 

4357 

32 

5260 

23 

4758 

26 

5012 

29 

5057 

21 

5042 

33 

5147 

2* 

4524 

26 

50*7 

28 

4  84  3 

30 

5206 

42 

5269 

15 

♦509 

19 

5310 

52*8 
*1*6 

55** 

4652 

*968 
526* 
*436 

48*1 

4889 
4837 
4459 
5415 
4754 

42*1 
4378 
*008 
44  3  3 
4700 

5*63 
5035 
5080 

4074 


*12* 
4205 


4022 
3933 


3806 
4288 


4260 
4272 
4172 


41*3 
5265 


4*87 
4508 


4683 
47*9 


4546 
4728 


See  Belerence  Notes  Following  Station  Index 
-   87    - 


STATION  INDEX 


ADDISON   DAM    45 

ALBANY    4    N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

BARDWELL  4  £ 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 
BENTON  2 

6EREA  COLLEGE 
BEREA 
BLAINE  2  W 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE  2  H 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  i  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 


.■L-t> 


DlX    DAM 
OUNDEE    4    ESE 
DUNMOR 
DYER 

EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
ELKHORN    CITY 
ELKTON    2    S 
FALMOUTH    5    WNW 

FARMERS    1    WNW 
FLE*1NGSBURG 
FLE*INGSBURG    l    SW 
FORD    LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM    SI 
FOURMILE    KY    UTIL    I 
FRANKFORT     LOCK    4 
FRANKLtN    1    E 
FREEBURN    2    SW 
FSENCHBURG 


GAMALIEL  1 
GEORGETOWN 
GEST 


K  3 

GLASGOW  WKAl 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND 
GRAYSON  1  S£ 
GREENSBURG 
GREENSBURG  f 


ATER  WORKS 


61 


GREENVILLE  2  W 

GREENVILLE  13  SW 

HARTFORD  6  NW 

HA2ARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


INDMAN  11  NN£ 

H0DGENV1LLE  I 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

JRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 
LA  GRANGE 
LANCASTER 


AT 


COUNTY 


1406    02 

1611 


BRECKINRIDGE 


MADISON 
MADISON 
LAWRENCE 


PERRY 

PIKE 

CUMBERLAND 

MC  LEAN 

TAYLOR 

GRAYSON 

CARROLL 

HARDIN 

POWELL 

BULLITT 


1704 

04 

ESTILL 

18551  o: 

BOONE 

1964    04 

HARLAN 

1969 

04 

WHITLEY 

1991 

0: 

HARRISON 

lOQ': 

OJ 

HARRISON 

£'.)*:. 

02 

BOYLE 

,10^3 

04 

MARTIN 

2160 

0*i 

FLOYD 

2214 

03 

MERCER 

2351 

01 

OHIO 

01'  MUHLENBERG 

2391 

02   BRECKINRIDGE 

2469 

02   METCALFE 

2510 

02    HARDIN 

ib?H 

04    PIKE 

2548 

01     TODD 

2775    03    PENDLETON 

2791    031  BATH 

2903    03    FLEMING 

2908    03    FLEMING 
2953|  03    MADISON 

2961    Oil  CRITTENDEN 

30061  04|  BELL 

30281  03    FRANKLIN 

30361  Olj  SIMPSON 

>046    04    PIKE 

3052 

04 

MENIFEE 

3112  02 
319*  03 
3203.  03 


|  3392  041  CARTER 
I  3430  02  GREEN 
1  3435'  02|  GREEN 


MUHLENBERG 
MUHLENBERG 
OHIO 
PERRY 


031  JESSAMINE 


CHRISTIAN 
LESLIE 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

LETCHER 
JESSAMINE 
OLDHAM 
GARRARD 


3     37 

i    31 

00 

i    31 

41 

,    37 

18 

£     3* 

S    91 

43 

1     38 

09 

1     3fl 

25 

■>     18 

•     37 

54   1 

'   37 

28 

36 

47 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  MAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FElTON  w  patton 
st.  joseph  prep.  school 
hugh  l.  jennings 
corps  of  engineers 

C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS! 

RAYMOND  | SON 

ODUS  MCDOWELL 

JAMES  R.  EOWAHDS 

__j  AVIATION  AGENCY    I 
DR.  DAVID  D.  DRYE 
ELMER  A.  BATH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MRS.  BARBARA  J.  KING    | 
CORPS  OF  ENGINEERS 

\   MC  KINLEY 
HERBERT  C.  BERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
I  JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHE1M  FOUNDATION 

I  ERL  SENSING 
MRS  BENN1E  o.    WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
l  |  U.S.  WEATHER  BUREAU 

I  C.  C.  WMITEAKER 
KY.  DEPT.  OF  CONS. 

\   MARSHALL  HILL 

|  KY.  CARDINAL  DAIRY 

I  R.  P.  COLDIRON 

!  MRS.  EVA  M.  DAVIS 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

PHILLIP  0.  THACKER 
j  JESSE  L.  HUFF 
1  MRS  DALMAS  G1VENS 
'  LENA  BLAIR 

JOHN  E.  KORAN 

INACTIVE  7/30/64 

EDMOND  0.  BENNETT 
i  S.  RICHARD  ANDERSON 

FRANK  H.  LAWSON 

ARNOLD  WAGES 
1  MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 
1  WILLIAM  H.  FISCHER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
|  KENTUCKY  UTILITIES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  D.  NEAL 
:  MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
j  MISS  ESTHER  WILSON 

E.  GUY  OECKARD 
,  WILLIAM  F.  BRAM8LETT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 
|  RADIO  STATION  WKAY 

MRS.  INEZ  £.  HILL 
I  T  V  A 
i  ALBERT  G.  SWANAGAN 

HOWARO  PICKETT 

MRS.  JEAN  Y.  CARRUTH    I 

,  C.  R.  LOVELL 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

DAVID  K.  CARSON 

H.  A.  BAILEY 
'  LEE  J.  HOGSTON 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  FRANK  STREET 
I  C.  W.  KEATTS 
'  HAROLD  EVERETT 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ENOCH  COMBS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
I  NEWELL  F.  SMITH 
i  MRS.  JEAN  B.  ELAM 
i  FLOYD  G.  ROB8INS 
"HOMAS  J.  SHORT 
IOBART  | SON 
IUGH  w.  8UFFIN 
ERNIE  NOLANO 
ENTUCKY  UTILITIES  CO. 
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LOCKPORT  LOCK  2 
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LOUISA  2 
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LOUISVILLE  W6  AP 
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MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
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MOUNT  STERLING 
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PADUCAH  I 
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I  ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
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TYRONE  LOCK  5 

UN10NTOWN  DAM  49 
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WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
W0008URY  LOCK  4 


COUNTY 


5555 


GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 
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CLARK 
LAUREL 
04|  LAUREL 
LAWRENCE 

JEFFERSON 


02  BARREN 
01  HOPKINS 
0  2    EDMONSON 


MASON 
JACKSON 
PENDLETON 
PIKE 
04    BELL 

WOODFORD 
NICHOLAS 
GRAYSON 


ROWAN 


5640  03  MONTGOMERY 
5646  04J  ROCKCASTLE 
5684;  021  HART 
5694!  Oil  CALLOWAY 
5834  o:  EDMONSON 

'  CARTER 
6021 

04)1  CLAY 
Oil  DAVIESS 
Oli  DAVIESS 

6106  03  I 

10  01  MC  CRACKEN 
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7510    04|  PULASKI 
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OBSERVER 


CLYDE  ST1KELEATHER 
.5.  WEATHER  BUREAU 
ITCH  FOSTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
EDWARD  E.  MC  FAOOEN 

*  AGENCY 
LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
1LAINE  MALONE 
JlLLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 

TIONAL  PARK  SERVICE 
NORA  S.  WHITE 
MRS.  BETTY  PREFLATISH 

"l  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHARD  T.  SYDNOR 
MRS.  EDITH  J.  SMITH 
MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 
BLUE  STAR  NURSERY 
1  LAWLER 
L.  BERTRAM 
PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

FREO  CARTM 


WILLIA 


I  COX 


KENNETl 
JOHN  E.  SCOTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELVIE  PARLEE  NEIS2 
ALEX  OAVIOSON 
VIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALGER  A  REDMON 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RADIO  STATION  WPAO 

CITY  OF  PADUCAH 

JAMES  D  HUGHES 

TVA-764 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THQMAS  C.  HERNDON 


MRS. 


LOfl     1 


CO] 


CLEM   FIGHTMASTER 

JOHN    B.    BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

MRS.  1DELL  F.  DEER1NG 

ORLANOER  C.  CRAIG 
VIRGIL  0.  CROUCH 
HENRY  M  WATERS 
GEORGE  E.  SIMPSON 
ROY  L  ABBOTT 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  GOATLEY 
LYLE  EDWARD  GRIFFITH 
CHAS.  H.  MC  MURTREY 
CHARLIE  S.  KAYS 

MRS.  KATMRYN  B.  CASR 
MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 
WILLIAM  T  WILLIAMSON 
RALPH  H.  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  EDNA  LOVE 
RADIO  STATION  WKKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LARRY  L.  BRADLEY 
MRS.  RITA  RIDDER 
ARNOLD  0.  HELTON 
CURTIS  M.  WOODS 
HAROLD  R.  CONNLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I      DRAINAGE  CODE:      1 -BIG  SANDY    2-CUMBERLAND    3-CREEN    4-KFV- 
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and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
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iversity  of  Kentucky. 
Monthly  degree  day  totals 


i  of  i 


nd  di 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tunes  in  local  standard  time  Duruig  the  su, 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations  For  th 
tion"  table    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the     Snowfall  and  S 


■r  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the     Snowfall 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes    table.     Daily  Precipita- 
on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foo,  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mi 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATMyrVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  «"£**££«;£*£  t^SS^JSS^  'Z^Zl™"' 
' -  -     -  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snc 


elude 


i  the  July  i 


,nd  sleet.     Entr 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  able,  and  in  the  "Seasonal  Snowfa.."  table. 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  able.   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*+      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

j     .         .>,,„  in  H„vs  rerord  is  missine      See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degr 
M      One  or  more  days  of  record  missing:    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     »ee    i»uj 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      <These  amounts  are  essentially  accurate  bu,  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  ,a,er  ,„  Hourly  Precipitation  Data. , 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month* 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


l  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
ts  are  taken  from  different  points 
;  of  snow  on  ground  include  snow. 


;  day  data,   if  carried  for  this  station. 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  m 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


■    i  ,„H  a™  n„hii*hPd  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  : 

^Cdmg1a£  ^ept  S^ed";  SSS'ST  SucTamolnJ  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i, 


i  of  data  in  any  month  indicate 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omis 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


i  ground  in  that  month. 


Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 


i  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


ed  ground;    howe 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either 


sived  1 


i  late 


>  indicates  that  the  ther 


o  be  included  in  this  i 


>  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  t 


Nation*  annearine  in  the  Index,   but   tor  wnicn  aaia  ack  nui  i.««i.«=M  ~.  u.t  ™„..^~, 

Stations  appeanng  in  MONTHLY  WEATHER  REVIEW    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

the  address  shown  above. 


" ~ — 7  i  <;  mm=rV  \    rherk<;  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE  -9/21/66-800 


£08t9      *TTT    '*« 

34,3-21-00         iCjB-Km    'U0J6TATQ    £;:.. 
BTOUflll     JO    &% Is 


ss 

I 

:3 

tSCBi     ■ 

c 

! 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
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26 

0 

6 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.31 

.56 

11 

.0 

0 

a 

1 

0 

GOLDEN  POND  8  N 

85.1 

63.7 

74.4 

91 

19. 

50 

25 

2 

9 

0 

0 

0 

3.79 

.98 

14 

.0 

0 

8 

4 

0 

GREENVILLE  2  W 

84.5 

63.3 

73.9 

-  2.7 

9C 

18. 

52 

26. 

0 

3 

0 

0 

0 

4.25 

.64 

1.73 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

HENDERSON  7  SSW 

86.2 

63.2 

74.7 

-  2.5 

94 

1 

52 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

2.99 

-   .41 

1.85 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

HICKMAN  1  E 

85.5 

64.  r 

75.1 

92 

IB 

54 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

5.13 

1.47 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

HOPKINSVILLE 

85.9 

63.6 

74.8 

-  2.9 

92 

9 

53 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

3.81 

.38 

1.04 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

LOVELACEVIUE 

85.5 

62.7 

74.1 

-  4.2 

92 

9. 

51 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

2.73 

-   .52 

.78 

11 

.0 

0 

6 

3 

0 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

85.5 

62.0 

73.8 

93 

8 

52 

26. 

0 

6 

0 

0 

0 

3.71 

.90 

14 

.0 

0 

10 

4 

0 

MAYFIELD 

84.9 

64.3 

74.6 

92 

9 

53 

26 

0 

6 

0 

0 

0 

3.42 

.81 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

MURRAY 

82.5 

65.3 

73.9 

-  4.7 

90 

19 

56 

26. 

0 

1 

0 

0 

0 

3.71 

.46 

.67 

11 

.0 

0 

10 

5 

0 

OwENSBORO  2  w 

87.2 

62.8 

75.0 

-  1.9 

94 

9* 

51 

26. 

0 

8 

0 

0 

0 

3.48 

.03 

2.17 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

84,0 

64.3 

74.2 

92 

9 

55 

25 

0 

7 

0 

0 

0 

4.08 

1.17 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

PAOUCAH 

85.9 

63.2 

74.6 

92 

9. 

54 

26* 

0 

9 

0 

0 

0 

3.29 

-   .03 

1.27 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

PRINCETON  1  SE 

85.4 

63.5 

74.5 

-  3.3 

92 

18, 

53 

26. 

0 

8 

0 

0 

0 

3.B7 

.54 

1.64 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROCHESTER  LOCK  3 

84.2 

60.1 

72.2 

91 

19. 

51 

26. 

3 

4 

0 

0 

0 

2.58 

.71 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

HUSSELLVILLE 

86.  OM 

62.4 

74. 2M 

-  3.0 

92 

9 

51 

24 

1 

6 

0 

0 

0 

4.22 

.77 

.87 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

74.2 

-  3.3 

3.65 

.26 

.0 

•    ft    « 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

84.7 

62.0 

73.4 

-  1.3 

90 

10. 

52 

26* 

2 

4 

0 

0 

0 

4.42 

.87 

1.99 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

85.6 

62.0 

73.8 

92 

8 

51 

26 

2 

7 

0 

0 

0 

6.45 

3.35 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

85.9 

64.0 

75.0 

93 

19. 

52 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

4.23 

2.02 

12 

.0 

0 

6 

2 

2 

BONNIEVILLE  4  N 

84.7 

60.3 

72.5 

90 

19. 

50 

27 

2 

5 

0 

0 

0 

3.82 

1.15 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

84.8 

64.2 

74.5 

-  3.4 

93 

8 

53 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

4.08 

.48 

1.28 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

BRADFORDSVILLE 

84.5 

59.9 

72.2 

90 

19* 

48 

26 

3 

3 

0 

0 

0 

6.39 

2.85 

14 

.0 

0 

to 

3 

1 

CAMPBELLSVILLE 

84.9 

61.7 

73.3 

89 

17. 

51 

26. 

2 

0 

0 

0 

0 

6.22 

3.28 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

CECILtA 

85.9 

61.1 

73.5 

-  1.9 

94 

9 

51 

26 

1 

8 

0 

0 

0 

3.80 

.16 

1.00 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

CLERMONT  1  SSE 

88.2 

61.4 

74.8 

94 

9. 

51 

26. 

0 

15 

0 

0 

0 

3.36 

.93 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

GLASGOW  WKAY 

84.5 

63.7 

74.1 

92 

10 

52 

26 

2 

5 

0 

0 

0 

6.80 

2.70 

11 

.0 

0 

6 

3 

3 

SREENSBURG 

86.4 

62.4 

74.4 

-  1.7 

92 

10. 

53 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

6.16 

2.30 

1.79 

15 

.0 

0 

9 

5 

2 

IRVINGTON 

85.5 

62.2 

73.9 

-  2.6 

91 

10. 

51 

25 

1 

6 

0 

0 

0 

4.15 

1.01 

1.00 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

LEITCHFIELD 

82.8 

64.6 

73.7 

-  3.0 

89 

9. 

55 

24 

2 

0 

0 

0 

0 

5.97 

2.59 

3,76 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

LOUISVILLE 

86.7 

65.9 

76.3 

93 

10. 

57 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

3.07 

.79 

10 

.0 

0 

9 

3 

0 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

85.7 

65.5 

75.6 

-   .6 

94 

10 

56 

25. 

0 

7 

0 

0 

0 

5.18 

2.21 

1.77 

19 

.0 

0 

8 

4 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

84.0 

61.5 

72.8 

90 

16 

49 

26 

3 

I 

0 

0 

0 

4.44 

.78 

14 

.0 

0 

8 

5 

0 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

84.8 

60.9 

72.9 

95 

19 

51 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

5.07 

1.48 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

ROUGH  RIVER  DAM 

85.5 

60.7 

73.1 

92 

19. 

50 

26. 

4 

10 

0 

0 

0 

1.70 

.45 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

84.2 

65.0 

74.6 

91 

16 

54 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

7.60 

1.93 

19 

.0 

0 

10 

5 

3 

SUMMER  SHADE 

84.6 

62.5 

73.6 

91 

16. 

50 

26 

2 

5 

0 

0 

0 

5.66 

2.10 

11 

.0 

0 

'-, 

4 

2 

WOLF  CREEK  DAM 

85.9 

61.0 

73.5 

92 

10 

49 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

6.04 

2.12 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

73.9 

-  2.3 

4.98 

1.44 

.0 

ft    ft    ft 
BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

83.2 

63.9 

73.6 

-  2.3 

88 

21. 

53 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

4.83 

.71 

1.82 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

CARROLLTON  LOCK  1 

84.2 

62,4 

73.3 

92 

9 

52 

24 

2 

3 

0 

0 

0 

3.98 

.51 

1.34 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

85.3 

63.7 

74.5 

.4 

92 

10. 

55 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

4.31 

1.71 

2.18 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

CYNTHIANA  2 

84.6 

59.8 

72.2 

90 

31. 

49 

26 

4 

3 

0 

0 

0 

4.01 

2.23 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

DANVILLE 

84.8 

61.8 

73.3 

92 

11 

52 

27. 

0 

6 

0 

0 

0 

3.53 

-   .41 

1.15 

15 

.0 

0 

9 

1 

1 

DIX  DAM 

84.8 

63.0 

73.9 

93 

8 

53 

24 

2 

3 

0 

0 

0 

3.23 

.81 

12 

.0 

0 

7 

4 

0 

Falmouth  s  wnw 

85. 3M 

58. 4M 

71. 9M 

47 

24 

o 

8 

0 

0 

0 

2.85 

-   .16 

1.02 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

FARMERS  1  WNW 

83.5 

60.9 

72.2 

-  2.0 

89 

20 

51 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.45 

1.60 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

FLEMINGSBURG  1  sw 

81.9 

61.0 

71.5 

87 

19. 

49 

26 

5 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.27 

11 

.0 

0 

8 

3 

1 

FRANKFORT  LOCK  * 

84.5 

61.0 

72.8 

-  3.2 

92 

9 

52 

24 

1 

5 

0 

0 

0 

4.55 

1.11 

1.15 

11 

.0 

0 

10 

5 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

81.8 

63.3 

72.6 

-  3.4 

89 

10 

53 

24 

3 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.34 

1.28 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

84. 9M 

60. 9M 

72. 9M 

-  1.5 

91 

11 

53 

28. 

0 

4 

0 

0 

0 

3.57 

-   .47 

1.07 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOUNT  STERLING 

81.6 

63.1 

72.4 

89 

16 

53 

24 

2 

0 

0 

0 

0 

8.21 

4,66 

3.77 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

OwENTON  2  S 

84.3 

57.9 

71.1 

89 

21. 

48 

25* 

4 

0 

0 

0 

0 

4.25 

1.80 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

RICHMOND 

82.9 

62.6 

72.8 

90 

10 

52 

24 

4 

1 

0 

0 

0 

4.08 

1.13 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

SHELBYVILLE 

84.1 

61.5 

72.8 

-  2.7 

92 

9 

52 

26* 

2 

h 

0 

0 

0 

2.85 

-   .77 

1.10 

11 

.0 

0 

8 

2 

1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

85.2 

59.5 

72.4 

-  3.0 

93 

10 

51 

28. 

2 

b 

0 

0 

0 

2.96 

-   .42 

1.18 

11 

.0 

0 

4 

2 

2 

WAYNESBURG  7  NE 

82.2 

62.3 

72.3 

88 

21. 

52 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.86 

15 

.0 

0 

9 

4 

2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

83.8 

63.3 

73.6 

-  2.1 

90 

9 

52 

24 

2 

1 

0 

0 

0 

3.64 

.41 

1.43 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

72.7 

-  2.9 

4.32 

.65 

.0 

ft    ft    « 
EASTERN             04 

ASHLAND 

84.0 

59.6 

71.8 

-  4.0 

90 

9 

51 

24 

1 

I 

0 

0 

0 

3.10 

-   .22 

.58 

11 

.0 

0 

10 

1 

0 

BARBOURVILLE 

85.  5M 

62. OM 

73. 8M 

91 

21. 

53 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

5.46 

1.32 

17 

.0 

0 

8 

4 

2 

BAXTER 

BLAINE  2  w 

82. 9M 

58. 4M 

70. 7M 

90 

22. 

50 

28. 

6 

2 

0 

0 

0 

5.16 

1.30 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

CUMBERLAND 

82.5 

61.0 

71.8 

90 

16 

51 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

5.92 

1.06 

19 

.0 

0 

13 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    92 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


KENTUCKY 
AUGUST    1966 


Temperature 
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DEWEY    DAM 

35.0 

62.5 

73.8 

92 

17 

55 

26. 

0 

2 

0 

0 

0 

6.08 

2.20 

20 

.0 

0 

1 

5 

2 

GRAYSON    1    SE 

63.2 

60.3 

71.8 

89 

22. 

50 

26 

3 

0 

0 

0 

0 

4.46 

1.60 

20 

.0 

0 

8 

1 

1 

HEIDELBERG    LOCK    1*                 R 

84.4 

62.2 

73.3 

90 

22 

51 

27 

0 

1 

0 

0 

0 

3.08 

-       .93 

.68 

15 

.0 

0 

8 

3 

0 

HINDMAN    11    NNE 

8*,'. 

60.0 

72.2 

90 

17 

50 

27 

2 

1 

0 

0 

0 

5.03 

1.32 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

MYDEN 

84. 3M 

61.8M 

7  3  .  If 

90 

1  1 

53 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

7.13 

1.32 

7 

.0 

0 

i 

3 

JACKSON 

84.6 

61.5 

73.1 

90 

22* 

54 

28  + 

0 

3 

0 

0 

0 

2.70 

.49 

15 

.0 

0 

8 

0 

0 

LONDON    FAA    AP 

83.2 

60.2 

71.7 

89 

16 

46 

26 

4 

0 

0 

0 

0 

5.15 

1.73 

19 

.0 

0 

9 

4 

1 

MANCHESTER    *    SE 

84.0 

61.9 

73.0 

89 

21* 

51 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

6.62 

1.90 

20 

.0 

0 

11 

3 

2 

MC    KEE 

82.2 

59.5 

70.9 

89 

17 

48 

27. 

7 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.98 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

MlDDLE5"ORO 

83.8 

62.0 

72.9 

90 

17 

53 

28. 

0 

1 

0 

0 

0 

6.61 

1.27 

13 

.0 

0 

13 

5 

2 

MONTICELLO 

84.9 

62.8 

73.9 

90 

16. 

50 

26 

1 

2 

0 

0 

0 

5.91 

.89 

12 

.0 

0 

13 

6 

0 

MOUNT    VERNON 

83.8 

62.1 

73.0 

88 

16. 

49 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1.50 

14 

.0 

0 

8 

5 

1 

PIKEVILLE 

86.4 

64.6 

75.5 

92 

16 

57 

27. 

0 

9 

0 

0 

0 

7.35 

3.40 

1.35 

11 

.0 

0 

11 

8 

2 

SOMERSET    2    N 

34.3 

61.8 

73.1 

89 

20. 

50 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

6.06 

1.58 

20 

.0 

0 

7 

5 

3 

STEARNS 

83.  1M 

M 

M 

89 

16 

53 

24 

0 

0 

0 

0 

7.72 

.0 

0 

TOMAHAWK    1    WSW 

84.2 

59.4 

71.8 

93 

10 

50 

28. 

2 

2 

0 

0 

0 

5.75 

1.07 

14 

.0 

0 

11 

6 

1 

VANCEBURG 

84.2 

56.8 

70.5 

90 

10. 

46 

27. 

6 

2 

0 

0 

0 

3.58 

-       .11 

1.22 

11 

.0 

0 

9 

2 

1 

WEST    LIBERTY 

84,0 

60.4 

72.2 

92 

17 

51 

24 

4 

4 

0 

0 

0 

7.01 

1.93 

31 

.0 

0 

8 

7 

2 

WILLIAMSBURG    1    E 

84.2 

63.5 

73.9 

-    2.3 

90 

16 

52 

27 

0 

1 

0 

0 

0 

5.93 

2.16 

.96 

15 

.0 

0 

11 

6 

0 

DIVISION 

72.6 

-    2.7 

5.40 

1.60 

.0 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


August  brought  the  greater  part  of  Kentucky 
near  to  above  average  rainfall  and  below  average 
temperatures.  In  many  sections  this  was  the 
opposite  of  July,  which  will  be  remembered 
for  hot  weather  and  too  little  or  very  spotty 
rainfall.  The  Kentucky  Crop  and  Livestock  Re- 
porting Service  stated  that  as  a  result,  for  many 
farmers,  crop  prospects  that  had  been  dismal 
turned  from  fair  to  good. 

The  month  had  8  days  with  rainfall  over  most 
or  all  of  the  State,  15  days  with  rain  somewhere 
in  the  Commonwealth,  and  about  8  rainless  days 
Statewide.  The  week  ending  August  14  was  the 
wettest  week  since  the  last  week  of  April.  There 
were  24-hour  downpours  of  2  inches  or  more  at 
more  than  a  dozen  locations  on  the  1  lth„   On  the 


14th  there  were  3-inch  downpours  at  several 
locations.  At  Mount  Sterling  3.77  inches  in  3 
hours,  6  a,m.  to  9  a.m.,  caused  local  flooding; 
on  the  average,  a  rainfall  of  this  intensity 
occurs  about  once  in  100  years.  A  tornado 
caused  some  local  damage,  but  no  injuries  in 
Ohio  County  on  the  14th;  see  the  August  1966 
issue    of    STORM    DATA    for    additional  details. 

Temperatures  averaged  below  seasonal  over 
the  greater  part  of  the  State,  This  cool  weather 
was  due  to  cool  air  from  Canada  which  followed 
six  cold  weather  fronts  into  Kentucky,  The 
week  ending  August  28  was  the  coolest  since 
mid-June,  from  2°  to  9°  below  average;  early 
morning  temperatures  fell  to  the  forties  at 
several  locations  on  at  least  one  date, 

Allen  B.  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Exp.  Station 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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WESTERN             01 

1 

8ARDWELL  4  E 

2.72 

.78 

T 

.03! 

.01   .06   .12 

•61   .16   .84 

.02 

.07 

T 

.01 

T    T 

•  01 

BEAVER  DAM 

3.39 

.24 

•7l| 

.87 

•62   .34   .04 

.48 

.05 

.04 

BENTON  2 

6.13 

.94 

T 

2.001 

,50   .10   .15 

.82   ,96   .08 

.02 

.44 

.03 

T 

.02            T     .02 

•  09 

T 

CALHOUN  LOCK  2 

3.45 

.04 

.2' 

.52  1.26   .64 

.12   ,21   ,13 

.07 

.12 

•  04 

•  02 

7 

•  04 

C08B 

6.32 

.44 

.6! 

1.03   .45  .22 

.11  1.91   .41 

1.08 

.07 

.15 

DUNDEE  4  ESE 

4.79 

.2! 

.25   ,40   ,56 

.20  1.05 

.07 

1.80 

.16 

DUNMOR 

4.14 

• 

•  2* 

.12        ,56i  .08   .94   .55 

.24 

.94 

.03 

•  07 

•  33 

•  04 

ELKTON  2  S 

4.05 

T 

,6! 

.02 

T         1.001  ,11   .20   .51 

1.15 

.24 

.07 

•  05 

T 

•  08 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1.99 

.38 

.0. 

T 

.04   .56   ,22   ,12   ,13   .20 

.15 

.12 

.03 

.02 

FRANKLIN  1  E 

3.65 

.3! 

2.13! 

.83 

.32 

T 

1 

GOLDEN  POND  8  N 

3.79 

.57 

.12 

.05 

,62   ,02   ,08   .21   ,98   .13 

.80 

.21 

GREENVILLE  2  W 

4.25 

.22 

1.73 

.93      t  .55   .65   .07 

•  10 

T 

HARTFORD  6  Nw 

4.36 

.44 

1,48   ,39   ,501  .04   ,59   T 

.04 

T 

.81 

.07 

HENDERSON  7  SSw 

2.99 

.10 

T    1,85   T     ,26   ,11 

.02 

.61 

•  04 

HICKMAN  1  E 

5.13 

.98 

T    1,47,  ,40  1,45   .30 

.16 

.07 

T 

1 

T 

.10 

HOPKINSVILLE 

3. SI 

.15 

•  72 

.15 

.02   ,03   .02   ,04   .50   ,66 

1.04 

.35 

.10 

•  01 

•  02 

LOVELACEVILLE 

2.73 

.41 

T 

.78   .24   .51   .57   .18 

.04 

MAOISONVILLE  1  5E 

3.71 

.08 

.05 

.02 

.25 

.21   .61   .51   .13   .90   .10 

,13 

.12 

.01 

•  99 

MAYFIELD 

3.42 

.81 

.45   .12   ,36'   ,30   .40   ,31 

■  47 

T 

MURRAY 

3.71 

.63 

.67   .50   ,62   .59   .16 

.14 

.10 

.20 

.10 

OLNEY 

3.69 

.24 

.01 

.37 

.02 

.39   .14  1.00   ,16   .43   ,01 

.07 

.59 

.12 

T 

.04 

•  09 

•01 

OWENSBORO  2  w 

3.48 

.07 

1 

2.17      |  .25   .26 

,38 

T 

.39 

OWENSBORO  DAM  46 

3.64 

.0' 

2.46   .10   .17   ,07   .27 

■  42 

T 

•  08 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

4.08 

.53 

T 

T    1.07   .12   ,32   .23  1.17 

T 

.44 

T 

T 

PADUCAH 

3.29 

.25 

.05 

.05  1.00   .06   .37   .12  1.27 

T 

.12 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

3.73 

.02 

.18 

.04 

1.00        .561  ,16   ,70   ,06 

.07 

•  90 

.04 

PRINCETON  1  SE 

3.87 

.60 

.25 

.25   T   I  1.64   ,44   .50 

.08 

.06 

•  03 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.58 

.04 

.15 

1 

.37   .05   .71   .12   ,41   ,52 

.17 

.04 

RUSSELLVILLE 

4.22 

.02 

.8' 

.35 

.09   T     ,75!  ,09   ,79   ,46 

,30 

.45 

•  05 

SEBREE 

2.71 

.24 

.021 

.38   .15.   ,23   .05   ,16 

.69 

,77 

.02 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

3.10 

.13 

.03 

.74        .35   .11   .12 

T 

1.52 

,06 

.03 

.01 

CENTRAL             02 

1 

I 

ADDISON  DAM  45         II 

3.67 

T 

1 

1 
1.70   .05'  .14   .44   ,56 

.07 

.37 

•  23 

.09 

T 

ALBANY  4  N 

5,86 

.20|                  .14 

, 

.84   ,92.  ,11   ,04   ,66 

.09 

.05 

.04 

.70 

.19 

.15 

1.16 

•  21 

.36 

ANCHORAGE 

4,42 

.07 

.06 

.15 

,04  1.02      '  ,38   ,33   ,01 

,05 

.03 

1.99 

.18 

•  11 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

6.45 

.13 

.05 

.32 

1.25   ,01i  .81   .06   .13 

3.35 

,09 

•  23 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

4.23 

.33 

T 

.07  2.021  ,04   ,01  1.02 

.13 

.40 

.02 

.11 

,05 

.03 

BONNIEVILLE  4  N 

3.82 

.10 

1 

1.15      1   .50   ,50   T 

.25 

.27 

1.05 

BOWLING  GREEN 

3.36 

.61 

,05   T    1.10   .06   ,55   .39 

.25 

.05 

T 

.05 

.20 

.05 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

4.08 

.69 

.02 

.12   .97   T     .16  1,28   .31 

.12 

7 

.39 

•  02   T 

BRADF0RD5VILLE 

6.39 

.48, 

.77   ,06  2.85   .36 

.18 

.23 

.49 

.15 

.70 

•  12 

BROWNSVILLE 

4.68 

.271 

.43   ,02   ,79   ,06   ,70   ,54 

.10 

.11 

T 

.02 

1.17 

.23 

.12 

.12 

BURKESVILLE  2  W 

5.09 

•  32: 

.05 

,75   ,05   ,45  1,60 

.52 

.15 

.21 

■  23 

.32 

.44 

CAMPBELLSVILLE 

6.22 

.25 

.08 

.07   .85        .08  3.28   .09 

.15 

.02 

.27 

.37 

.07 

.24 

.38 

.02 

CANEYVILLE 

4.40 

.27 

.62        .48   ,24   ,72   ,24 

.09 

1.34 

.13 

.27 

CECILIA 

3.80 

.40 

.65        .91        ,25 

.03 

.01 

1.00 

.35 

.16 

.04 

CLERMONT  1  SSE 

3.36 

.09 

| 

'" 

.33        .56   .36   .12 

.02 

.93 

.64 

.09 

.11 

EDMONTON 

7.91 

•  26 

.681 

1.21       2,331   .13       2.20 

.80 

.08 

1 

.10 

.10 

GAMALIEL  I  S 

3.56 

.19 

T   ' 

T    1.04   .10   T    1.24 

.29 

.02 

.11 

.16 

.01 

.07 

•  IB 

.19 

GLASGOW 

5.90 

.41 

2,45   ,06       1,03 

.05 

•  75 

1.10 

.05 

GLASGOW  WKAY 

6.80 

.28 

2.70        .10  1.77   .11 

T 

1.75 

.01 

.08 

T 

GLENOALE  1  E 

4.19 

.08 

, 

•10   .31  1,10   ,48   ,42   ,27 

T 

.32 

•  74 

.07 

.10 

GREENSBURG 

6,16 

.55i 

.28   .07   .90   .04   .05  1.79 

.77 

T 

1.15 

.15 

.04 

.27 

•  10 

GREEN5BURG  HIWAY  61 

5.38 

.51 

.16        .55   .05   .03  1.74 

•  46 

.10 

1.19 

•  16 

,16 

•  11 

•  16 

IRVINGTON 

4.15 

.18 

.03, 

.07   .72      ,   .68   .70   .38 

1.00 

•  04 

.27 

•  03 

LEITCHFIELD 

5.97 

.10 

.20        .51   .10   .56   .40 

.10 

T 

3.76 

.04 

.19 

•  01 

LIBERTY 

8.00 

•  66 

.54 

.02   .51  1.75   .03   .42  1.63 

.02 

.17 

.49 

1.12 

T 

.22 

•  08 

.14 

LOUISVILLE 

3.07 

.12 

.33 

.79   .21        .36   .13   T 

.53 

.50 

.10 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

5.18 

.17 

.30 

.75   ,09        .25   ,85   .01 

1.77 

.66 

,30 

•  03 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4,07 

T 

.42 

.02  1.94   .72   ,06   ,16   T 

.22 

•  26 

•  06 

T 

•  21 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

4,44 

.70 

.0* 

,67   ,76        .25   ,78   .07 

.05 

.26 

.68 

.18 

T 

T 

MILLERSTOWN 

6,22 

.06 

.10   ,65   .51   .09   .89   .80 

.19 

1.65 

.80 

.44 

.04 

MUNFOROVILLE 

3.12 

•  46 

T          .90   .05   .12   ,28 

.19 

.04 

.10 

.16 

.51 

.22 

.06 

.03 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5.07 

.30 

,05   .02   .96   .08   .38   .42 

.33 

.45 

.01 

1.48 

.34 

.25 

T 

ROUGH  RIVER  DAM 

1.70 

T 

.08 

.30 

.2T   .13   .42        ,45   .05 

T 

T 

T 

T 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7.60 

.36 

1.33 

.20 

.02 

1.54        .16   .87   .38 

1.93 

.28 

.93 

SC0TTSV1LLE  2  SW 

6.63 

.30 

.05 

.82 

.03  1.58,   ,05   T     .92 

.90 

1.26 

.27 

.05 

T 

T 

.40 

SHEPHERDSVILLE 

4.45 

.02 

.02 

,55   ,90   T   i   ,37   ,46   ,52 

T 

T 

1.28 

.03 

.30 

SUMMER  SHADE 

5.66 

.31 

.57 

.04  2,10      1   ,18  1.20   .12 

.15 

.58 

.38 

•  03 

WOLF  CREEK  DAM 

6,04 

.35 

.05 

.04  1.001        .02   .95 

.48 

.39 

.07 

2.12 

■  11 

.32 

.14 

WOODBURY  LOCK  4 

3.28 

.02 

.30 

.12   T    1.33|            1.16 
1 

.11 

.14 

.06 

.02 

BLUE  GRASS          03 

1 

1 

BEREA  COLLEGE 

4,83 

.01 

.05 

1.82        .79  1.62 

.13 

.05 

.19 

.17 

BEREA 

5,36 

,40 

.10 

.74  1.06   .04   ,88  1.59 

.12 

.03 

T 

.05 

.28 

.07 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.98 

■  39 

.11  1.34   T     .08   .95   .04 

.07 

•  82 

.18 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

4.31 

.07 

.02   T 

.15 

.80   ,20        .16  2.18   .02 

T 

.51 

.05 

.15 

T 

CYNTHIANA 

4.14 

.05 

.12 

2.19   .23   .10   .42   .15 

.07 

•  14 

.67 

T 

CYNTHIANA  2 

4.01 

.05 

.13 

2.23   .21   .20   ,35 

.20 

.64 

DANVILLE 

3.53 

.19 

.49 

T     .05   .33   .04   .40  1.15 

.04 

.15 

.17 

.33 

.20 

T 

DIX  DAM 

3.23 

.12 

.66   .81   ,06   .65   .03 

.10 

.18 

.02 

.57 

•  03 

FALMOUTH  5  WNW 

2.85 

.11 

.15 

1.02   .18   .03   .27   ,04 

T 

.86 

.19 

FARMERS  1  WNW 

5.56 

.15 

T    1.12   .24   .04   .48  1.60 

T 

T 

.44 

.49 

T 

FLEMINGSBURG 

5.83 

.33 

.10 

.33 

2.80   .35   .15   .35   .05 

.09 

.33 

.95 

FLEMINGSBURG  1  SW 

5.30 

T     .27 

.27   ,40 

.61  2.27        .37   ,06 

T 

.22 

.83 

T 

FORD  LOCK  10 

4.29 

.48                       .03 

.02 

.04  1.24   .28   ,03   .20  1.15 

.06 

.18 

.22 

.36 

FRANKFORT  LOCK  4 

4.55 

.28                       T 

.20  1.15   .64   .12   .53   .56 

.05 

.55 

.32 

T 

.12 

•  03 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.28 

.05 

2.42   .19   .13   .55   .18 

.15 

.54 

.07 

GEST  LOCK  3 

2.87 

.07|                       ,09 

T 

1.62   ,04,   .16   ,34   .10 

T 

.45 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.91 

.20                       .08 

T    2,12   .38   ,06   .35   .20 

.02 

.29 

•  16 

.03 

KEENE  1  SSW 

4.77 

.55.                       .11 

1.51   ,26,        .53  1.15 

.18 

.48 

T 

LA  GRANGE  I  ESE 

3.65 

.08 

.06 

.01  1,22      1   .45   .28   .10 

.55 

T 

.85 

.03 

•  02 

T 

LANCASTER 

6.84 

.28 

.32 

1.05  1.03            1,93 

.13 

.38 

.30 

1.22 

.20 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

4,55 

.26 

.05 

.10 

.77   ,84        .57  1,28   .01 

.15 

.29 

T 

.23 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

2,48 

.141 

.19   ,54   ,03   ,51   ,60 

.08 

•  24 

.15 

T 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.02 

.11,                       .38 

,11   ,93   ,06   .17   .23   .08 

T 

.85 

•  10 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

3.57 

■14                       .08 

1.07   .47   .03        .18 

T 

.93 

.15 

.52 

MIDWAY 

5.19 

3.15   .36   ,13   ,66   .15 

T 

.16 

.05 

.01 

.52 

MOUNT  STERLING 

8.21 

.93 

T 

T    2,83        .26  3,77   T 

.09 

.33 

OWENTON  2  S 

4.25 

.59 

T 

T      .44 

T 

.01   .84      '   ,35   ,15   ,05 

.01 

1.80 

.01 

RICHMOND 

4.08 

.15 

.29 

T    1,04  1,13   T     .39   .66 

T 

.10 

.20 

.11 

.01 

SALVI5A  LOCK  6 

6.87 

.31 

.02 

•  66  2.09   .301   .04  1.45  1.01 

T 

T 

.23 

T 

•  68   T 

.08 

SHELBYVILLE 

2.85 

.25 

.06  1.10   .12 

.12   .34   .14 

T 

.20 

.52 

T 

SPRINGFIELD 

4.42 

.0' 

•86  1.05 

.15   .40   .12 

.11 

.40 

.25 

.87 

.14 

TAYLORSVILLE 

3.94 

.10 

.35 

1.27 

•11   .66   .41 

.42 

.48 

.12 

T 

TYRONE  LOCK  5 

5.90 

.21 

.21  2.54   .16 

.07   .86   .98 

.20 

.15 

.33 

.19 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.01 

.54 

T     T 

.15 

.06   .94   .27 

.09   ,65   ,35 

T 

.40 

.15 

T 

.41 

VAN8UREN 

4.26 

.16 

.25  1.60   .20 

•30   .60   .72 

T 

.41 

T 
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«»RSAW  MARKLAND  DAM 

2.96 

.06 

1.18   .18 

.06  1,01   .02 

•  45 

KAYNESBURG  T  NE 

5.T8 

1.08 

.16   .79 

T     .61  1.86 

.27 

.21 

•  29 

.42 

.09  '. 

HILLIAMSTOWN  3  H* 

3. it 

.13 

.23 

1.02 

.28   .02   .25 

T 

1.43 

.28 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

3.10 

.19 

.15 

.15 

.58   .18 

T     .16   .06 

.03 

.29 

,44 

•  05 

,35 

.47  . 

T 

6ARB0URVILLE 
BAXTER 

5. »s 

.72 

T 

.03 

1.02   .32 

.08   .48 

.03 

1.32 

.24 

.81 

.08 

.06 

.25 

T 

Blaine  2  » 

1.25  1.00 

.15 

.35 

.25 

1.30 

3UCKH0RN 

BURDINE  2  NE 

6. IS 

.63 

.28 

.52 

1.16 

.75' 

.29 

.55 

.90 

.58 

.42 

.10 

CLAY  CITY  1  WNW 

4.87 

.93 

.52 

.70   .75 

T     .67   .55 

T 

.34 

T 

COLLEGE  HILL  LOCK  II 

4.18 

.21 

.40 

.23 

.73  1.21 

T     .45   .69 

T 

•  07 

".- 

CUMBERLAND 

5.92 

.26   .21 

.08   T 

.16 

.25 

1.01   .11 

.05   ,63   T 

.73 

.53 

1.06 

•  40 

•  02 

.19 

.23 

T 
.37 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PC 

3.60 

.12 

.04 

.03 

.04 

.90   ,33 

•39   .99   .04 

.12 

•49   .03   ,80 

•  83 

T 

.08 

DEHEY  DAM 

6.09 

.85 

T 

T     .60 

.12   .75 

•  22 

2.20 

.  14 

1.20 

ELKHORN  CITY 

6.38 

,40 

.2T 

.32 

.45  2.56 

.21 

.18 

•  40 

.45 

■  36 

•  40 

•  38 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

7. OS 

.80 

1.22   .02 

.97 

.OS        .03 

•  09 

•  85 

•  28 

•  90 

.23 

1.05 

.02 

•  57  • 

FREEBURN  2  SW 

3,64 

.78 

.01 

.02 

1.46 

.71 

.66 
.63 

FRENCHBURG 

7.3* 

2.60 

.70 

.10 

.77   ,72 

.16   .68   .77 

.18 

.02 

.01  . 

GRAYSON  1  SE 

4.46 

.49 

.07 

•44   ,22 

T     .26   .39 

.07 

.09 

1.60 

•  39 

.03 

.41 

HAZARD  HATER  WORKS 

10.07 

2.21 

.22 

1.21 

.06 

.35  2.04 

•04   .19   .06 

.31 

.26 

•  92 

•  05 

.75 

1.25 

.19  ! 
.15  . 

HEIDELBERG  LOCK  It       R 

3.08 

.35 

T     .28 

T     .55   ,68 

.08 

•  22 

T 

.17 

T 

•  40        T     T 

HINDMAN  11  NNE 

5.03 

1.05 

.02 

.03 

.10 

.07  1,20 

.26   .03 

.08 

.75 

.12 

1.32 

HYDEN 

7.13 

•  99 

T     .01 

1.32 

.02 

.01 

.35  1.02 

•01   •     ,32 

.49 

•  47 

.01 

1.23 

•  22 

.65   .01 

JACKSON 

2.70 

.48 

.14 

.08 

•02   .45 

.16   .19   .49 

.06 

.04   T 

•  02 

.33   T          T 

■  24  • 

JEREMIAH 

4.60 

2.31 

.26 

•  27 

.10   .05 

•  65 

.05 

•  12 

.57 

,22 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.07 

•  11 

.02 

.12 

T 

.63   .28 

•  21   T 

.08 

.76 

.  11 

.75 

LONDON  FAA  AP 

5.19 

.66 

.11 

.02 

•54   .09 

.88   .15   .05 

.55 

.01  1.73 

.35 

T 

.16 

.05 

.OUISA  2 

4.16 

.8* 

T 

.24 

.34   .85 

.04   ,32   ,30 

.04 

T 

.04 

.23 

.02 

.90 

T    ! 

MANCHESTER  *  SE 

6.62 

.76 

.37 

•43  1.20 

.35   .14 

.46 

•  33 

,Z2 

1.90 

,07 

.33 

•  06  . 

MARTIN 

6.55 

2.20 

.06 

.03 

.80 

1.06 

•13   .40 

.13 

.11 

1.26 

T 

.35 

MC  KEE 

3.39 

.96 

T 

,30 

.10   ,45 

T     ,43   .65 

T 

.10 

.07 

•  31 

T    . 

MIDDLESBORO 

6.61 

.81 

1.06 

.12 

.13 

.62 

1.27   T     .69 

.15 

.47 

.06 

.35 

.25 

•  08 

.37 

•  16  • 

MONTICELLO 

5.91 

.20 

.11 

.07 

.61   .89 

.01   .32   .62 

.15 

,60 

.36 

.75 

.28 

.02 

.35 

.55 

.02  . 

MOUNT  VERNON 

5.03 

.63 

.11 

.84   .02 

.84  1.50 

.61 

.15 

.03 

.05 

.20 

.05 

T 

ONEIDA 

7.10 

1.03 

.60 

.09  2.30 

.25   .31 

.30 

1.80 

.07 

.32 

•  03  • 

PAINTSVILLE  I  5 

5,48 

1.25 

.55 

•  35 

.09  1.00   .23 

T 

.14 

.35 

•  85 

•  65 

PIKEVILLE 

7.33 

1.20   .55 

•  46 

.33 

1.35 

.05   .94 

.04 

.14 

.66 

.67 

•  21 

.55 

RAVENNA  LOCK  12 

6.13 

.20 

.03 

.0. 

.22 

.90   .60 

.02   .62  1.92 

•  49 

.26 

.01 

.78 

T    ! 

SALYERSVILLE  2  SE 

4.34 

2.26 

.02 

.04 

•  48 

•15   ,60 

.48 

•  12 

,11  • 

SOMERSET  2  N 

6.06 

•77   .01 

.90   .03 

.03  1.10   .21 

.02 

•  03   .02  U10 

1.58 

.02 

.02 

.20 

.02  • 

STEARNS 

7.72 

.19 

•    2.72 

.15  1.03  1.40 

.10 

•34   .46 

.21 

•  39 

•  52 

•  21  • 

TILFORD 

5.26 

.68 

.02 

.73 

•     .98 

.03        .45 

.66 

.40 

.42 

.45 

.07 

•  55 

TOMAHAWK  1  MSH 

5.75 

.66 

.17 

.04 

.26 

.54 

.46 

•14  1,07   .76 

T 

•  65 

.19 

•  02 

T 

.76  " 

.03  ! 

VANCEBURG 

3.38 

•  23 

1.22   .16 

•35   .04 

.03 

.  14 

.02 

.51 

.26 

.36 

.26 

"EST  LIBERTY 

7.01 

1.30 

T 

T 

.52   .32 

•98   .52 

.51 

.73 

1.93  • 

UILLIAXMURG  1  E 

5.93 

.33 

.36 

.06 

.53   ,3*; 

•10   .96 

.04 

.70 

.76 

.76 

.16 

.05 

•  47 

•  09  . 

■ILLOU  LOCK  13 

4.63 

.27 

T 

.25  2.12 

T     .66   .72 

.17 

T 

.38 

.06  . 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

LOWEST  TEMPERATURE 
2   STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIP 
HAZARD  WATER  WORKS 

LEAST  TOTAL  PRECIP 
ROUGH  RIVER  DAM 

GREATEST  1  DAY  PRECIP 
MOUNT  STERLING 


95 

HO 
:0.07 

1.70 

3.77 


DATE 


DATE 


DATE 


19 


27 


14 


*  following  Station    Index. 
94    - 


mm 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1966 


Station 

Day 

of  Month 

0 

01 

o 

1 

» 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•     «     • 
WESTERN             01 

BARDWELL  *  E 

MAX 
MIN 

91 

59 

81 
68 

82 
58 

82 

54 

84 
54 

87 
54 

89 

58 

91 
62 

90 
65 

89 
64 

82 
65 

76 

64 

84 
70 

83 
71 

86 
69 

88 

73 

88 

70 

91 
67 

89 
68 

88 
68 

86 
69 

83 
72 

79 
58 

75 
52 

81 
51 

84 
51 

86 
55 

83 
55 

33 
63 

36 
59 

88 
61 

85,0 
62,2 

BEAVER  DAM 

MAX 

Mm 

91 

54 

87 
69 

82 
60 

84 
52 

85 
55 

89 
58 

90 
60 

92 

61 

90 
65 

90 
62 

85 
67 

79 

65 

81 
66 

83 
72 

82 
70 

89 
68 

87 
65 

89 
62 

88 
69 

89 
68 

87 
70 

86 
72 

79 
57 

74 
53 

79 
51 

82 
51 

85 
56 

85 
59 

86 
62 

83 
67 

86 
62 

85.3 
62,2 

BENTON  t 

MAX 
MIN 

91 
51 

89 
67 

83 
58 

84 
53 

85 
54 

89 
57 

88 
56 

93 
58 

92 
63 

93 
64 

86 
67 

78 
65 

76 
60 

85 
70 

84 
68 

83 
70 

90 
68 

92 
64 

89 
67 

90 
68 

87 
70 

81 
72 

79 
56 

75 
51 

81 
52 

86 
50 

66 
56 

65 
57 

82 
62 

86 
62 

87 
61 

85.6 
61.5 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 

MIN 

93 
62 

80 
68 

81 
59 

84 
59 

86 
60 

88 
59 

89 
62 

91 
64 

87 
67 

90 
66 

78 
67 

79 
67 

85 
67 

86 
73 

81 
72 

88 
72 

87 
68 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

85 
72 

82 
66 

76 
60 

77 
57 

80 
56 

86 
55 

85 
63 

83 
63 

85 
67 

85 

65 

86 
66 

85.0 
64.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

88 
69 

91 
69 

80 
62 

83 
59 

83 
60 

84 
64 

87 
65 

90 
61 

91 

69 

91 
67 

90 
68 

76 
68 

78 
68 

83 
69 

82 

70 

83 
70 

90 
68 

87 
66 

91 
70 

90 
71 

90 
69 

86 
73 

83 
56 

83 
53 

75 
50 

80 
51 

82 

54 

84 
56 

87 
60 

86 

60 

85 
60 

85.1 
63.7 

SREENVILIE  2  v. 

MAX 
MIN 

89 
57 

85 

69 

80 
61 

82 

55 

84 
56 

87 
61 

90 
62 

90 
63 

89 
66 

88 
64 

84 
67 

78 
65 

83 
69 

83 

70 

83 
71 

89 
70 

86 
65 

90 
64 

89 
69 

88 
68 

85 
71 

83 
72 

76 
59 

72 
57 

78 
52 

81 
52 

36 
58 

84 
59 

85 
62 

84 
66 

87 
62 

84.5 
63.3 

HENDERSON  7  5SW 

MAX 

Mm 

94 
57 

83 
69 

84 
58 

86 
53 

87 
56 

90 
58 

92 
59 

92 
64 

93 
67 

90 
64 

80 
69 

83 
62 

81 
66 

85 
72 

83 
73 

90 
71 

86 

64 

92 

65 

89 
68 

89 
69 

86 
72 

83 
73 

78 
58 

77 
54 

81 
52 

85 
53 

87 
61 

86 
60 

87 
65 

86 
63 

87 
63 

86.2 
63.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 

Mm 

91 
63 

85 
70 

82 

60 

83 

58 

84 
59 

85 
59 

89 
62 

91 
65 

91 

70 

91 
69 

84 
67 

79 

67 

84 
70 

82 
71 

88 
69 

91 
74 

90 
72 

92 

70 

90 
70 

90 
72 

85 
68 

81 
68 

76 
60 

75 
56 

79 
57 

85 
54 

35 
58 

83 
58 

84 
66 

87 
60 

87 
64 

85.5 
64.7 

HOPMNSVlLLE 

MAX 
MIN 

89 
59 

91 
63 

80 
61 

84 

59 

85 
61 

85 
63 

88 
63 

90 
64 

92 

66 

89 

66 

90 
69 

78 
66 

78 
68 

85 
69 

84 
70 

86 
68 

91 
69 

89 

65 

91 
67 

90 
68 

91 
68 

89 
71 

85 
59 

78 
54 

76 
55 

63 
53 

85 
56 

87 
60 

85 
63 

85 
66 

85 
64 

85.9 
63.6 

L0VELACEV1LLE 

MAX 

Mm 

90 
60 

83 
68 

83 
57 

85 
56 

86 
55 

90 
57 

90 
60 

92 
62 

92 

66 

90 
64 

81 
65 

76 
65 

84 
69 

83 
71 

80 
70 

89 
73 

89 

69 

91 
66 

89 
68 

90 
70 

84 
69 

83 
72 

79 
59 

77 
53 

81 
53 

85 
51 

86 
56 

83 
57 

85 
62 

87 
60 

88 
62 

85.5 
62.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

Mm 

91 

57 

88 
67 

82 
59 

83 
52 

86 
55 

89 
58 

89 
60 

93 
61 

90 
64 

90 
64 

86 
65 

80 
64 

79 
66 

83 
72 

82 
71 

69 
69 

87 
64 

91 

59 

90 
67 

89 
68 

89 
71 

84 
70 

60 
58 

76 
55 

79 
52 

83 
52 

86 
57 

64 
58 

81 
62 

85 
65 

86 
61 

35.5 
62.0 

MAYFlELD 

MAX 

Mm 

89 
62 

84 
68 

81 
58 

83 
58 

85 
57 

89 
61 

90 
62 

91 
65 

92 
69 

90 
67 

83 
66 

76 
67 

84 
69 

82 
70 

87 
70 

90 
73 

89 
72 

91 

67 

85 
69 

85 
71 

82 
70 

82 
72 

76 
60 

75 
55 

81 
54 

64 
53 

85 
59 

84 
59 

84 
64 

86 
62 

88 
63 

84.9 
64.3 

MURRAY 

MAX 

Mm 

86 
63 

88 
68 

79 

60 

81 
60 

81 
60 

82 

65 

85 
64 

87 
66 

89 
70 

88 
68 

89 
68 

73 
65 

75 
68 

82 
70 

79 
72 

88 
71 

88 

73 

86 
68 

90 
70 

86 
72 

86 
70 

83 
72 

78 
60 

74 
56 

73 
57 

77 
56 

80 
60 

83 
60 

80 
65 

79 
63 

83 
64 

82.5 
65.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

92 
57 

83 
70 

88 
60 

89 
59 

89 
55 

92 

56 

94 
59 

92 
61 

94 
65 

90 
63 

85 
69 

85 
62 

80 
66 

85 
72 

82 
72 

89 
69 

89 
63 

93 
63 

92 
66 

89 
69 

85 

70 

64 
72 

78 
59 

78 
53 

82 
51 

85 
51 

66 
58 

87 
59 

89 
64 

89 
68 

89 
65 

87.2 
62.8 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 

63 

80 
66 

83 
58 

83 

58 

83 
58 

90 
59 

90 
63 

91 
64 

92 

68 

89 
66 

79 
64 

76 
67 

82 
69 

82 
71 

7B 
70 

90 
74 

87 
69 

90 
67 

89 
70 

87 
72 

82 
71 

61 
66 

76 
59 

75 
56 

78 
55 

85 
56 

84 
61 

81 
60 

81 
65 

64 
63 

85 
64 

84,0 
64.3 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

90 

61 

90 
68 

82 

54 

83 
58 

85 

55 

90 
55 

90 
60 

92 
63 

92 
63 

91 
66 

88 
64 

78 
65 

84 
69 

83 
72 

82 
70 

89 

72 

87 
67 

90 
66 

90 
69 

89 
69 

89 
71 

85 

70 

80 
58 

76 
56 

79 
54 

84 
54 

84 
58 

63 
64 

84 
62 

85 

63 

88 
63 

85.9 
63.2 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

91 
58 

88 
66 

82 
58 

83 
54 

85 
58 

89 
63 

92 
62 

91 

64 

92 
64 

90 
64 

85 
66 

77 
65 

79 
70 

82 

72 

82 

69 

88 
71 

87 
67 

92 
66 

91 
70 

90 
68 

87 
71 

83 
72 

79 
59 

75 
54 

80 
53 

82 
53 

86 
59 

83 
60 

85 
65 

85 
66 

87 
62 

85.4 
63.5 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

86 
55 

88 
58 

86 
59 

81 
51 

83 
55 

84 
57 

87 
59 

88 
62 

91 
63 

87 
62 

88 
65 

75 
62 

74 
68 

83 
66 

84 
68 

83 

67 

90 
63 

89 

59 

91 
61 

88 
65 

90 
68 

87 
70 

81 
58 

75 
52 

73 
52 

80 
51 

82 
53 

85 
55 

83 
57 

85 
62 

82 
59 

84,2 
60.1 

RUSSELLVILLE 

•     *     • 

MAX 

Mm 

88 
55 

90 
68 

79 
62 

83 
55 

84 
57 

86 
63 

89 

62 

88 
65 

92 
64 

90 
65 

89 
69 

63 

88 
68 

89 
69 

88 
68 

85 

68 

91 
67 

89 
62 

90 
65 

87 
68 

89 
70 

90 
71 

84 
52 

76 
51 

75 
54 

60 
58 

81 
55 

84 
56 

85 
57 

87 
65 

83 
62 

86,0 
62.4 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

89 
57 

87 
69 

81 
58 

84 
56 

86 
58 

89 
57 

90 
65 

90 
64 

90 
67 

90 
62 

86 
66 

81 
56 

77 
63 

82 
71 

85 
71 

85 

70 

84 
61 

87 
60 

89 

64 

89 
68 

84 
69 

84 

72 

77 
57 

74 
52 

77 
52 

81 
52 

64 
56 

87 
60 

86 
63 

84 
66 

87 
61 

84,7 
62.0 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

89 
55 

87 
68 

81 
58 

85 

56 

86 
55 

91 
57 

91 
65 

92 

65 

91 
66 

91 
62 

90 
67 

80 
61 

81 
64 

80 
72 

84 
69 

89 
71 

87 
63 

91 
62 

88 
68 

89 
60 

88 
69 

84 
71 

76 
57 

74 
52 

79 
54 

82 
51 

64 
55 

86 
60 

88 
60 

84 
67 

87 
62 

85.6 
62.0 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
58 

91 
65 

79 
63 

82 
58 

85 
59 

89 
61 

90 
65 

90 
67 

93 
68 

90 
66 

93 

70 

79 

68 

82 

69 

84 
71 

77 
69 

88 
69 

93 
67 

89 
64 

93 

71 

90 
71 

89 
72 

88 
72 

63 
58 

78 
53 

74 
55 

80 
52 

83 
54 

85 

58 

86 
62 

86 
64 

85 
66 

85.9 
64.0 

BONNIEVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

85 
60 

82 
54 

80 
54 

85 
52 

86 
53 

89 
56 

88 
59 

90 
63 

90 
64 

90 
66 

82 
65 

80 
66 

81 
67 

80 
68 

80 
67 

89 
67 

89 
68 

90 
65 

90 
66 

89 
68 

89 
67 

84 
68 

81 
54 

72 
53 

79 
52 

85 
51 

86 
50 

84 
54 

83 
56 

84 
57 

85 
58 

84,7 
60.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

90 
59 

75 
68 

80 
63 

84 
59 

85 
63 

89 
65 

88 
63 

93 
67 

89 
66 

90 
64 

76 
69 

81 
68 

86 
70 

80 
71 

85 
69 

92 
69 

88 
68 

91 
64 

90 
70 

90 
68 

88 
71 

64 
65 

77 
58 

73 
56 

78 
56 

81 
53 

85 
55 

84 
58 

86 

64 

34 
67 

87 
65 

84.8 
64.2 

BRADFORDSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
52 

87 
62 

77 
59 

80 
51 

85 
54 

87 
54 

90 
61 

88 
63 

88 
64 

90 
59 

88 
67 

79 
63 

82 
64 

82 
67 

77 
67 

84 
67 

88 
65 

88 
58 

90 
65 

85 
66 

87 
67 

87 
69 

85 
55 

77 
49 

75 
55 

80 
48 

82 
49 

85 
55 

86 

57 

88 

66 

85 
58 

84,5 
59.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

88 
56 

86 

68 

80 
61 

84 
55 

85 
59 

89 
58 

88 
59 

87 
65 

89 
65 

88 
61 

88 
65 

81 
63 

83 
65 

81 
67 

84 
68 

83 
68 

89 

64 

88 

61 

88 
68 

68 
67 

88 
68 

86 
72 

77 
56 

74 
51 

78 
57 

82 
51 

84 
53 

86 

58 

86 
59 

84 
65 

86 

61 

84,9 
61.7 

CECILIA 

MAX 

Mm 

90 
5* 

84 
68 

83 
59 

85 
56 

88 

55 

90 
57 

91 
61 

93 
62 

94 
65 

93 
61 

88 
69 

81 
62 

80 
65 

84 
65 

88 
67 

89 
68 

85 
63 

89 
59 

84 
67 

90 
66 

93 
66 

88 
68 

75 
60 

75 
53 

78 
53 

81 
51 

64 
54 

85 
59 

66 
60 

84 
62 

85 
60 

85.9 
61.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

93 

53 

92 
68 

86 
56 

90 
52 

89 
56 

94 
56 

92 
64 

93 
63 

94 
66 

93 
63 

91 
64 

87 
67 

84 
63 

82 
72 

85 

70 

89 

70 

88 
61 

92 
59 

91 
65 

90 
62 

91 
73 

89 
71 

78 
56 

77 
52 

80 
51 

83 
51 

86 
55 

87 
59 

90 
60 

90 
65 

89 
60 

88.2 
61.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

89 
55 

83 

70 

80 
62 

84 
57 

85 
62 

89 
62 

89 
62 

90 
66 

90 
67 

92 

64 

84 
67 

80 
67 

84 
69 

79 

70 

85 

70 

90 
68 

87 
67 

88 
63 

87 
69 

90 
67 

88 
71 

83 
72 

76 
57 

72 
54 

76 
58 

81 
52 

83 
54 

82 
58 

66 
63 

32 

67 

85 
64 

84,5 
63,7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

88 
57 

91 
58 

78 
64 

83 
55 

87 
57 

86 
60 

92 
62 

91 
65 

92 
66 

92 
64 

90 
65 

79 
66 

83 
67 

85 
67 

87 
70 

87 
68 

91 
67 

89 
63 

90 
64 

87 
69 

91 
69 

90 
71 

85 
59 

78 
53 

75 
58 

81 
55 

84 
54 

86 
55 

88 
61 

B8 
62 

85 
64 

86.4 
62.4 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

91 
55 

88 

72 

82 
57 

34 
54 

85 
56 

89 
56 

91 
61 

91 
64 

90 
67 

91 
65 

84 
68 

82 
58 

80 
65 

83 
72 

84 
72 

88 
69 

86 
62 

89 

61 

89 
62 

90 

68 

87 
70 

85 

70 

78 
58 

74 
53 

78 
51 

81 
52 

86 
58 

86 
59 

67 
63 

84 
67 

87 
63 

85.5 
62.2 

LEITCHFIELD 

MAX 

Mm 

87 
61 

82 

70 

80 
61 

82 

57 

84 
60 

87 
63 

87 
64 

89 
66 

89 

67 

88 
65 

83 
69 

77 
66 

80 

66 

77 
72 

81 
70 

87 
69 

85 
66 

87 
65 

85 
69 

88 
69 

85 
69 

82 

72 

75 
59 

71 
55 

77 
57 

79 
56 

81 
60 

83 
62 

84 
65 

81 
68 

83 
65 

82.8 
64,6 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

93 

63 

80 
68 

83 
63 

86 
61 

87 
63 

92 
65 

93 

68 

93 
70 

93 
71 

93 

68 

80 
68 

84 
62 

78 
64 

82 
73 

88 
72 

88 
72 

87 
67 

92 
66 

88 
65 

92 
65 

89 
68 

85 
68 

78 
62 

77 
63 

82 

57 

84 
58 

87 
62 

88 
65 

89 
63 

87 
70 

91 
67 

86,7 
65.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

91 

59 

80 

70 

83 
62 

84 
60 

87 
59 

91 
61 

91 

66 

93 
67 

92 
71 

94 

68 

81 
65 

83 
60 

80 

68 

82 
75 

87 
74 

88 

73 

85 
66 

89 
64 

88 
70 

91 
73 

89 
72 

65 

67 

77 
64 

75 
56 

81 
56 

82 
57 

85 
60 

86 
64 

86 
66 

84 
70 

86 
66 

85.7 
65.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

Mm 

85 

53 

85 
58 

79 
61 

82 
52 

84 
56 

88 
59 

89 
61 

89 
64 

89 
66 

88 
62 

85 
69 

78 
64 

81 
68 

81 
71 

83 
68 

90 
68 

88 
65 

88 
60 

87 

67 

88 
68 

88 
69 

84 
72 

74 
55 

73 
52 

75 
54 

79 
49 

83 
52 

83 
57 

86 
61 

85 
61 

86 
63 

84.0 
61.5 

3  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
95    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1966 


Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 
54 

89 
58 

77 
63 

80 
54 

84 
57 

85 
60 

89 
60 

89 
59 

90 
65 

89 
64 

88 
67 

86 
64 

86 
68 

83 
67 

80 
70 

84 
63 

90 
66 

81 
61 

75 
63 

89 
67 

89 
64 

88 

71 

82 

57 

76 
53 

73 
56 

80 
51 

82 

54 

85 
56 

85 
55 

86 
56 

84 
62 

84,8 
60.9 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 
MIN 

88 
56 

89 
63 

76 

58 

83 
51 

87 
54 

86 
55 

90 

60 

90 
62 

92 
65 

90 
64 

90 
65 

76 

64 

82 
63 

61 
64 

82 
70 

83 
66 

90 
64 

90 
61 

92 

67 

90 
67 

90 
68 

68 
70 

83 
55 

76 
51 

74 

50 

81 
50 

64 
53 

87 
58 

86 
60 

88 

63 

87 
62 

85.5 
60.7 

SCOTTSVItLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

60 
64 

84 
67 

81 
60 

83 
65 

85 
62 

88 
65 

89 
64 

90 
67 

88 
68 

89 
66 

83 
68 

79 
67 

83 
69 

81 

70 

78 
68 

91 
68 

87 
65 

89 
67 

86 
70 

89 
69 

88 
71 

84 
72 

76 
59 

73 
54 

78 
58 

81 
56 

83 
57 

32 
64 

85 
64 

81 
66 

95 
65 

34,2 
65.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

90 

56 

79 
68 

82 
63 

85 
56 

85 
59 

89 
61 

90 
61 

90 
64 

91 
64 

88 
65 

80 
68 

82 
67 

83 
69 

82 

70 

86 
68 

91 
68 

87 
69 

89 
63 

86 
68 

88 
67 

88 
69 

83 
66 

77 
56 

73 
53 

78 
57 

80 
50 

83 
52 

64 
56 

86 
60 

83 

61 

86 
62 

84.6 
62,5 

wolf  creek  dam 
•    •    • 

MAX 
MIN 

96 
56 

90 
59 

82 
64 

80 
57 

86 
59 

87 
58 

89 
58 

B7 
61 

90 
61 

92 
60 

90 
70 

90 
66 

81 
66 

82 
66 

85 
64 

68 
64 

91 
68 

38 
63 

90 
65 

85 
65 

89 
66 

90 
68 

90 
57 

90 
49 

75 
55 

79 
52 

82 
55 

84 
56 

85 
60 

88 

64 

82 

59 

85.9 
61,0 

blue  grass       03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

87 
59 

83 
70 

82 
58 

82 
58 

85 
62 

87 
63 

86 
64 

87 
69 

88 
71 

88 
66 

83 
66 

79 
66 

78 
65 

78 
69 

83 
69 

88 
71 

83 
65 

86 
63 

80 
69 

87 
69 

88 
69 

84 
72 

78 
61 

71 
54 

78 
57 

80 
53 

62 
56 

85 
60 

66 
62 

81 
66 

85 
60 

83.2 
63.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

MIN 

87 
56 

88 
69 

78 
61 

82 
56 

85 
55 

88 
56 

88 
63 

90 
66 

92 
66 

90 
64 

89 
68 

79 
56 

79 
64 

80 
69 

84 
73 

85 
73 

85 
63 

86 
60 

37 
63 

85 
71 

87 
70 

85 
71 

77 
60 

73 
52 

78 
53 

30 
53 

84 
55 

85 
60 

84 
62 

84 
65 

85 
61 

84.2 
62.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
59 

79 
66 

80 
60 

83 
58 

87 
59 

89 
62 

92 
67 

92 
68 

92 
69 

92 
67 

79 
61 

81 

57 

70 
66 

82 
68 

86 
73 

86 
70 

64 
61 

87 
61 

89 
64 

87 
70 

68 
70 

83 
64 

79 
58 

79 
55 

81 
57 

84 
57 

89 
60 

90 
66 

90 
68 

89 
67 

89 

67 

85.3 
63.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
67 

77 
57 

79 
53 

84 
56 

86 
57 

88 

57 

88 
62 

88 
62 

90 
63 

89 
67 

79 
55 

80 
60 

77 
65 

85 
68 

86 
69 

86 
60 

87 
57 

38 
65 

88 
66 

90 
68 

88 

70 

85 
58 

77 
50 

74 
52 

78 
49 

83 
52 

85 
57 

68 

60 

88 
58 

90 
58 

84,6 
59.8 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

86 
60 

90 
60 

78 
60 

80 
57 

85 
59 

88 

61 

90 
61 

88 
63 

90 
68 

91 
64 

92 
66 

77 
65 

61 
65 

79 
64 

76 
68 

84 
69 

90 
65 

96 
62 

89 
63 

85 
67 

88 
68 

89 
70 

85 

60 

79 
52 

74 
55 

79 
52 

83 
52 

85 
55 

88 
62 

89 
62 

85 
61 

84.8 
61.6 

D1X  DAM 

MAX 

MIN 

89 
58 

88 
68 

79 

60 

83 
58 

85 
59 

87 
60 

89 
61 

93 

66 

91 
67 

91 
65 

89 
67 

80 
64 

79 
64 

74 
70 

83 
69 

87 
69 

66 
64 

87 
61 

87 
69 

88 
69 

88 

69 

85 
71 

82 
60 

73 
53 

76 
57 

30 
54 

84 
55 

8* 
57 

88 

61 

86 

67 

98 
60 

64.8 
63.0 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 
MIN 

89 
54 

85 

63 

80 
55 

83 
49 

87 
52 

91 
55 

92 
60 

91 
62 

88 
67 

81 
52 

76 
60 

79 
67 

86 
70 

86 

71 

88 
56 

90 

55 

91 
60 

88 
69 

89 
69 

36 
69 

75 
54 

73 
47 

79 
49 

82 
48 

86 

50 

88 
57 

89 
56 

86 

60 

90 
58 

85,3 

58.4 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

85 
55 

80 
65 

79 
55 

83 
55 

85 
63 

88 
53 

85 
60 

86 
63 

88 
64 

88 
62 

79 
66 

80 
62 

74 
63 

78 
61 

84 
69 

97 
67 

86 

63 

88 
58 

87 
67 

89 
69 

98 
68 

86 
66 

77 
60 

73 
52 

77 
55 

81 
51 

83 
52 

87 
57 

87 
60 

85 
62 

97 
60 

83.5 
60,9 

FLEM1NG5BURG  1  SW 

MAX 

MIN 

85 
55 

81 
69 

76 
56 

80 
57 

84 
59 

87 
58 

85 
60 

85 
63 

86 
66 

85 
62 

80 
66 

78 
56 

73 
63 

77 
65 

81 
70 

65 
66 

83 
63 

35 
53 

87 
66 

35 
67 

36 
69 

83 
70 

75 
59 

71 
51 

75 
54 

79 
49 

82 
54 

86 
59 

85 
60 

84 
62 

95 
59 

91.9 
61.0 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

MIN 

85 
57 

90 
58 

78 
59 

80 
55 

83 
57 

87 

58 

90 
60 

89 
65 

92 
67 

90 
63 

90 
64 

77 
59 

80 
59 

75 
65 

80 
72 

86 

70 

68 
63 

85 
61 

88 

61 

86 
66 

69 
70 

89 
71 

86 
58 

77 
52 

74 

54 

79 
53 

83 
53 

95 

56 

88 

61 

88 
63 

81 

62 

84,5 
61.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
61 

75 
66 

76 
59 

82 
58 

85 
60 

87 
61 

87 
64 

88 
66 

86 
68 

89 
64 

75 

65 

78 
61 

74 
64 

76 
71 

83 
70 

95 
69 

82 
65 

86 

63 

84 
69 

86 
70 

86 

70 

83 
65 

73 
59 

71 
53 

77 
57 

79 
54 

82 

57 

94 
62 

85 
65 

81 
66 

95 
61 

91.9 
63.3 

MAYSVtLLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

87 
55 

88 
60 

76 
57 

80 
54 

85 
58 

87 
59 

90 
62 

90 
66 

90 

64 

91 
67 

80 
60 

81 
61 

81 
64 

83 
72 

88 
63 

86 
62 

88 
63 

89 
67 

99 

69 

87 
59 

76 
53 

74 
55 

73 
55 

82 
56 

95 
53 

89 
63 

88 

64 

98 
63 

94.9 
60.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

84 
58 

83 
68 

75 
58 

79 
58 

81 
62 

83 
62 

83 
62 

83 
65 

85 
67 

86 
65 

84 
66 

76 
61 

75 
63 

79 
68 

81 
69 

89 
69 

85 
64 

84 
61 

83 

70 

86 
70 

85 
69 

83 

71 

81 
61 

72 
53 

75 
56 

77 
54 

81 
56 

92 

61 

84 
63 

82 

66 

83 
61 

91.6 
63.1 

OWENTON  2  S 

MAX 

MIN 

87 
53 

87 
61 

80 
56 

83 
52 

85 
52 

88 
54 

87 
58 

88 
61 

88 
62 

89 
59 

86 

65 

80 
52 

77 
59 

78 
66 

83 
69 

84 
66 

87 
56 

88 

54 

88 

59 

89 
60 

89 
67 

86 
68 

76 
54 

75 
49 

79 
48 

82 
49 

84 
52 

92 
57 

87 
58 

85 
61 

87 
58 

94,3 
57.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

83 
57 

87 
68 

81 
59 

78 
57 

83 
60 

85 
60 

88 
62 

85 
65 

85 
67 

90 
63 

89 
65 

79 
64 

78 
64 

75 
65 

76 
69 

83 
70 

88 
65 

65 
63 

88 
69 

84 
68 

65 
68 

88 

71 

83 
60 

76 
52 

71 
53 

79 
53 

82 
55 

93 

60 

35 
64 

87 
65 

81 
60 

92.9 
62.6 

SHELBYVILLE 

MAX 

MIN 

86 

57 

91 
63 

75 
59 

80 
57 

83 
59 

88 

57 

91 
60 

90 
66 

92 
68 

91 
62 

91 
65 

76 
57 

80 
61 

75 
64 

60 

70 

85 

69 

84 
62 

84 
61 

88 
65 

88 
68 

89 
69 

87 

70 

84 
58 

75 
54 

73 
52 

79 
52 

81 
56 

96 
59 

84 
62 

87 
64 

84 
61 

94,1 
61.5 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

MIN 

87 
54 

91 
55 

79 
63 

79 
56 

84 
53 

88 
54 

91 
56 

90 
63 

92 

60 

93 
63 

92 
63 

77 
56 

80 
58 

85 
65 

80 
72 

86 
72 

85 
61 

66 
60 

88 
59 

86 
62 

88 
70 

87 
69 

84 
60 

78 
51 

75 
51 

78 
52 

82 

54 

96 

51 

89 
60 

86 
63 

86 
60 

95.2 
59.5 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 

MIN 

84 
58 

79 
65 

77 
60 

82 

58 

84 
61 

88 
63 

82 

61 

85 
64 

86 
66 

87 
62 

80 
66 

80 
64 

79 
66 

78 
64 

84 
68 

88 
68 

94 
63 

68 
62 

80 
68 

86 
65 

88 
67 

83 

70 

76 
58 

70 
61 

76 

56 

80 
52 

82 
53 

83 
57 

84 
63 

81 
65 

84 
58 

92.2 
62.3 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

#     *     « 

MAX 

MIN 

87 
63 

84 
68 

76 
58 

82 

57 

86 
60 

89 
62 

88 
64 

86 

66 

90 
69 

89 
65 

85 
67 

80 
58 

73 
63 

77 
66 

84 
70 

84 
70 

85 
64 

87 
62 

88 
66 

36 
69 

87 
69 

86 
71 

75 
57 

73 
52 

78 
54 

81 
55 

84 
58 

96 
63 

86 

65 

85 

67 

87 
63 

93.8 
63.3 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

85 
55 

86 
55 

80 

57 

79 
55 

83 
59 

83 
59 

89 
59 

86 
59 

90 
55 

88 
55 

88 
64 

88 
58 

90 
60 

73 
64 

79 
67 

82 

68 

69 
63 

84 
62 

88 
63 

89 
67 

86 
68 

87 
68 

66 
57 

78 
51 

73 
55 

77 
53 

82 
56 

92 
59 

88 
58 

89 
59 

88 

59 

94.0 
59.6 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

90 
58 

90 
61 

80 
66 

82 
60 

85 
64 

85 
62 

90 
64 

91 
63 

89 
61 

84 
66 

85 
67 

90 
64 

91 
66 

91 
69 

85 
67 

81 
65 

79 
53 

76 
55 

81 
54 

8* 
54 

87 
65 

85 

60 

95.5 
62.0 

BAXTER 

MAX 

MIN 

BLAINE  2  W 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 

53 

80 
60 

79 
55 

83 
55 

85 
60 

87 
63 

85 
60 

75 
60 

75 

65 

78 
65 

90 

63 

85 

60 

88 
60 

66 
63 

85 
67 

90 
65 

85 
60 

78 
50 

72 
52 

78 
50 

80 
50 

82 
50 

86 
53 

88 

60 

85 

60 

82.9 
58.4 

CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

85 
55 

82 

57 

70 
64 

81 
57 

81 
59 

82 
64 

84 
59 

85 
63 

86 
64 

85 
65 

83 
65 

82 
64 

64 
62 

87 
67 

85 
65 

90 
65 

85 

67 

80 
70 

88 
66 

80 
67 

87 
65 

77 
59 

76 
57 

75 
55 

77 
53 

79 
51 

82 
52 

87 
59 

83 
57 

85 
61 

86 

57 

82.5 
61.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

85 
58 

87 
58 

82 
62 

80 
58 

85 
58 

86 
65 

88 
65 

85 
63 

87 
65 

86 
66 

89 
68 

82 
65 

81 
65 

76 
65 

86 
66 

86 
61 

92 
68 

89 

64 

88 
64 

67 
69 

86 
71 

90 

67 

87 
62 

80 
56 

75 
55 

77 
55 

83 
56 

65 
58 

87 
60 

88 
63 

89 
62 

85.0 
62.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

84 
56 

86 
58 

79 
58 

78 
55 

81 
59 

85 
59 

87 
60 

87 
61 

87 
63 

86 
62 

88 

64 

76 
61 

80 
61 

69 
63 

79 
68 

81 
70 

88 
63 

85 
60 

68 
61 

89 
68 

86 
69 

89 
69 

85 
58 

78 
52 

71 
54 

78 
50 

82 

53 

84 
57 

87 
60 

88 

61 

86 
58 

83.2 

60,3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

86 
56 

86 
60 

75 
64 

82 
57 

85 
63 

87 
64 

85 
61 

87 
61 

86 
65 

89 
61 

85 
67 

79 
67 

94 
64 

79 
67 

83 
67 

89 
68 

88 
67 

88 
62 

86 

70 

87 
69 

88 

68 

90 

67 

66 
63 

77 
54 

75 
55 

76 
52 

82 
50 

84 
54 

87 
62 

87 
61 

86 
62 

84.4 
62.2 

HINDMAn  11  NNE 

MAX 

MIN 

84 

54 

98 
55 

85 
62 

75 

57 

R4 
63 

85 
64 

86 
62 

87 
60 

88 
59 

88 
62 

89 

64 

84 
66 

91 
62 

79 
63 

87 
66 

64 
65 

90 
67 

86 
61 

89 

61 

87 
62 

97 
66 

88 
66 

97 
60 

80 
52 

75 
54 

75 
51 

80 
50 

82 
52 

85 
56 

86 
58 

85 
59 

64.4 
60.0 

HYDEN 

MAX 

MIN 

85 
59 

86 
59 

85 
62 

74 
60 

86 
60 

86 
66 

87 
62 

85 
61 

86 
61 

87 
64 

89 
66 

83 
63 

83 
64 

87 
66 

85 
67 

90 
68 

86 
65 

89 
69 

84 
67 

86 
67 

83 
63 

84 
56 

75 
55 

76 
53 

80 
54 

82 
55 

85 
57 

86 

61 

64.3 
61.8 

JACKSON 

MAX 
MIN 

86 
57 

85 
58 

80 
56 

87 
58 

86 
60 

86 
64 

85 
65 

89 
61 

86 
63 

84 
61 

89 
62 

82 
65 

80 
64 

75 
65 

84 
66 

85 
67 

90 
69 

87 
63 

88 
64 

90 
66 

89 
68 

90 
67 

87 
64 

80 
55 

74 
55 

78 
54 

82 
54 

83 
54 

86 
59 

87 
61 

84 
61 

84.6 
61.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
AUGUST  1966 

Day  ol  Month 

0 
Ol 

0 

1 

• 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MDJ 

86 

53 

80 
62 

77 
61 

85 
60 

85 
59 

86 
63 

87 
59 

88 
61 

87 
62 

87 
60 

83 
67 

82 
66 

79 
67 

83 
64 

85 
60 

89 
69 

86 
62 

87 
57 

79 
68 

87 
66 

87 
70 

84 
67 

79 
56 

74 
52 

76 
55 

SO 
46 

80 
49 

83 
52 

85 

57 

80 
61 

84 
55 

83.2 
60.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

MDJ 

87 
56 

84 
59 

73 
65 

85 
68 

87 
61 

87 
65 

85 
62 

87 
60 

88 
64 

89 
62 

86 
52 

81 
66 

80 
66 

85 
67 

85 
66 

88 
68 

86 

70 

88 
63 

81 

68 

88 

67 

89 
70 

83 
68 

82 
63 

75 
52 

75 
53 

80 
52 

62 
51 

84 
S5 

87 
60 

S3 
62 

85 
58 

84,0 
61.9 

«C  KEE 

MAX 

Mm 

82 
53 

86 
58 

83 
62 

76 
55 

81 
60 

84 
61 

85 
59 

36 
60 

87 
62 

84 
61 

87 
65 

78 
65 

78 
62 

77 
64 

78 
67 

83 
63 

89 

64 

84 

58 

87 
62 

78 
67 

88 
66 

87 
66 

64 
60 

76 
49 

71 
54 

77 
48 

80 
48 

82 
53 

84 
57 

ST 
60 

79 
57 

82.2 
59.5 

MIDDLESBORO 

MAX 

Mm 

85 
56 

85 

57 

85 
62 

77 
61 

84 

61 

84 
62 

86 
62 

S3 
62 

86 
63 

87 
63 

86 
64 

83 
67 

82 
68 

83 
68 

86 
68 

82 
68 

90 
68 

8T 
66 

88 

67 

83 
67 

86 
68 

88 
67 

87 
60 

80 
53 

77 
55 

77 
53 

80 
53 

62 
53 

84 
56 

84 
61 

82 
62 

83.8 
62.0 

MONT1CELLO 

MAX 

Mm 

87 
57 

83 
68 

79 
65 

85 
58 

86 
61 

88 
61 

86 

60 

90 
65 

87 
66 

88 
65 

83 
68 

85 
67 

86 
68 

84 
70 

86 
67 

90 
70 

88 

70 

89 
63 

85 
68 

88 
68 

88 
70 

85 
69 

83 
59 

76 
52 

78 
55 

80 
50 

83 
51 

84 
54 

87 
59 

81 
65 

85 
58 

84,9 
62.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

86 
55 

84 
68 

79 

62 

84 
59 

85 

60 

88 
62 

86 
60 

87 

66 

88 
68 

87 
62 

83 
66 

81 
66 

81 
64 

80 
69 

83 
68 

88 
68 

87 
67 

87 
60 

81 
69 

87 
67 

87 

67 

86 
71 

78 
57 

7* 

51 

77 
55 

80 
49 

83 
51 

66 
56 

86 
59 

S3 
65 

87 
57 

83.8 
62,1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIM 

90 
60 

89 

60 

79 
65 

85 
61 

88 
64 

83 
68 

85 
68 

90 
64 

90 
67 

90 
67 

85 
67 

83 
67 

79 
64 

88 
67 

90 

68 

92 
69 

90 

70 

91 

66 

86 

70 

88 
69 

89 
69 

86 
70 

83 
62 

78 
58 

80 
57 

83 
57 

85 

57 

88 
60 

90 
64 

87 
64 

89 

64 

86.4 
64.6 

SOMERSET  2  N 

MAX 

Mm 

87 

57 

82 
65 

77 
62 

85 
59 

86 
62 

87 
62 

86 

60 

88 
66 

87 
66 

87 
64 

83 
66 

83 
66 

82 
66 

82 
65 

85 
65 

89 
64 

88 
67 

89 
59 

82 
68 

89 

65 

88 

68 

86 

70 

80 
56 

72 
53 

78 
56 

80 

51 

82 
50 

83 
55 

68 
60 

86 

67 

86 
57 

84.3 
61,8 

STEARNS 

MAX 

Mm 

86 
61 

84 
58 

84 
64 

81 
67 

86 
68 

84 
66 

89 
67 

86 

64 

87 
66 

87 

61 

86 
67 

77 

76 

78 
56 

81 
53 

81 
55 

81 
56 

82 
60 

82 

58 

84 
59 

86 
63 

80 
57 

83.1 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

Mm 

83 
53 

86 
55 

81 
60 

83 
60 

85 
57 

85 
62 

87 
62 

84 

60 

87 
60 

93 
62 

88 
63 

80 
63 

79 
61 

71 
61 

85 

65 

91 
65 

89 
65 

85 
61 

86 
62 

86 
65 

85 
67 

88 
64 

87 
58 

84 
52 

73 
52 

79 
51 

80 
50 

83 

50 

85 

56 

85 
61 

86 
58 

84.2 
59.4 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

88 
57 

87 
50 

80 
60 

79 
51 

84 
50 

86 
49 

83 
62 

87 
60 

90 
59 

90 
59 

84 
64 

80 

55 

74 
55 

76 
62 

83 
68 

88 
65 

86 

60 

89 

54 

88 
61 

83 
65 

87 
65 

85 
63 

82 

54 

74 
48 

78 
49 

82 
46 

85 
46 

86 
55 

89 

57 

88 
57 

88 
55 

84,2 
56,8 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

85 
57 

86 
59 

79 
61 

79 
55 

82 
58 

85 
62 

88 
63 

84 

60 

89 
63 

87 
63 

88 
67 

80 

64 

84 
60 

74 
62 

75 
62 

90 
67 

92 

64 

85 

61 

89 
61 

90 
69 

89 
65 

90 
67 

86 
61 

77 
51 

72 
52 

77 
54 

80 
53 

82 
53 

87 
56 

88 
61 

86 
60 

84,0 
60.4 

WILLIAMSBURG  I  E 

MAX 

Mm 

87 
58 

87 
57 

77 
66 

85 
61 

84 
63 

83 
63 

86 
62 

87 
65 

65 
66 

85 
65 

83 
68 

82 
68 

83 
68 

81 
66 

85 
67 

90 
70 

87 
70 

87 
66 

88 
68 

88 
69 

87 
70 

86 
71 

81 
65 

79 
54 

78 
55 

61 
53 

83 
52 

84 
55 

86 
60 

SO 
65 

85 

62 

84.2 
63.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

8 
0* 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 

MIN 

80 
72 

80 
72 

75 
72 

79 
70 

80 
73 

79 
73 

80 
73 

80 
73 

80 
71 

79 
70 

75 
69 

77 
71 

76 
72 

75 
72 

76 
72 

78 
73 

82 

75 

82 

73 

81 
75 

BO 
73 

82 
76 

80 
76 

79 
74 

79 
71 

78 
68 

78 
69 

77 
69 

76 
70 

79 
71 

79 
73 

79 
70 

78.8 
72.0 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

78 
74 

79 
75 

75 
73 

77 
72 

78 
74 

78 
74 

78 

74 

79 
74 

78 
73 

78 
72 

75 

70 

76 
72 

77 

74 

77 
73 

76 
72 

77 

74 

80 
76 

80 
75 

79 

76 

77 

74 

80 
76 

79 
77 

79 
75 

78 
72 

76 
71 

76 
72 

76 

72 

76 
72 

77 
73 

77 

74 

77 

73 

77.5 
73.5 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DEGREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

3  -  $ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(-    < 

•   •   • 
WESTERN             01 

MA0ISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

14 
94 
71 

.32 
63 
92 
71 

.57 
39 
88 
65 

.01 
44 
89 
62 

.05 
27 
90 
70 

.17 
10 
88 
63 

.30 
17 
94 
66 

.07 
16 
99 
37 

.47 
26 
92 
58 

.20 
21 
92 
59 

.19 
36 

.23 

14 
S3 
59 

.05 
32 
83 

60 

.30 
27 
80 
75 

.08 
53 

92 

50 

.15 
48 
85 
65 

.20 
35 
93 

65 

.17 
16 
95 

72 

.21 
13 

98 
71 

.41 
17 

100 
72 

.19 
38 
96 
74 

.26 
60 
92 
73 

.18 
39 
83 
63 

.26 
38 
85 

60 

.28 
21 

81 
58 

.07 
11 
82 
60 

.21 

18 
90 
60 

.12 
16 
96 
62 

.19 
13 
87 
66 

.18 

16 
88 
70 

.39 
13 

90 
69 

6.77 

882 

89.9 

64.9 

•    •    « 

CENTRAL             02 

N0LIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.28 
27 

.28 
52 

40 

.32 
33 

.32 

29 

.25 

24 

.19 
23 

.22 

37 

.16 
37 

.11 
31 

.24 

82 

.10 
37 

.24 
16 

.12 

48 

.04 
52 

.17 

60 

.23 

50 

.38 
16 

.22 

20 

.17 
20 

39 

.26 

58 

.19 
48 

.22 

39 

.09 
24 

.22 
29 

.19 
24 

.19 
28 

.13 

20 

.11 

14 

.19 
23 

6.29B 

1080 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
22 
96 
71 

.25 

28 
97 
72 

.06 
25 
81 
72 

.14 
31 

88 
69 

.24 
19 
97 
73 

.20 
22 
95 

71 

.18 
20 
93 
70 

.14 
29 
92 

71 

.15 

22 

90 
72 

.18 
24 
94 

70 

.14 
65 
95 
75 

.08 
26 
85 
73 

.12 
25 
Bl 
73 

.16 
36 
82 

73 

.05 
21 
93 
72 

.16 
28 

83 
73 

26 
96 
77 

.22 

18 
99 
75 

.16 
21 

98 

73 

21 

90 
74 

.05 
19 
96 
74 

.20 
25 

99 
77 

.11 

24 
92 

70 

.20 
29 
90 
62 

.17 
31 

84 
64 

.18 
20 
89 
63 

.21 

13 
75 
65 

.19 
21 
72 
67 

.06 
19 
72 
70 

.16 
23 
86 
71 

.14 
20 
89 
69 

4.83B 

773 
89.3 

71.1 

•    •    » 
BLUE  GRASS          03 

0IX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
3 

92 

66 

.32 

19 
93 

70 

.09 
29 
75 
63 

.26 
22 

88 
62 

.26 
14 
89 
64 

.33 

9 
89 
66 

.U 
IT 
90 
66 

.20 
13 
92 
67 

.21 
22 

90 
70 

.20 
18 
90 
63 

.35 

39 

90 
70 

.19 
18 
75 
67 

.23 

24 

73 
65 

ft 
ft 

.04 
44 
77 
70 

.20 
28 
87 
71 

.12 
2< 
B! 
7C 

.34 

11 

92 
69 

.19 
12 
94 
71 

.18 
14 
91 

74 

.17 
12 
93 
72 

.20 

92 
73 

.34 
40 
86 
63 

.20 
33 

82 
56 

.13 

16 
77 
59 

.19 
13 
82 
62 

.19 
11 

.17 
B 

.15 

T 
93 
63 

.20 

8 

92 

70 

.12 

9 

83 
66 

6.12 

367 

87.0 
66.8 

»    •    » 
EASTERN             04 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.22 

7 
89 
59 

.14 
12 
90 
58 

.05 

7 
88 
67 

.11 

8 
81 
65 

.15 

5 
90 
65 

.10 
3 

85 
63 

* 

4 
88 
62 

* 

,0 

70 

.25 
3 

84 

62 

.06 

4 

86 

62 

.16 

4 

85 

62 

.06 

4 

82 

39 

.04 

4 

S3 

58 

.10 

2 

84 

57 

4 
82 

71 

.14 

4 

72 

57 

.06 
li 

8! 
6! 

.18 

3 

97 

72 

.10 
2 

96 
72 

- 

3 
87 
6< 

.19 
2 

86 
62 

.1! 

5 
95 

75 

11 
89 
71 

.15 

4 
87 
66 

.11 

9 
84 
62 

.12 

4 
81 
63 

.17 

6 

89 

63 

.11 
7 

91 
62 

.12 
11 
93 
72 

.14 

3 

91 

71 

.11 

6 

92 

68 

3.66B 

166 
87.3 
64.7 

s  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


^ 

H 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

U 

Z 

0 

TIME  AND 

■z. 

0 

i 

Q 

§ 

P 

H 

TABLES 

STATION 

| 

a 

COUNTY 

| 

5 
z 

0 

5 

OBSERVER 

i 

1 

5 

U  ■ 

ADO  1  SON    0AM    4» 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37   55 

66   34 

380 

6A 

c 

CORPS  OP   ENGINEERS 

ALBANY    4    n 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36   45 

85    08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA   M.    COOL 

ANCHORAGE 

01  ib 

02 

JEFFERSON 

7 

38   16 

65    33 

700 

6P 

LEE   S.   HAMERSLEY 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

7 

38    27 

82    36 

355 

7* 

ASHLAND    WATER    PLANT 

BARBOURVILLE 

0361,  04 

KNOX 

2 

36    52 

63    52 

995 

SP 

: 

FElTON   W    PATTON 

6ARDSTOWN    S    J    PRi-P    SCH 

0397>  02 

NELSON 

I 

37    48 

85    28 

SP 

SP 

ST.    JOSEPH  PREP.    SCHOOL! 

BARDwELL    4    E 

0*02'  01 

CARLISLE 

36    52 

88    57 

323 

6P 

6P 

HUGH    L.    JENNINGS 

BARREN   RIVER    RESERVOIR 

ALLEN 

3 

36    54 

86    06 

590 

e* 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BAXTER 

0450:  04 

HARLAN 

2 

36    51 

63    20 

7A 

: 

C.    HOMER    NOLAN 

BEAVER   DAM 

0  490    01 

OHIO 

3 

37    25 

86    52 

441 

6P 

6P 

H 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

0611!  01 

MARSHALL 

9 

36    51 

88    20 

395 

:             JAMES   H.   MILLER 

BENTON    2 

0615!  01 

MARSHALL 

9 

36   51 

86    20 

303 

SP 

5P 

RADIO    STATION    WCBL 

8EREA    COLLEGE 

0619,  03 

MADISON 

37    34 

64    IB 

1070 

SP 

SP 

:   h        BEREA   COLLEGE 

BEREA 

0624i  03 

MADISON 

* 

37    34 

64    18 

1000 

MRS.   RUSSELL   S.   WALTERS 

BLAINE   Z   W 

0752    04 

I 

38    02 

82    32 

720 

7A 

7A 

RAYMOND    ISON 

B0NN1EV1LLE    A    N 

0054!  02 

HART 

3 

37    26 

85    54 

730 

SP 

SP 

OOUS    MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0904    02 

WARREN 

3 

37    00 

86    26 

JAMES    ft.    EDWARDS 

BOWLING   GREEN    FAA   AP 

0909    02 

WARREN 

3 

86    26 

533 

MID 

MID 

FED.    AVIATION   AGENCY 

BRADF0RDSV1LLE 

0940'  02 

MARION 

37    29 

85    09 

673 

9A 

9A 

DR.    DAVID    D.    DRYE 

BROWNSVILLE 

1047    02 

EDMONSON 

3 

37   12 

86    16 

580 

7A 

ELMER    A*    BATH 

BUCK HORN 

1080    04 

PERRY 

« 

37   21 

83   23 

936 

7A 

7AE          i  CORPS   OF   ENGINEERS 

6URDINE    2    NE 

1120    04 

PIKE 

1 

37    13 

82   35 

1643 

64 

:              EDWIN    E.    JOHNSON 

BURKESVILLE    2    W 

11371  02 

CUMBERLAND 

2 

36    47 

85    24 

602 

7A 

MRS.    BARBARA    J.    KING 

CALHOUN    LOCK.    2 

1227    01 

MC    LEAN 

3 

37    32 

87    16 

402 

:           !  CORPS   OF    ENGINEERS 

CAMPBELLSV1LLE 

1256.  02 

TAYLOR 

3 

37    20 

85    21 

771 

6P 

6P 

H      |  ALVA    MC    K1NLEY 

CANEYV1LLE 

1294    02 

GRAYSON 

37    23 

86    30 

540 

7A 

1  HERBERT   C.    BERG 

CARROLLTON    LOCK    1 

1345|  03 

CARROLL 

38    41 

85    11 

480 

4P 

7A 

C           ,  CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

1406,  02 

HARDIN 

8 

37    40 

85    57 

734 

6P 

6P 

WILLIAM    S.    VERTREES 

CLAY    CITY    I    WNW 

15761  04 

POWELL 

37    52 

63    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNTZ 

CLERMONT    1    SSE 

1611    02    0ULLITT 

0 

37    55 

65    40 

540 

„ 

4C 

BERNMEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631    01    HICKMAN 

6 

36    41 

89    00 

360 

:          ;  ERL   SENSING 

1663l  01     CALDWELL 

36    59 

67    47 

6A 

MRS   BENNIE   B.   WHITE 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1704!  041  ESTILL 

37    47 

64    06 

611 

CORPS    OF    ENGINEERS 

(COVINGTON    MB    AIRPORT 

1855    03    BOONE 

7 

39    04 

64    40 

869 

MID 

MID 

C    hj      U.S.    WEATHER   BUREAU 

CUMBERLAND 

1964    04|  HARLAN 

2 

36    58 

62    59 

6P 

6P 

H        C.    C.   WH1TEAKER 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

19691 04    WHITLEY 

2 

36    50 

1070 

5P 

KY.    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTHIANA 

1998    031  HARRISON 

5 

36    23 

84    18 

7* 

H         MARSHALL    HILL 

CYNTHIANA    I 

2003    03    HARRISON 

36    23 

84    17 

719 

8A 

6* 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

2040'  03i  BOYLE 

37    39 

84    46 

955 

7A 

7A 

H      |  R.    P.    COLD1RON 

DAVELLA 

2053!  04    MARTIN 

1 

37    48 

82   32 

770 

C              MRS.    EVA   M.    DAVIS 

DEWEY    DAM 

2180   04   FLOYD 

1 

37    45 

82   47 

690 

7A 

7A 

7A 

:    H         CORPS    OF    ENGINEERS 

DIX    DAM 

2214|  03!  MERCER 

37    48 

84    43 

670 

4P 

7A       7A 

PHILLIP    0.    THACKER 

DUNOEE    *    ESE 

2358    01    OHIO 

3 

37    33 

86    43 

431 

7A 

C               JESSE    L.    HUFF 

DUNMOR 

2366' 01    MUHLENBERG 

37    03 

67    00 

592 

7Al                           MRS    OALMAS    G1VENS 
fc              LENA    BLAIR 

DYER 

2391'  02    BRECKINRIDGE 

3 

37    43 

66    13 

793 

EDMONTON 

2469    02i METCALFE 

3 

65    37 

665 

7A;           C              JOHN    E.    MORAN 

EL12A8ETHTOWN 

2510   02' HARDIN 

3 

37    41 

63    32 

739 

6A 

6AI                               INACTIVE    7/30/64 

ELKHORN    CITY 

2528| 04   PIKE 

1 

37    IS 

62    21 

800 

7A                           EDMOMO   0.    BENNETT 

ELKTON    2    S 

2548'  01     TODD 

2 

87    10 

520 

6AJ                        Si    RICHARD   ANDERSON 

FALMOUTH    5    WNW 

2775    03    PENDLETON 

5 

38    43 

84    25 

715 

6P 

7A                            FRANK    H.    LAWSON 

FARMERS    1    WNW 

2791.  03.  8ATH 

5 

38    09 

83   33 

662 

6P 

7* 

H         ARNOLD    WAGES 

FLEM1NGSBURG 

2903! 03    FLEMING 

5 

38    23 

83    43 

858 

7A 

MRS.    ALMYRTA    6.    MALL 

FLEMINGSBURG    1     SW 

29081  03    FLEMING 

» 

38    25 

83    45 

875 

6P 

6P 

OP 

:              WILLIAM    H.    FISCHER 

FORD    LOCH    10 

2953,  03    MADISON 

37    34 

84    16 

660 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FOROS    FERRY    DAM    50 

2961    01; CRITTENOEN 

7 

37    28 

88    06 

356 

MID 

6A 

:    M         CORPS    OF    ENGINEERS 

FOuftHILE    KY    UTIL    PARK. 

3006    04    BELL 

2 

36    47 

83    45 

1005 

KENTUCKY   UTILITIES 

FRANKFORT    LOCK    4 

3028    03    FRANKLIN 

36    14 

84    52 

504 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN    1    E 

3036[ 01 i SIMPSON 

3 

36    43 

86    34 

690 

7A: 

MRS    KATIE    D.    NEAL 

FREEBURN    2    SW 

3046    04   PIKE 

37    33 

82    10 

730 

MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052, 04    MENIFEE 

» 

"" 

63    39 

864 

8A 

I  MISS   ESTHER   WILSON 

GAMALIEL    1    S 

3112    02    MONROE 

3 

36    36 

83    48 

759 

7A 

E.    GUY    DECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3194    03    SCOTT 

38    12 

84    33 

888 

•a! 

GEST    LOCK    3 

3203    03' HENRY 

36    23 

84    53 

490 

C    H         CORPS    OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

3241    02    BARREN 

3 

37    00 

85    35 

7A!                              EMILY    H.     BEAM 

GLASGOW    WKAY 

3246    02    BARREN 

3 

37    00 

85    55 

808 

6P1                           RADIO    STATION    WKAY 

GLENDALE    1    E 

3252    02    HARDIN 

3 

37    36 

85    54 

710 

7A|                          MRS.     INEZ    E.    MILL 

GOLDEN    PONO    8    N 

3295   01    TRIGG 

2 

36    54 

88    00 

M 

GRAYSON    1    SE 

3392| 04    CARTER 

7 

38    19 

82    56 

900 

6A 

6A                           ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430    02    GREEN 

3 

37    15 

65    30 

630 

7A 

7A                           HOWARD    PICKETT 

GREENSBURG   H1WAY    61 

3435    02    GREEN 

3 

37    15 

85    30 

562 

«A 

CHARLES    E.     LYNN 

GREENVILLE   2   W 

3451    01    MUHLENBERG 

3 

37  12 

87    12 

519 

5P 

SP 

C.    R.    LOVELL 

GREENVILLE    13    SW 

3455    01    MUHLENBERG 

3 

37    05 

87    21 

745 

C                MRS.     LILLIAN    WAGNER 

HARTFORD    6    NW 

3652    01    OHIO 

37    32 

66    54 

429 

a* 

OAVID    K.    CARSON 

HAZARO 

3709,  04    PERRY 

37    13 

83    12 

fc              H.    A.    BAILEY 

HAZARD   WATER    WORKS 

3714    04    PERRY 

37    15 

83    11 

860 

7A!           I      H         LEE    J*    HOGSTON 

HEIDELBERG    LOCK    14 

3741, 04    LEE 

37    33 

83    46 

663 

4P 

7A|         C  H        CORPS   OF   ENGINEERS 
6P!                H         FRANK    STREET 

HENDERSON    7    SSW 

3762    01'  HENDERSON 

37   45 

B7    38 

430 

6P 

HERNOON 

3798| 01    CHRISTIAN 

2 

67    34 

512 

C              C.    W.    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3816    01    FULTON 

36    34 

69    10 

SP 

5P| 

1  HAROLD    EVERETT 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

3637| 03    JESSAMINE 

* 

37    49 

84    43 

544 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HINOMAN    11    NNE 

3696! 04    KNOTT 

1 

37   27 

82   33 

915 

•A 

8A 

ENOCH   COMBS 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

3929^  02    LARUE 

3 

37   32 

65   44 

C               NATIONAL    PARK    SERVICE 

H0PKINSV1LLE 

3994|  01.  CHRISTIAN 

2 

36    51 

87    30 

540 

7A 

H         NEWELL    F.    SMITH 

HYDEN 

4093| 04, LESLIE 

37    10 

83    23 

920 

BA 

MRS.    JEAN    B.    ELAH 

1RVINGT0N 

4165    02    BRECKINRIDGE 

37    S3 

86    17 

650 

6P 

H      '  FLOYD   G.    ROBdlNS 

JACKSON 

4196! 04    BREATHITT 

83    23 

790 

7A 

Thomas  j.  short 

JEREMIAH 

4255. 04! LETCHER 

37    10 

82    36 

1150 

SP 

H06ART    ISON 

KEENE    1    5SW 

4369] 03    JESSAMINE 

37   37 

84    38 

941 

7A 

HUGH    W.    BUFF  IN 

LA    GRANGE    1    ESE 

4595i 03    OLDHAM 

7 

38    26 

65    22 

780 

6P 

,  JACK    0*    JOHNSTON 

LANCASTER 

4620    03    GARRARD 

* 

37   37 

84    35 

1032 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

Teitchfield 
lexington  wb  airport 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  1  SSW 
LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

MAYF1ELD 

MAYSVlLLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

META 

MIODLESBORO 

MIDWAY 
I  MILLERSSURG  2  N 

M1LLERSTOWN 
I  MONTI CELLO 
I  MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

1  MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFOROVILLE 
I  MURRAY 
INOL1N  RIVER  RESERVOIR 


GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 
JESSAMINE 

GREENUP 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 


OLIV 


H1L 


4949i  02: 
4934  02 
4955  02 
4967  01 
5002  02 
5067  01 
5097  02 
5111  04 
5171,  04 
5230  01 


5243|  03!  MASON 
5291,  04'  JACKSON 
53011  03  PENDLETON 
53701  04.  PIKE 
5389|  04  BELL 
5407|  03  WOODFORD 
5430  03  NICHOLAS 
5438  02  GRAYSON 
3324'  04!  WAYNE 
55551  04,  ROWAN 


5640!  03 
5648J  04' 
5684i  02 
56941  01| 
38341  021 


37 

29 

id 

02 

37 

21 

17 

43 

)| 

» 

36 

/6 

37 

11 

*7 

07 

37 

Ob 

38 

07 

in 

14 

*« 

1  1 

38 

17 

36 

Sb 

1A 

a  a 

37 

19 

66  16 
64  36 

64  35 

84  35 
82  52 

84  56 
84  02 


88  50 

86  02  I 

87  29 
86  05 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OLNEY 
ONEIDA 

OWENSBORO    2    W 
OWENSBORO    DAM    ! 


6020  01 
6028  04! 
6091,  01 
6096,  01 


HART 
CALLOWAY 

EDMONSON 

CARTER 
HOPKINS 
CLAY 
DAVIESS 

DAVIESS 


7  3B  41  J 

2|  37  26 

3  36  36  I 

1  37  34  ! 
2l  36  37 
4!  38  09 
5l  38  19 
3J  37  27  , 

2  36  50 

5  38  11  ' 

5'  38  04  1 

2  37  21  ! 

3  37  16 

9  36  36  ! 

3  37  17  I 
7  36  19  ! 
7  37  14  , 

4  37  16 


BOO   SP'   IP 
850,   SP   7Ai 


36-   6P'  7A] 
51 5|  7A|  7a| 


83  56 

84  20 

85  53 
88  19  , 


63  39 

87  09  ! 
87  07  1 


520   8A   BA 


420   5P   7A 


OWENTON    2    S 

6106'  03 

OWEN 

4 

<fi 

3? 

84 

50 

820; 

4P 

4P 

PADUCAH   FAA    AIRPORT 

6110    01 

MC    CRACKEN 

il 

04 

88 

394 

MID 

PADUCAH 

6115    01 

MC    CRACKEN 

37 

06 

U 

37 

340 

3P 

5P 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117    01 

MC    CRACKEN 

06 

by 

325 

PA1NTSVILLE    1    S 

1 

37 

u 

82 

620 

7A 

PARADISE    STEAM   PLANT 

6155    01 

3 

37 

16 

86 

59 

402 

" 

PKEV1LLE 

6353    04 

PIKE 

29 

82 

31 

PRINCETON   1   SE 

6580    01 

CALDWELL 

i 

37 

07 

17 

32 

497 

*P 

RAVENNA    LOCK    12 

6679    04 

ESTILL 

37 

83 

bl 

et 

RICHMOND 

6805    03 

MADISON 

* 

37 

44 

Ma. 

18 

1122 

6A 

ROCHESTER    LOCK    3 

6882    01 

OHIO 

3 

37 

13 

8b 

54 

401 

7A 

7A 

6968    02 

BRECKINRIDGE 

3 

>7 

37 

86 

554 

Ik 

RUSSELLVILLE 

70491  01 

LOGAN 

3 

36 

32 

86 

i>i 

655 

7A 

7J 

SADIEV1LLE 

70741  03 

SCOTT 

3A 

23 

84 

33 

850 

ST    MARY 

7096'  02 

MARION 

8 

37 

33 

85 

^i 

743 

SALV1SA    LOCK    6 

7121,  03 

WOOOFORD 

37 

86 

49 

490 

7A 

SALYERSVILLE 

7129,  04 

MAGOFFIN 

5 

37 

45 

83 

Ob 

859 

SALYERSVlLLE    2    SE 

7134'  04 

MAGOFFIN 

S 

37 

44 

83 

03 

SCOTTSV1LLE    3    SSW 

7215    02 

ALLEN 

3 

36 

66 

13    | 

850 

5P 

SP 

SCOTTSV1LLE    2    SW 

7220    02 

ALLEN 

5 

36 

44 

86 

13 

760 

SEBREE 

7234:  01 

WEBSTER 

3 

37 

36 

67 

32    | 

360 

9A 

SHELBYVILLE 

7324    03 

SHELBY 

8 

JB 

13 

85 

16 

641 

7A 

SHEPhERDSVILLE 

7334    02 

BULLITT 

8 

38 

00 

MS 

4) 

430 

8A 

SMITHF1ELD    4    S 

7473    02 

SHELBY 

S 

38 

JO 

83 

16 

862 

SOMERSET    2    NE 

PULASKI 

2 

37 

06 

Ha 

37 

955 

SOMERSET    2    N 

7510    04 

PULASKI 

37 

31 

6P 

SPRINGFIELD 

7604    03 

WASHINGTON 

8 

37 

41 

B3 

STEARNS 

7677    04 

MC    CREARY 

2 

36 

42 

84 

29 

1620 

SUMMER    SHADE 

7600    02 

METCALFE 

3 

36 

33 

B9 

43 

864 

6P 

TATHAM    SPRINGS 

7924    02 

WASHINGTON 

a 

37 

52 

as 

09 

670 

TAYLORSVILLE 

7948    03 

SPENCER 

• 

38 

02 

65 

21 

483 

7A 

T1LFORD 

6019    04 

PERRY 

37 

02 

83 

04 

1630 

TOMAHAWK    1    WSW 

8035    04 

MARTIN 

ll  37 

32 

82 

3/ 

690 

7A 

7/ 

TOMPK1NSVILLE 

B060    02 

MONROE 

3 

M 

43 

B9 

930 

TYRONE    LOCK    3 

8179    03 

ANDERSON 

38 

02 

34 

51 

UNIONTOWN    DAM    49 

8197' 01 

UNION 

37 

46 

87 

6A 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

8246! 0  3 

JESSAMINE 

37 

SI 

it 

571 

VANflAJREN 

6250    03 

ANDERSON 

8 

37 

se 

85 

10 

8/ 

VANCEBURG 

8259    04 

LEWIS 

38 

83 

20 

320 

5P 

SP 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

8446 1  03 

GALLATIN 

T 

38 

46 

64 

58 

466' 

FA 

WAYLAND  3  SE 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  L18ERTY 

WILLIAMSBURG  1  E 
WILL1AMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


,  FLOYD 
>  LINCOLN 

'  MORGAN 


02  BUTLER 


1  37  25 

2  37  25 
5  37  55 

2  36  44 
4  36  39 
4  37  36  ' 

2  36  52  , 

3  37  11 


3bft 

S71 

6A 

8A 

8A 

320 

5P 

SP 

466j 

FA 

7A 

890 

215 

5P 

7A 

790 

7A 

7A 

100 
920 
649 

SP 

7A 
6P 

7A 

bflb 

bA 

BA 

6A 

b04 

7A 

CLYDE  ST1KELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FITCH  FOSTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
EDWARD  E.  MC  FAOOEN 
FED.  AVIATION  AGENCY 
LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WlLLARO  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NORA  S.  WHITE 
MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 
MAYF1ELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVlLLE  SEWAGE  PLANT 
,  MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHARD  T.  SYDNOR 
MRS.  EDITH  J.  SMITH 
MRS  RUTH  l  CONNER 
CITY  OF  M10WAY 
BLUE  STAR  NURSERY 
OVA  M.  LAWLER 
1  ALvlN  La  BERTRAM 
'  PROF.  HENRY  C.  MAGGAN 

FRED  CARTM1LL 
WILLIAM  M  COX 
KENNETH  W.  SIMS 
JOHN  E.  SCOTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELV1E  PARLEE  NEIS2 
ALEX  DAVIDSON 
VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALGER  A  REOMON 


FED. 


VIAT10N   , 


RADIO    STA 

CITY    OF    PADUCAH 

JAMES    0   HUGHES 

TVA-764 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  HERNDON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U.  S*  CORPS  OF  ENGINEER 

MRS.  HILDA  L.  COX 

CLEM  F1GHTMASTER 

JOHN  B.  BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

MRS.  1DELL  F.  DEER1NG 

ORLANDER  C.  CRAIG 
VIRGIL  D.  CROUCH 
HENRY  M  WATERS 
GEORGE  E.  SIMPSON 
ROY  L  ABBOTT 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  GOATLEY 
LYLE  EQWARO  GRIFFITH 
CHAS.  H.  MC  MURTREY 
CHARLIE  S.  KAYS 

MRS.  KATHRYN  6.  CARR 
MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 
WILLIAM  T  WILLIAMSON 
RALPH  H.  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  EDNA  LOVE 
RADIO  STATION  WKKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LARRY    L.     BRADLEY 
MRS.    RITA    RIOOER 
ARNOLD   0.    HELTON 
CURTIS   M.    WOOOS 
HAROLD    R.    CONMLEY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY     2-CUMBERLAND    3-GREEN    4-KENTUCKY    S-LICKDVG    6-MISSISSIPPI    7-OHlO    8-SALT    9-TENNESSEE 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Hi 

1  it 

| 
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EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM          7    AM          1    PM          7     PM 

a 
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S 

3 

i 

01 

i 

0) 
01 

CM    S 

0 

3 

.   0  2 
a    S  — 

?  8  5 

ill 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

24 

19 

21 

1-9 
2.5 
1.7 

6,3 
6.6 
6.5 

21++ 

23++ 
27 

33 
20 

N 

10 

14 

10 

74 
84 
79 

79 
88 
85 

52 
63 
56 

54 
66 
56 

3 

1 
0 

4 
2 
3 

4 
5 
4 

2 

3 
3 

0 
1 
1 

1 
0 

14 
12 
11 

70 

6.1 
6.4 
6.2 

REFERENCE     NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.   c/o  Agronomy  Department,    Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY    . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


h'YAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  Footnote  Following  the    Evaporation  anu  Wind"  table.     Ma*  and  Mil 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measuremenl 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  t 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equ 

i  than  10  days  record 


and  sleet.     Entr 


:  of  this  bulletii 


Evaporation  and  Wind  table 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


and  the  Station  Inde 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ure  fastest  i 


lent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  < 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


i  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitat: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separat 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


lue.s 


;  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data     bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
•ecording  gage,    except  where  indicated  by  reference  'R1       Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  s 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  r 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 


i  ground  in  that  month. 


Thermomete 

building. 


;  generally  exposed  i 


i  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


lived  too  late  to  be 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


I  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
;s.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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65.7 

•  3.9 
-  3.7 

•  3.8 

89 
90 
86 
90 

2 

4« 

3. 

1 

42 
39 

40 
43 

16 

17. 

16 

16 

61 

69 
45 
63 

0 
3 
0 

t 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.91 

3.00 
6.09 
3.51 

•  1.04 
.13 

.40 

•  56 

1.35 
1.43 
1.58 

16 
20 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
9 
b 

2 
1 
6 
2 

a 
l 
l 

l 

DIVISION 

65.5 

•  3.9 

3.71 

.77 

.0 

ft    ft    ft 

EASTERN            0* 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

75.1 
78. OM 
76.3 
75.9 
75.7 

53.0 
57. OM 
54.7 
51.2 
55.0 

64.1 
67.  SM 
65.5 
63.6 
65.4 

-  5.8 

89 
91 
88 
92 
89 

13. 
2 
4 
4 
3 

41 
43 
44 
38 

44 

24 
16 
16 
17 
25. 

86 
23 
49 

84 
45 

0 
2 
0 
1 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.0T 
4.06 
4.06 
5.18 
4.T9 

1.26 

1.00 

1.10 

.71 

•  94 

1.47 

THE 

20 
13 

4 
* 
13 

B 

.0 
.0 
.0 
.0 

WRY 

0 
0 
0 
0 

-i 

9 
7 
12 
9 
9 

4 

4 
2 
b 
4 

l 

l 

0 
0 

l 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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KENTUCKY 
SEPTEMBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

«  | 

>  £ 

01 

< 

■a 
,1 
5z 
If 

w 

a 

s 

i 

>• 

Q 

1 

No.  ot  Days 

.1 

a 

£ 
m 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

^- 

a  2 

i  o 

1 

• 

i 

■ 
1 

ki 

o  | 

5  i 

•.  i 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HINDMAN  11  NNE 

MYDEN 

73.6 
7*. 7 
77,4 
75.2 
75.6 

55.0 
53.2 
55,5 
53.8 
55,3 

65.3 

64.0 
66.5 
64,5 
65.5 

90 
89 
88 
88 
88 

4 

4. 

3 

4* 
5« 

45 
38 
41 
42 
46 

17. 

16 

16 

24 

26« 

55 
87 
36 

58 

48 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.38 

5.77 
3.29 
5.65 
5.68 

.51 

1.51 

1.17 
1.04 
1.23 
1.34 

14 
20 
14 
14 
14 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

1! 

» 

11 

3 
5 
2 

5 
4 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

76.7 
74.6 
76.2 
74.7 

76.0 

55.0 
53.8 

56.2 

51.9 
55.0 

65.9 
64.2 
66.2 
63.3 
65.5 

89 
86 
89 
89 
87 

4* 
3* 

3 

4 
4* 

46 

40 
43 
38 
43 

23, 

24 

16 

16 

17. 

40 
61 
29 
98 

46 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.06 
5.27 
6.28 
3.00 
3.57 

1.23 

2.02 

1.35 

.82 

.85 

14 
13 
14 
14 

20 

.0 

,e 

.0 
.0 

,0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
8 

11 
9 

11 

2 
5 
4 
1 
2 

2 

0 
0 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

77. 2 

76.6 
77.3 
76.4 
74. 8M 

56.6 
55.1 
58,0 
56.2 

54,  7M 

66.9 
65.9 
67.7 
66.3 

64. 8M 

89 
88 
92 
88 

87 

3* 

2. 
3 

3* 
5 

41 
40 
48 
42 
42 

16 
16 
24. 
25. 

16 

27 
41 
18 
32 
66 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7.27 
4.90 
6.68 
5.83 
4,28 

3.64 

2.24 
1.33 

2.42 
1.85 

.84 

20 
15 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

8 
in 
10 
10 

6 

3 
3 
3 
4 

2 
2 

2 
3 
0 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

74,7 
74.8 
75.6 
76.5 

52,4 

50,4 
52.1 
58.1 

63.6 
62.6 
63.9 
67,3 

-  2.9 

87 
91 
88 
89 

3. 

1 

7* 

2 

42 
35 

38 

44 

24. 
23 

16 
16 

81 

115 

88 

22 

0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.37 
3.66 
3.67 
3.76 

.96 
1.07 

1.44 

.92 

1.80 

1,04 

14 

27 

4 

13 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
9 
7 
7 

2 

3 
2 
3 

1 

0 

1 

2 

DIVISION 

65.3 

-  4.1 

4,77 

1.96 

.0 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


September,  like  August,  was  relatively  cool 
and  wet  over  the  greater  part  of  Kentucky, 
Over  much  of  the  State  a  September  as  cool 
occurs  on  the  average  in  about  20  out  of  100 
years.  In  parts  of  the  east  a  September  as  wet 
occurs  on  the  average  less  often  than  5  out  of 
100  years. 

Temperatures  were  cooler  than  seasonal  on 
about  20  of  the  30  days  due  to  cloudy  and/or 
rainy  weather  and  to  the  cool  air  that  swept 
down  across  the  State  following  the  7  cold 
fronts   that  passed  through  Kentucky  during  the 


month.  Indications  are  that  percentage  of  possible 
sunshine  was  below  average  Statewide,  the  lowest 
in  about  20  years  in  the  extreme  west. 

Rainy  days  (days  with  0,01  inch  or  more  of 
precipitation),  with  several  exceptions,  were 
above  average  over  the  State,  about  50  percent 
greater  than  average  over  much  of  the  eastern 
half.  Though  September  usually  has  about  the 
least  number  of  rainy  days  (of  any  month  of  the 
year),  this  September  over  much  of  the  east  had 
about  as  many  rainy  days  as  any  month  of  the 
year. 

Allen  B„  Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room    205,    Agricultural   Exp.  Sta. 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER 

1966 

Station 

g 

Day 

of  Month 

o 

1  |  2  |  3 

4  |  5 

1  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  | 

12 

13  1 

14  |  15 

IB  |  17  |  18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25 

26  | 

27 

28   29 

30 

31 

•   •   • 

WESTERN             01 

BAROWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 

con 

s.oa 

3.93 

4.12 

2.04 

T         T 

.69 
•  02 

T 
.07 

T     .19   .03 
•  60 

.06   .02 
.96 

.30 

.02 

.01 
■  OT 
.01 
.08 

T 
.29 

.30 

1.13 
1.22 
.16   .47 
.89 
.31 

.IT 
.93 

1.44 

2.20 

.73 

.32 

.29 

.06 
.96 
.02 
.96 

.02 

.0* 
.02 
T 

.01   .02 
.10 

,06 
.02 

.76 
.04 
.93 
.05 
.20 

.31 
.07 
.13 
.12 
.41 

.01   .02 

.88 
.60 

.84 

Dundee  -  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  9 

FORDS  FERRY  OAM  50 

FRANKLIN  1  E 

4.32 

2.92 
2.34 
2.93 

3.49 

.06 
1.08 
.40 
.36 
.95 

T 

.24 

.10 

.15   T 

1.12 

T 

T 
.SI 

.02 
.04 
T 

.72 
.99 

.40 

.07 

T     .27 

.06 
.24 
.23 
.02 
.36 

.60 
.09 
.07 
.80 
.4) 

1.00 
.45 

.04 
.40 
.29 

.10 
.20 

.55 

T 

.01 

.10 

.15 

.08 
.06 
.10 

.07 
.14 
.65 
.54 
.57 

T 
.55 

.01 

GOLDEN  BOND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

2.60 
4.94 
2.63 

4.44 
4.49 

.10 

1.07 

.98 

T          T 

.37 
•  26 

T 

.02 

.05   .66 

T 

T     T 

T 

.38 
T 

.92 
1.32 

.72   .14 

.32   .90 

1.30 

T 
.04 

1.02 
.37 
.0) 

1.22 
•  92 

.39 

.79 

.07 

.03 

.07 

T 

.13 

,04 

.14 
T 

.2. 

T 

T 

.26 

T 
.42 

1.45 

.24 
.12 
.11 

.06 
.11 

T 

.82 

.45 
.96 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAOtSONVILLE  1  5E 

MATFtELO 

MURRAY 

1.45 
6.92 
4,60 
3. TO 
2.09 

,08 

.02 
2.97 

.03 

T 

.02 
.02 

•  44 
1.30 

T 

T 

.08 

.02 

.06 
1.50 
.12 

■  60 
.43 

.33 

1.33 
.83 

1.43 
.41 

.06 
.11 
.02 

.10 
T 

.10 
7 

T 
.11 

.09 
.75 
.03 
1.05 
1.02 

.1) 

.48 
.21 
.31 
.19 

.85 

OLNEY 

OwENSBORO  2  M 
OWENSBORO  OAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

2.20 
3.79 
3.94 
4.61 
3.43 

.04 
.05 

T 

.91 

.97 

.03 

.03 

.63 

T 

T 
.80 

.09 

.23 

.70 
.36 

1.08   .01 
.36 

.03 
.05 
.42 

.36 

1.27 
.30 
.52 

,66 
1,07 

.03 
.16 
.37 

T 

.0' 
.30 
.01 

T 
.05 

.OT 
.18 

.07 

T 

1.07 
.66 

.53 

.50 
.44 
.38 
.53 

T 
.02 

.81 
.78 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

3.32 
2.53 

4.2« 

4.09 
4.07 

.10 
•  02 

.49 

.63 

1,08 

1.77 

T 

.02 

.10 
.47   T 

.05 

.05 
.36 

.04 

.83 

.13 
■  32 

.91 
.01   .10 

.88 
.02   .39 

1.14 

.36 

T 
.85 

.46 

.14 
.6) 
.14 
.12 

1.11 

.11 

.21 
.10 
.17 

.0' 
.08 
.2' 

.10 

.10 
.01 
.13 

T 

.17 
.19 
.96 
.13 

.03 

.11 
.SO 
.12 
.35 

.24 

.20 

.52 
.43 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

1.62 

.55 

.42 

.15 

.03 

T 

T 

T 

.45 

CENTRAL             02 

ADDISON  OAM  45         // 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

2.96 

4.09 
2.60 
1.37 
4.37 

.40 
.04 

.70 
.26 

.06 
.74 

T 
■  08 

.06 
T 

.16 
.02 

.0) 
.04 

.01 

.92 

.01 
.10 

.21 
1.12   T 

.70 
.39 

.06   .28 

.32 

.23 

.51 

.23 

.47 
.44 
.32 
.23 

.79 
.76 
.11 

.02 
1.30 

.02 
.09 

.04 

T 

.09 

.06 

T 

.02 

T 

T 

.09 

.03 

.04 

.12 

.12 
.20 
.04 
.90 

.06 
.04 
.03 

.18 

.69 
.02 

BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 

3.17 
3.01 
4.09 
4.17 
3,99 

.42 

,58 

T 

■  64 
.71 

.02 

.03 

.01 

T 

.60   .16 
.03   .11 
.01   .08 

.82 

.0* 
.OT 

.09 
T 

T 

.75 
.52 

T    1.17 

.59 

T     .36 

.77 

.02 
.26 
.63 

.42 

.10 
•  74 
.60 
.10 

.05 

1.13 

T 

.50 

.18 

.01 
.50 
T 

.05 

T 

.11 

.03 

.48 
.07 
.46 
.30 
.23 

.14 
.11 
.24 
.78 
.12 

.03 
T 

.26 

.10 
.78 

BURKESVILLE  2  W 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

9.61 
9.49 

2.11 
3,39 

1,64 

■  56 

.75 

.13 

.62 

,60        .01 

.41 

.12   .74   .11 

.13 

.29   .02 
.15 

.15 
•  47 

1.34 
■  32 

.02 

.19 

.29 
.96 
.62 

T     .36 

.62 

1.16 

.69 

:\l 

.50 

.91 
.03 
.16 
.01 

.31 

.01 

T 
.0! 

.02 
.19 

.12 

.01 

.64 
.12 
.15 

.05 

.21 
.29 

.09 
.05 
.01 

.12 

.02 

T 

.01   T 

.27 

.09 

EDMONTON 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

3.79 
3.57 
3.66 
4.32 
1.39 

.55 

1.24 
•  IS 
.64 
.18 

.11 

.03 

.55 

.40 
.70 

T 

.15 

.05 
.10 

.05 

.40 
.69 
.23 
.22 

.04 

.09 
.02   T 

.39 
.02   .59 

T     T 

.33 

.19 

.38 

.37 
.59 
.35 

.50 
.30 

.15 
.36 

.21 
.03 
.22 

.2! 
.08 

.15 
.41 

.03 

T 

.03 
.07 
.13 

T 

.58 
.22 
.99 

.98 

.07 

.10 

T    T 
.05 

.40 

GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LIBERTY 

3.79 
3.66 
2.45 
2.32 

6.14 

.77 

1.22 
1.21 
.26 
.21 
.53 

.03 

.02 

.08 
.14 
.3T 
.05 

.15 
.13 

.34 

.04 
.20 

.38 

.37   .19 

.19   .17 

.25 

.01   .35 

,88 

.52 

.45 

.15 
.26 

.36 
.34 

.29 

.10 

.87 

.22 
.23 
.11 
.39 
2.11 

.01 
.01 
.31 

T 

.02 
.05 

.30 
.43 

.01 
.06 
.39 

.15 

.17 

.07 
.62 

T     T 

T 
.03 

.29 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

2.53 
2.59 
2.44 
3.33 
3.54 

.37 
T          .41 

T 
T 

.36 

.32 

.59 

•  06 
.07 
.05 

.02 

.96 
.21 

.60 

.02 

.53 

.40 

.02 
1.19 

.56 

.49 
.39 
.39 
.22 
.63 

.07 
.03 
.23 
.34 
.02 

.13 
•  It 

.*! 
T 
t.K 

T 
.14 

T 

T 
T 

.07 
.05 
.03 
.19 
.27 

.06 
.14 
.07 
.07 
.06 

.06 
.04 

.73 

.'2 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

3.36 

3.68 
3.02 
3.61 
2.99 

.13 

.30 
.38 

.20 

.16 

T 

T 

1.66 
1.06 
.90 
.68 

.10 

.17 
.06 
.20 

,79 

.03 

.26 
.15 

.05   .46 

T     .58 
.19 
.63 
.16 

.19 
.38 

.15 

.11 

.38        .0! 

.19 
.10 
.91 
.92 
.30 

.20 
.24 
.42 
.57 
.98 

T 
.1C 

.0! 
T 

.02 
.05 

T 

.27 
.35 

.19 
.0) 

.06 
.07 
.25 

.15 

T 

.44 
.05 
.12 

.33 

SHEPHEROSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 

2.72 
3.43 
4.69 
3.87 

.11 

.30 
.29 
.80 

.49 

.06 
.03 

.06 

1.2) 

.23 

.05 

.04 
.01 

.36 

1.74 

T     .23 

.39 
.21   .13 

.57 

T 
.10 
,49 

.49 
.50 
.57 

.09 

.30 
.22 
.49 
1.09 

.07 
.02 
T     .05 

.66   .06 

T 

.13 

.03 
.27 

.06 
.77 
.12 
.11 

T 
.01 

.30 

7 

.35 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

4.31 

4.30 
3.07 
3.13 
3.39 

.55 

.03 

.11 
.72 

.07 

7 

.36 

.06 

.05 

.60 
.12 

.02 

.01   ,91 

.71   .02 

.01   .18 

.16 

.08   ,03 

1.01 
.14 

.42 

.54 
.1) 
.69 

1.3) 
.36 

.09 
.49 
.96 
.48 
1.35 

.01   .01 
T    .02 

.18   .15 
T    T 
.04 

T 
.20 

T 

.19 
.1) 
.05 

.08 

1.06 
1.04 
.04 
.26 

.08 

.01 

.02   T 
.64 

T 
.59 

T 

.63 

CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIX  DAM 

FALMOUTH  9  WNW 
FARMERS  1  WNW 

3.12 
5.10 
3.98 
3.39 

3.76 

.43 

T 

.47 
.12 
.49 
.74 

T 

.07 

.03 

T 

.01 

.23 

.40 
.30 

.17   T 
.09   .03 
.39   .02 

.T5 
1.27 
.31 
.21 

.99 

1.10 
1.04 
.29 
.17 

.97 
1.43 
1.18 
1.13 

.49 

.07 

.02 
.02   .02 
.66 
.17   .10   .07 

T 

.06 
.05 
.04 
.16 
.25 

.08 
.40 
.04 
.0* 
.14 

.66 

.04   T 
.07   T 
.33 

.58 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

9,58 
9,78 

9,09 
3,26 

2.23 

.06 

.31 

.19 
.32 

.14   T 

T 

.05 

.20 

.12 

.40 

T 

.40 

.04   .27 
.36   T 
T     T 

T    T 

.29 

.36 
.46 
.29 

.26 
1.21 
.82 

1.17 
•  99 

1.22 
.34 

1.05 
.77 
.52 

1.66   .19 
1,69   .02 
1.23   .43   T 
.31   T 

.04 

T 
.04 

T 

.16 

.15 

T 

.08 

.08 

.13 

.30 
T 

.02 
.02 

.70 
.33 

.12 

.24 
.11 

.54 

.02 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

2.82 
3.90 
3.04 
4.59 
9,7t 

.13 

.0)        .09 
.31 

.16 

T 
.06 

T 

T 

.06 
.12   T 

T    T 
.02  LOT 
.40 

.44 
1.26 
•  64 

T          T 
1.27 

.47 
.96 
1.09 
1.20 

1.77 

.82 

1.33 

1.03 
.22 
1.30 

.10 

.03   .03 
T     .03 
.22 

.12 

.12 

T 

T 

.05 

.10 

.13 

.02 

T 

.81 

.27 

.70 

T 

.11 

.01 

.18 

.32 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

4.0) 

4,66 
3,33 
3.44 

3.06 

.03 

.02 
.23 
.14 
.16 
.06 

.10 

.09 

T 

.11 
•  03 

T     .43 
.23 

.03   .06 
.13   .09 
.01   T 

.01  2.21 
1.30            1.46 
.90            .97 
.19           .22 
.42             .96 

.10 
1.40 
1.12 
1.01 
1.20 

T 
.0)   T 
.11   .02 
.65   .13   T 
.18 

.05 

T 
T 
T 

.07 
,06 
.11 
.15 
.11 

.03 
.08 
.16 
.05 
.03 

:  T 

.05 

.32 

.43 

.9) 
.01 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

2.63 

3.09 
3.43 
4.92 
1.91 

.02 
.09 

.16 
.22 
.26 
.12 

.11 

.01 

.07 
.07 

.02 

T 

.23 

.02 

T 

.06   .30 
.02   .39 
.62   .02 
.12   T 

1.41 
T              1.49 
.90       .09  1.02 
1.44   T        ;  l.)5 
.96            .95 

.30 
.39 

.62 
1.64 
.24 

T     T 
.03   .04 
.03   .23   T 

.0' 

T 

T 
.02 

T 

.09 
.04 
.07 
.09 
.07 

.23 

.24 
.1! 

.02 
.03 

.20 

.04   T 
.05   .01 
.19 

.07 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANSUREN 

1.0) 
1.87 
3.03 

3.77 
2.02 

T 

.12 
.04 
•  33 

.20 

.05 
■  03 
T 

.05 

T 

.10 
T 

T 
.1) 

T    T 
.20   T 

.TS 

T 
.99 

.67 
.92 
.36 

|  .01 
!  .26 

I  1.11 

|  1.18 
1   .99 

.47 
.45 

1.44 
.60 

.49 

.10 

.64   .11 

,03   .20 

.12 

T 

T 
T 

.04 

T 

.08 
.03 
.06 
T 

.01 
.02 

T 

T     T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

SEPTEMBER  1966 

« 

Day  of  Month 

Station 

"5 

I     I 

H 

12        3 

4 

5    | 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  J  14  |  15 

16    17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25  1  26  j 

27 

28   29   30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.00 

.20 

.02   .08 

.28 

.26 

1.35 

.07 

►21 

T     .12 

.02 

•  ST        T 

• 

WAYNESBURG  7  NE 

6.09 

.90 

T 

.04 

.47   .57 

.48 

T   i 

.76 

1.68 

.14 

.09 

.55 

.61 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

1.51 

.06 

.06 

T     T     .25 

1.38 

.26 

.02; 

T 

.13   .06 

.67 

.01        .61 

• 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

4,07 

.11 

.55   ,56   ,05 1 

.03 

1.00 

.36 

.26 

.10 

T     .18 

.05 

.82   T 

BARBOURVILLE 

A, 06 

.75 

T 

■  07 

1.10   .76   T 

.15 

T 

•  IT 

.55 

7 

T 

.09 

.39 

.03 

BAXTER 

4.06 

.71 

.26 

.05 

.45   .67   .02 

T 

.10 

•  19 

.37 

.48 

.13 

T 

.12 

.27 

.29 

BLAINE  2  U 

9. ia 

•  96 

.99   ,89   ,35 

.74 

.69 

.30 

.10 

.70 

BUCKHORN 

BURD1NE  2  NE 

3.96 

.30 

.64  1.40   .09 

.02 

.10 

.31 

.45 

.13 

.35 

.5' 

.90   ,10 

CLAY  CITY  I  WNW 

3.10 

.46 

.08 

T 

,67   ,68 

.14 

.65 

.47 

T 

.07 

.08 

7 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.94 

.98 

T 

T 

•04   .56   .04 

.38 

.27 

.40 

.05 

.03 

.07 

.08 

.04 

CUMBERLAND 

4.79 

.19 

.60 

.04 

1.47   .06   .17 

.10 

.29 

.04 

.77 

.17 

.43 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

».19 

.86 

.07 

1.60   .06   ,14 

.78 

.02 

.36 

.04 

.19 

.09 

DEWEY  DAM 

5.39 

.15 

T 

.64  1.51   .10 

.05 

•  09 

.85 

.19 

.18 

.19 

.40 

.35 

.90   .10 

ELKHORN  CITY 

6.20 

.23  2.27 

•  44 

1.16 

.23 

1.07 

.80 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

9.26 

1.51 

.43 

.04 

.92   .51   .08 

.17 

.02 

.61 

.85 

.09 

.01 

.09 

.12 

.03 

FREEBURN  2  Sw 

8.03 

.03 

.16 

.06 

.45  2,70   .10 

.17 

.02 

.75 

.76 

.03 

.02 

.16 

.66 

1.69   .29   ,09 

FRENCHBuRG 

2.8! 

•  67 

.02 

.03 

.16   .57   .07 

.17 

.29 

.33 

.06 

.15 

.02 

.18 

.09 

.13 

GRAYSON  1  5E 

5.TT 

.23 

.35   .60   .02 

.35 

.07 

1.17 

•  59 

•  86 

.19 

.11 

.1! 

1.09 

HAZARD  WATER  WORKS 

6.99 

.36 

.13 

.98  1.13   .26 

.31 

.02 

.26 

.42 

.52 

.40 

.09 

.34 

.56 

1.21   ,06 

HEIDELBERG  LOCK  It       R 

3.29 

•  17 

T 

.12  1.04   T 

.03 

.20 

.20 

.05 

T 

T 

.19 

.19 

.92   T 

HINDMAN  11  NNE 

5,69 

.12 

.05 

.82  1.23   .04 

.04 

•  06 

.62 

.32 

.25 

.02 

.13 

1.14 

.98   .03 

HYDEN 

5.68 

.31 

.12 

T 

.03 

.89  1.34   .04 

.11 

.02 

.39 

.29 

•  03 

.54 

.03 

.44 

.72 

.37   .09 

JACKSON 

6.06 

T 

.60 

T 

.03 

.41  1.23   .06 

.12   T 

T 

.29 

.33 

•  U 

T 

T 

.19 

.37 

.31   T 

JEREMIAH 

1.91 

.34 

.96   .20   .23 

.19 

.17 

.06 

.14 

.04 

LLOYD  GREENUP  DAM 

6.56 

.01 

.16   ,97   .04 

.12 

1.62 

.32 

.27 

.09 

.26 

.05 

.89 

LONDON  FAA  Ap 

5.27 

.55 

T 

.04 

T 

2.02   .03   .18 

.14 

.43 

.02 

.01 

.02   .54 

.69 

.04        .56 

LOUISA  2 

5.23 

,69 

T 

•  44   .76   .07 

.33 

.03 

.80 

1.33 

.08 

.03 

.05 

.04 

.39   .04   T 

MANCHESTER  4  5E 

6.28 

.93 

.27 

1.18  1.33 

.16 

.05 

.19 

.41 

.40 

.36 

.51 

.42   .09 

MARTIN 

6,55 

.25 

•66  1.20   ,12 

.76 

.40 

.87 

.10 

.20 

.52 

1.37   ,10 

MC  KEE 

3.00 

.06 

.01 

.65   .82   T 

.12 

.06 

•  10 

.21 

.01 

.25 

.36 

.29 

.17 

MIDDLESBORO 

3.57 

■  49 

.12 

.06 

.39   ,70   T 

.11 

.23 

.19 

.85 

T 

.13 

.10 

.06 

.14   T 

MONTICELLO 

7.27 

.69 

.07 

1.57   .79   .02 

.42 

.97 

2.24 

.12 

.15 

.02 

.11 

.32   .02 

MOUNT  VERNON 

4.90 

.20 

.21 

.06 

T 

1.24   .06  1.33 

.10 

.99 

.09 

.09 

.61 

.48 

.04 

ONEIDA 

5.28 

.16 

.05 

.83  1.63   .08 

.11 

.03 

.20 

.19 

.18 

.10 

.35 

.87 

.48   .04             . 

PAINTSVILLE  1  S 

5.73 

.30 

T 

.62  1.30   .05 

.10 

.19 

.89 

.26 

.55 

.52 

.38        .65       . 

PIKEVILLE 

6.68 

.19 

.06 

2.62   .38   .05 

.02 

.69 

.33 

.33 

.21 

.17 

1.67 

.11        .04 

RAVENNA  LOCK  12 

3.12 

•  59 

T 

.05 

•05   .72   T 

.30 

.62 

.32 

.02 

.01 

.07 

.49 

.12 

SALYERSVILLE  2  SE 

4.47 

.36 

.36   .88 

.28 

.82 

.13 

.43 

.60 

.41 

SOMERSET  2  N 

5.83 

.11 

.29 

.04 

.05 

1.85   .02   .08 

.02 

.11 

1.26 

.14 

•  U 

.02 

.38 

1.29 

.10 

STEARNS 

4.28 

.75 

.12 

.86   .69   .13 

.39 

.61 

.21 

.05 

.37 

T 

.12 

T1LF0RD 

5.00 

1.10 

.13 

•65   .98   ,18 

.08 

.64 

.07 

.20 

.70 

.27               . 

TOMAHAWK  1  WSW 

4.37 

.17 

T 

.40  1.44   .03 

.16 

.09 

.70 

.32 

.11 

.09 

7     .29 

.38 

.24   .03            . 

VANCEBURG 

3.66 

.15 

.37   ,13   ,16 

.02 

.78 

.66 

.03 

.03 

.13   .22 

.92 

.04             . 

WEST  LIBERTY 

3.67 

1.80 

T 

.02 

.29   .56   .02 

.10 

.48 

.02 

.05 

.13 

.05 

.15   T 

WILLIAMSBURG  1  E 

3.76 

1.03 

.15 

.05 

1.06   .60   .04 

.12 

.19 

.47 

.01 

.04 

.02 

. 

WILLOW  LOCK  13 

3.02 

.32 

.08   .84 

.17 

T 

.11 

.28 

T 

T 

.03 

1.07 

.12 

EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
LOVELACEVILLE 

LOWEST    TEMPERATURE 
FALMOUTH    5    WNW 

GREATEST    TOTAL 
PRECIPITATION 
FREEBURN    2    SW 

LEAST    TOTAL 

PRECIPITATION 

SPRINGFIELD 

GREATEST    1    DAY 
PRECIPITATION 
MAD  I  SONY  I LLE    I    SE 


94 


33 


8.03 


1.03 


2.97 


DATE 
DATE 


DATE 


02 


16 


04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 

01 

1 

2 

■ 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 

< 

»     •     « 

WESTERN             01 

SARDWELL  *  E 

MAX 

MIN 

90 
61 

91 
61 

92 
69 

88 
62 

84 
61 

82 
58 

81 
49 

82 
47 

83 
55 

85 
59 

78 
64 

86 
55 

85 

57 

84 
54 

76 
59 

66 
42 

76 
42 

74 
53 

69 
63 

70 
55 

65 
58 

81 
48 

79 
45 

77 
41 

80 

47 

66 
59 

77 
61 

70 
52 

79 
46 

71 
49 

79.0 
54.4 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
62 

87 
67 

85 
69 

80 
59 

79 
61 

79 
52 

79 
50 

81 

56 

85 
62 

81 
65 

82 
61 

75 
58 

78 
57 

75 
58 

69 
42 

76 
46 

75 

57 

70 
63 

71 
66 

70 
57 

79 
55 

76 
46 

76 
42 

76 
49 

68 
57 

79 
60 

70 
57 

78 
48 

76 
49 

77.8 
56.4 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 
61 

91 
63 

92 

65 

87 
56 

79 

54 

81 

48 

82 
45 

84 
53 

88 
63 

81 
62 

87 
70 

84 
51 

86 
65 

70 
60 

76 
45 

80 
41 

75 
39 

73 

57 

75 
52 

69 
58 

82 
47 

82 
44 

76 
44 

80 
44 

78 
50 

78 
52 

83 
39 

82 
43 

79 
49 

81.5 
52.7 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 
MIN 

90 

65 

91 

66 

92 

70 

85 
69 

85 

60 

80 
60 

79 
57 

79 
56 

82 
61 

84 
67 

76 
67 

87 
65 

82 
60 

85 
60 

67 
51 

69 
48 

79 
51 

76 

59 

71 
58 

71 
55 

69 
59 

79 
55 

76 
52 

76 
46 

77 
53 

63 

58 

75 
60 

70 
52 

79 
50 

61 
48 

77.9 
57.9 

80LDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
67 

90 
68 

91 
64 

88 
60 

89 
55 

81 

51 

80 
49 

83 
60 

83 
64 

84 
61 

77 
62 

85 
63 

84 
62 

82 
60 

66 
48 

70 
49 

78 
57 

75 
63 

73 
57 

72 

58 

68 
55 

81 
56 

81 
49 

76 
54 

82 

60 

70 
59 

79 

56 

69 
48 

80 
49 

79.9 

57.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
63 

86 
69 

87 
70 

82 
61 

79 
60 

79 
53 

78 
50 

82 
56 

86 

61 

74 
64 

S2 
62 

76 
58 

81 
57 

74 
59 

68 
43 

76 
47 

73 
58 

70 
64 

73 
52 

68 
55 

78 
54 

78 
49 

76 
43 

76 
48 

72 
57 

79 
61 

69 
57 

78 
46 

73 

49 

77.8 
56.2 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 
MIN 

90 

62 

92 

64 

92 

68 

87 
69 

83 
56 

82 
61 

80 
54 

79 
53 

80 
56 

87 
65 

75 
65 

86 
63 

81 
61 

84 
55 

66 
59 

68 
44 

77 
47 

71 
56 

71 
64 

70 
56 

71 
60 

80 
54 

78 
51 

77 
44 

75 
53 

66 
57 

75 
56 

71 
50 

79 
50 

64 
48 

77.9 
56,8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
65 

91 
71 

86 

71 

85 
63 

83 
61 

81 
52 

83 
53 

84 
56 

85 
61 

77 
66 

85 

64 

84 
57 

83 

56 

74 
58 

69 
45 

76 
44 

74 
55 

72 
62 

67 
57 

65 
58 

81 
53 

81 
47 

78 
44 

85 
51 

72 
62 

80 
63 

70 
54 

81 
50 

75 
50 

79.6 
57.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 

Mm 

88 
64 

90 
64 

92 
67 

89 
70 

91 
64 

88 
59 

80 
54 

83 
54 

84 
58 

84 
64 

89 
64 

77 
63 

83 
61 

81 
56 

85 
58 

69 
45 

73 
46 

81 
52 

74 
62 

74 
54 

75 
55 

66 
53 

82 

50 

83 
46 

79 
48 

83 
54 

69 
61 

83 
58 

68 
46 

81 
50 

80.8 
56.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
63 

94 
63 

92 

69 

88 

68 

87 
61 

83 
59 

82 
51 

82 
51 

82 

57 

85 
63 

76 
65 

87 
63 

84 
67 

83 
57 

74 
60 

69 
43 

79 
44 

73 
54 

66 
63 

70 
55 

68 
59 

81 
48 

80 
45 

79 
42 

81 
49 

68 
59 

78 
56 

70 
52 

80 
46 

72 
50 

79.5 
56.1 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
63 

89 
67 

86 
69 

84 
60 

82 

60 

79 
53 

79 
50 

81 
55 

88 
63 

79 
64 

85 

63 

78 
55 

83 
56 

76 
59 

68 
40 

77 

46 

73 
55 

72 

62 

74 
53 

69 

57 

80 
54 

78 
52 

77 

44 

78 
49 

67 
57 

78 
59 

71 
55 

79 
48 

75 

47 

78.9 
55,9 

MAYFIELO 

MAX 

MIN 

89 

64 

91 
65 

90 
71 

89 
70 

83 
63 

82 
63 

81 
53 

82 
52 

84 
59 

84 
64 

77 
65 

83 
64 

85 
58 

84 
54 

72 

58 

69 
44 

78 
45 

72 
60 

71 
63 

70 

56 

65 

57 

80 
52 

80 
48 

76 
44 

80 
51 

70 
59 

78 
62 

68 
52 

77 

50 

79.0 
57.4 

MURRAY 

MAX 
MIN 

as 

65 

87 
66 

88 
70 

89 
71 

88 
69 

81 
64 

77 
55 

81 
55 

81 
59 

84 
65 

85 
66 

76 
65 

63 
61 

82 
60 

82 
61 

65 
47 

66 
49 

76 
62 

72 

65 

72 
56 

70 
59 

67 
55 

79 

51 

79 
46 

76 
53 

82 
62 

69 
62 

79 
57 

69 
50 

78 
58 

78,3 
59,5 

0WENS80R0  2  M 

MAX 

MIN 

90 
62 

92 
64 

88 
67 

86 
67 

82 
56 

81 
60 

81 
56 

82 
56 

82 

56 

91 
63 

80 
65 

87 
65 

80 
59 

84 
57 

70 
63 

71 
43 

80 
49 

74 
56 

70 
59 

73 
57 

73 
60 

79 
53 

76 
47 

78 
43 

75 
50 

66 
57 

77 
59 

74 
55 

79 
48 

72 

49 

79,2 
56.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
65 

90 
65 

90 
72 

86 
70 

84 
63 

81 
59 

79 
54 

80 
52 

81 
59 

87 
63 

77 
65 

86 
64 

84 
58 

83 
57 

68 
50 

67 

44 

76 
46 

72 
56 

68 
57 

69 
55 

67 
57 

76 
53 

76 
50 

77 
45 

79 
54 

65 
59 

76 
59 

70 
52 

79 
51 

60 
48 

77.5 
56.7 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

87 
65 

90 
64 

92 

64 

89 
70 

90 
59 

83 
63 

81 
51 

84 
51 

82 
59 

83 
64 

80 
64 

85 
63 

85 

57 

84 
58 

76 
58 

70 
45 

76 
43 

76 
55 

72 
63 

72 

54 

67 
57 

80 
50 

80 
47 

77 
42 

60 
50 

72 
58 

77 
61 

71 
52 

80 

49 

78 
50 

80.0 
56,2 

PRINCETON  1  SE 

MAX 

Mm 

91 
63 

92 
64 

90 
70 

89 
70 

86 

63 

82 
69 

80 
53 

81 
51 

84 
58 

86 
67 

80 
66 

86 
64 

86 
58 

84 
54 

67 

60 

70 
42 

79 
48 

76 
61 

72 
64 

74 
54 

68 
59 

80 
54 

80 
50 

77 
44 

80 
50 

73 
58 

78 
62 

70 
57 

79 
49 

76 

50 

79.9 

57.7 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 

Mm 

85 
58 

89 
59 

90 
61 

83 
68 

87 
57 

83 

58 

80 
48 

78 
46 

78 
48 

80 

50 

86 
59 

74 
59 

82 
56 

72 
56 

79 
58 

65 

40 

68 
43 

76 
47 

72 
54 

73 

50 

73 
51 

68 

54 

78 
48 

79 
42 

76 
43 

77 
53 

65 
51 

80 
56 

68 

48 

77 
49 

77.4 
52.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 

Mm 

87 

59 

89 
61 

90 
68 

86 
67 

88 
62 

82 
61 

80 
49 

80 
50 

81 
56 

84 
61 

85 
60 

87 
61 

82 

60 

74 
60 

61 
61 

67 
44 

70 
50 

79 
52 

72 

64 

73 
54 

72 
56 

67 
57 

79 
48 

80 
43 

75 
46 

79 
51 

69 
63 

80 
68 

69 
51 

87 
55 

79.1 
56.7 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 

Mm 

89 
62 

89 

63 

85 
69 

87 
67 

80 
60 

78 
59 

80 
51 

79 
51 

81 
48 

85 
59 

82 
62 

85 
61 

73 
56 

80 
62 

74 
55 

70 
40 

77 
46 

72 
55 

68 
62 

73 
61 

71 
53 

77 
58 

75 

48 

73 
42 

74 
48 

59 
54 

71 
56 

70 
55 

76 
51 

71 
48 

76,8 
55.4 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

Mm 

89 
60 

86 
61 

86 
66 

85 
69 

82 
57 

80 
61 

78 
50 

78 
51 

82 

49 

84 
61 

79 
61 

85 
59 

80 
58 

80 
61 

77 
56 

69 
40 

76 
47 

74 
58 

67 
61 

73 
60 

73 
51 

77 
57 

78 
45 

73 
41 

75 

47 

71 
55 

80 
57 

74 
56 

77 
50 

74 
48 

78.1 
55.1 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

87 
60 

90 
60 

91 
63 

88 
70 

89 

61 

84 
60 

78 
52 

79 
53 

80 
57 

84 
61 

88 
61 

80 
66 

83 
62 

73 
62 

82 
63 

65 

44 

70 
45 

78 
58 

71 
64 

72 
56 

72 
52 

69 
56 

79 
50 

81 
44 

76 
47 

79 
57 

71 
62 

83 

60 

79 

50 

76 
51 

79.2 
56.9 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

90 

60 

89 
64 

89 
63 

88 
60 

80 
52 

80 
57 

78 
49 

78 
50 

78 
51 

84 
57 

74 
61 

80 
58 

74 
59 

79 
59 

69 
55 

72 
40 

75 
52 

66 
58 

68 
58 

66 
57 

69 
59 

68 
54 

68 
49 

74 
40 

72 
49 

63 
54 

78 
56 

70 
53 

75 
56 

68 
50 

75.5 
54.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

88 
61 

92 
63 

88 
67 

89 
69 

84 
62 

78 
58 

78 
53 

80 
52 

84 
57 

88 
63 

79 
66 

83 
63 

71 
62 

80 
62 

65 
52 

70 
45 

79 
52 

71 
61 

73 
60 

74 
54 

67 
55 

79 
57 

79 
50 

78 
44 

80 
49 

68 
60 

81 
63 

68 
60 

77 
50 

65 

46 

77.9 
57.3 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
57 

89 
59 

88 
60 

87 
68 

87 

54 

84 

54 

79 
48 

79 
48 

80 
44 

83 
54 

85 
59 

80 
59 

80 
60 

70 
60 

78 
58 

64 
36 

73 
43 

78 
53 

66 
60 

68 
59 

72 
50 

73 
54 

75 
41 

79 
38 

76 

44 

77 
55 

78 
58 

80 
57 

70 
50 

75 
52 

78.1 
53.1 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
60 

88 
62 

87 
64 

85 

68 

81 
58 

81 
60 

78 
52 

78 
50 

80 
51 

83 
60 

80 
63 

80 
61 

76 
60 

78 
60 

74 
56 

68 
41 

77 
48 

74 
57 

66 
60 

69 
59 

70 
51 

76 
58 

77 
46 

74 
42 

77 
47 

70 
56 

79 
60 

69 
57 

74 
52 

70 
54 

76.9 
55.8 

CECILIA 

MAX 

Mm 

88 
59 

89 
60 

85 
65 

85 

68 

81 
57 

78 
60 

78 
S3 

78 
53 

80 
52 

83 

62 

74 
64 

61 
57 

68 
40 

77 
48 

72 
59 

68 
62 

72 

60 

72 
52 

78 
56 

76 
46 

76 

40 

75 
47 

69 
55 

79 
55 

71 
56 

77 
49 

73 
47 

76,4 
55.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 
61 

88 
66 

86 

70 

86 
55 

82 
60 

83 

49 

82 
51 

84 
46 

81 
58 

82 
59 

87 
59 

85 
55 

82 
62 

81 
57 

72 
42 

80 
36 

76 
56 

70 
60 

75 
61 

74 
51 

79 
57 

80 
51 

78 
41 

77 
47 

75 
55 

81 
60 

74 
57 

80 
50 

78 
50 

80.6 
54.8 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

85 
62 

89 
62 

87 
67 

85 
70 

79 
60 

77 
59 

76 
54 

77 
53 

80 
54 

83 
61 

78 
64 

78 
63 

74 
61 

76 
61 

69 
55 

68 

43 

78 
50 

69 
58 

71 
62 

70 
57 

66 
51 

76 
58 

76 
48 

75 
42 

78 
47 

72 
59 

81 
62 

69 
59 

75 
51 

69 

47 

76.2 
56.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

89 
62 

90 
63 

91 
65 

82 

68 

87 
60 

83 
60 

80 
52 

81 
49 

82 

50 

85 
53 

87 
61 

80 
62 

80 
62 

68 
62 

80 
61 

65 
42 

72 
43 

79 
52 

71 
61 

70 
60 

72 
53 

72 
53 

78 
47 

79 
43 

77 
43 

80 
54 

65 
58 

81 
60 

70 
53 

77 
53 

78.4 
55.5 

IRVINGTON 

MAX 

Mm 

89 
61 

90 
62 

86 

68 

84 
68 

79 
56 

78 
60 

79 
54 

79 
50 

83 
52 

87 
62 

79 
64 

85 
63 

82 
56 

81 
59 

79 
57 

70 
40 

78 
47 

78 
56 

70 
63 

73 
59 

72 
54 

76 
57 

76 
48 

75 
41 

77 

50 

70 
56 

79 
56 

72 

56 

78 
50 

73 
49 

78.6 
55.8 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
65 

84 
68 

84 
70 

78 
60 

77 
62 

76 
55 

76 
53 

79 
56 

81 
63 

73 
65 

81 
62 

73 
59 

76 
63 

70 
57 

67 
45 

75 
51 

69 
61 

68 
63 

70 
59 

67 
56 

76 
58 

75 
52 

73 
48 

75 
54 

69 
56 

80 
59 

67 
58 

76 
50 

68 
49 

75.1 
58.0 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

93 
69 

89 
71 

86 
72 

82 
64 

82 
62 

81 
56 

81 

56 

84 
54 

85 
64 

85 
64 

87 
66 

73 
62 

82 
63 

70 
55 

72 
47 

79 
52 

74 
59 

69 

63 

76 
61 

74 
58 

78 
59 

77 
54 

77 
49 

75 
54 

60 
54 

72 
56 

72 
57 

78 
55 

66 
45 

78.3 
58.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

88 
66 

89 
67 

87 
70 

85 
69 

80 

61 

78 

64 

78 
57 

78 
55 

81 
54 

82 
64 

79 
66 

84 
66 

70 
61 

79 
64 

68 
54 

70 
45 

76 
52 

71 

59 

68 
65 

73 
61 

72 

58 

77 
58 

74 
52 

74 
47 

73 
52 

60 
58 

72 
59 

70 
60 

77 
56 

64 
48 

75.9 
56.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

88 
60 

88 
62 

87 
65 

85 
69 

83 
65 

81 
54 

78 
50 

79 
49 

82 
56 

86 
60 

79 
65 

80 
64 

75 
58 

77 
63 

75 
58 

68 
40 

78 
48 

70 
58 

71 
63 

72 
58 

68 
51 

76 
58 

76 

47 

74 

41 

78 
46 

74 
58 

79 
63 

72 

58 

71 
49 

72 

50 

77.5 
56.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1966 


Station 


Day  of  Month 


16   17   18   19   20   21 


28   29   30   31 


NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  0AM 
SCOTTSVILLE  3  5SW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

#      «      » 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
«      •     » 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINt  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 
M1N 


87   86   89 


91   92   92 
67   67   70 


89   90   90 


60 

90 


61  64  66 

91  91  89 

58  58  61 

89  89  88 

6".  61  61 

86  87  85 

60  60  62 


62  63  64 

86  87  88 

62  6'  66 

89  89  90 


90  90  88 

59  59  62 

86  88  89 

61  63  65 

87  89  88 

62  63  65 

88  90  90 

61  63  64 

86  86  86 

62  62  62 

90  88  87 

66  65  68 


88 

5a 

85 

60 

39 
60 

87 
63 

91 
64 

90 

66 

85 
61 

86 
62 

87 

61 

85 
58 

88 
60 

88 

60 

87 
65 

79 
59 

89 
59 

87 

63 

88 
66 

8  9 
64 

MAX   fl8 
MIN   60 


81   86 
64   58 


86   81 
70   58 


89   86 
65   61 


85   80 
69   61 


38   88 
70   55 


71   58   54 


90   85   85 
69   59   55 


85   85 
66   59 


83   78 
65   56 


82   78 
68   57 


89   86 
65   59 


90   85 
65   57 


85   81 
69   53 


89   85 
69   59 


68   58   58 


89   84   79 


89   83   80 
65   63   54 


83 
62 


89 

89 

83 

61 

64 

59 

88 

87 

85 

61 

69 

59 

88 

88 

85 

58 

59 

59 

62   63   59 


89   86   81 
64   60   55 


78   78 
51   55 


81   81 
49   46 


78   79 
53   55 


77   78   84 
51   53   54 


77   77   84 
51   46   46 


77   80 
52   48 


76   79 
47   48 


78   78 
43   42 


79   80 
50   49 


77   82 
51   47 


78   82 
40   40 


75   80 
44   44 


74   78 
49   *7 


78   77 
48   48 


77   82 
51   49 


78   78 
48   50 


75   77 
59   49 


80   81 
49   46 


77   76 
50   51 


80   78   78 


83   85 
59   62 


S3   88 
57   63 


80   81 
65   64 


85   78 
62   65 


83   83   75 


86   85 
60   61 


82   69   79 
61   54   63 


84   72   81 
56   57   60 


76   78   73 
61   62   57 


69   78   64 
61   61   56 


81   69   76 
60   63   57 


76   69 
61   62 


83   78 
57   63 


65   67   78   71   72   73 
43   49   49   64   59   55 


83   79 
58   61 


82   82 
56   61 


56   60   62 


50 

51 

77 

78 

47 

48 

76 

80 

50 

50 

76 

81 

51 

53 

77 

78 

45 

44 

76 

80 

48 

49 

76 

78 

50 

50 

75 

76 

45 

43 

77 

81 

45 

44 

78 

77 

47 

47 

77 

77 

44 

45 

75 

79 

45 

45 

76 

75 

46 

44 

77 

76 

49 

49 

78 

77 

46 

46 

61 

83 

84 

85 

78 

80 

66 

70 

50 

55 

56 

56 

62 

62 

39 

39 

82 

76 

81 

70 

71 

66 

66 

75 

56 

60 

61 

59 

60 

53 

40 

50 

82 

82 

83 

75 

79 

70 

69 

76 

56 

60 

60 

61 

61 

52 

43 

50 

49   50   54 


44   45   JO 


80   85   81 
49   54   59 


58 


71   82 
63   65 


87   74 
60   57 


81   67 
62   62 


82   75 
62   61 


77   77 
55   60 


74   70 
62   61 


72   70 
60   60 


88   69 
57   60 


68   74 
63   61 


83   67 
59   61 


78   67 
61   61 


82   79 
57   61 


83   75 
61   61 


88   69 
58   59 


69 
62 


68   77   74 
46   52   60 


70   78   69 
42   50   55 


67   75 
41   49 


68   75 
40   46 


72   80 
44   50 


62   71 
41   42 


66   70 
37   37 


67   77 
41   48 


71   77 
33   41 


69   77 

38   43 


65   75 

40   45 


64   70 
41   41 


67   75 

43   50 


68   70 
41   46 


66   73 
40   47 


71   76 
37   43 


61   67 
41   45 


63   69 
42   43 


80   72   70 
62   62   58 


61   61 


63   70   76 
43   42   48 


72   73   76 
44   45   49 


65   75   78 
40   38   44 


70 

40 


68   76   76 


70   67   76 
47   44   47 


71   68   76 


80       79      83      82      67      72      71      68      78 
47      52      53      59      62      61 
See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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71   71   71 
60   60   54 


68 
61 


68   68   69 
61   60   55 


68   71   68 
62   61   55 


72   65 
58   62 


65   72 

62   59 


75   65 
59   61 


67   73   69 
62   62   58 


75   67   70 
54   62   57 


66   59   59 


67   66 
58   56 


73   63 
55   60 


67   77 
58   54 


72   66 
54   60 


74   63 
58   61 


70   72 
62   62 


70   66 
59   61 


'1   71 
58   59 


70   68 
60   61 


68   78   78 
55   46   42 


78   77 
48   42 


77   80   76 
57   52   48 


76   67   75 
57   46   41 


78   79 
50   43 


74   74   72 
57   44   37 


75   75   72 


75   77   75 


73   74   72 
56   50   46 


70  75  73 

59  51  46 

74  75  72 

57  50  44 

74  73  73 

56  43  39 

72  75  77 

55  47  45 

72  76  74 


74   74   73 
59   48   44 


73   75   72 


73   74   72 
59   49   46 


72   74 
45   41 


80   78 
50   46 


71   75 
52   47 


73   75 
45   39 


75   71 
61   47 


75   76 
53   47 


75   75 
49   41 


77   77 
49   42 


72   77 
50   42 


66  71  75 

57  53  48 

70  74  78 

56  51  46 


76   78   65 
43   51   58 


75   76   62 
42   53   55 


77   81   73 
45   56   61 


74   69 
51   56 


69   59 
50   54 


72   72 

50   46 


76   76   63 
48   55   55 


76   73 
51   55 


68   59 
45   53 


75   60 
46   55 


67   57 
48   52 


75   74 
45   52 


73   63 
46   53 


73   69 

49   54 


70   65 
46   53 


74   75 
49   55 


43   53   54 


65 
55 


75   68 
48   56 


64   57 
54   52 


79   71   77 
55   48   49 


70 

49 


80   67   77 
61   53   49 


73   70 
54   55 


75   74 
52   46 


74   59 
50   42 


70   74 
53   53 


69   75 
53   53 


74   73 
53   55 


75   66 
46   46 


74   69 
56   54 


72   67 
45   46 


70   77 
55   53 


72   61 
55   47 


70   75 
53   54 


72   71 
56   54 


75   75 
46   49 


68   73 
54   55 


69   77 
52   52 


72   75 
52   50 


73   72 
52   60 


73   66 

50   48 


64 

64 

68 

68 

74 

51 

51 

57 

55 

55 

75 

60 

74 

75 

77 

61 

62 

62 

57 

53 

75 

72 

78 

73 

73 

47 

60 

62 

58 

51 

75 

62 

73 

70 

73 

47 

52 

55 

55 

52 

76 

72 

72 

75 

73 

62 

64 

62 

56 

50 

74 

60 

73 

65 

73 

49 

55 

60 

56 

54 

70 

58 

71 

66 

73 

51 

53 

57 

56 

53 

75 

76 

75 

74 

75 

57 

59 

63 

56 

55 

77 

62 

73 

67 

73 

50 

57 

60 

56 

54 

77 

70 

73 

68 

72 

46 

62 

62 

56 

52 

76 

67 

76 

68 

73 

50 

57 

60 

56 

56 

.3 

53.9 


77.8 
58.6 


76.1 
55.8 


77.9 
55.4 


76.0 
37.1 


76.4 
34.8 


76.4 
56.6 


77.4 
52.4 


77.6 
55.4 


76.1 
56.2 


76.1 
51.1 


75.6 
54.2 


73.6 
53.7 


77.4 
54.3 


74.5 
56.1 


76.0 
54,8 


74.8 
56.3 


77.5 
52.7 


76.1 
56.2 


76.7 
54.8 


76.9 
53.5 


74.9 

56.0 


75.2 
56.1 


75.1 
53.0 


76.0 
57.0 


76.3 

54.7 


75.9 
51.2 


75.7 
53.0 


75.6 

55.0 


74,7 
53.2 


77.4 
55.5 


75.2 
53.8 


75.6 
55.3 


76.7 
55.0 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1966 


Station 


Day  of  Month 


16       17      18 


19       20       21 


22      23      24 


2S      26      27 


28      29      30      31 


LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSH 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


66   86 
56   55 


87   87 
61   62 


85   87 
57   57 


85   87 
62   63 


60   62   62 


88   88 
58   59 


89   90 
65   66 


56   61   61 


83   85 
57   61 


85   87 
59   58 


79   72 
56   55 


83   80   75 


89   86   80 
62   56   54 


84   80 
63   53 


87   80   74 
71   61   55 


82   78 
59   61 


85   78 
64   56 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


91   90 
61   56 


86   87 
62   62 


81   72 

64   55 


76   76 
51   51 


77   75 
56   47 


77   70 
47   43 


70   77 
54   50 


77   79 
53   49 


78   80 
49   51 


85   80 
58   51 


76   78 
52   55 


73   75 
52   50 


81   75 
49   42 


76   73 
49   42 


88   77 
51   45 


77   81 
59   56 


72   80 
56   61 


77   80 
56   59 


83   73 
53   57 


75   81 
62   61 


80   84 
56   59 


77   78 
55   61 


77   80 
60   63 


83   75 
60   61 


77   78 
50   55 


80   84 
49   53 


81   78 
51   53 


75   78 
59   62 


69   65 
54   50 


70   69 
61   60 


64   63 
61   55 


64   70 
60   57 


72   68 
62   55 


70   70 
61   53 


70   70 
62   55 


70   70 
63   57 


66   67 
58   51 


67   68 
61   61 


69   66 
59   51 


66   69 
60   58 


70   67 
61   56 


68   76   68 
43   47   59 


68   77   74 
43   46   58 


63   66   76 
38   40   47 


72   74   77 
43   43   51 


70   76   77 
41   49   62 


70   78   73 
40   46   59 


72   77   72 
48   49   60 


70   76   73 
42   49   59 


62   66   76 
42   44   54 


65   66   77 
44   42   43 


71   77   71 
36   40   50 


63   69   78 
38   40   42 


72   76   72 
44   50   63 


70   72 
61   57 


70   73 
60   59 


66   66 
58   61 


65   65 
59   59 


70   71 
60   59 


66   72 
60   62 


67   78 
60   59 


69   70 
60   61 


68   69 
60   60 


73   65 
55   60 


69   69 
52   59 


64   68 
55   51 


75   72 
43   40 


76   74 
51   45 


74   76 
46   39 


73   77 
50   46 


76   75 
49   43 


75   73 
4?   42 


79   76 
54   48 


77   74 
47   42 


72   75 

50   46 


73   75 
48   42 


73   62 
35   43 


76   76 
46   43 


76   75 
51   47 


77   69 
43   61 


76   70 
45   61 


75   75 
41   48 


79   73 
45   61 


75   70 
46   57 


75   66 
49   59 


77   71 
42   61 


71   78 
45   53 


71   73 
43   48 


60   64 
51   54 


73   76 
43   45 


60   72 
46   61 


77   67   75 


77   65   73 
63   53   53 


63 

49 


75 

59 


74.6 
53.9 


76.2 
56.2 


74,7 
51.9 


76.0 
55.0 


77.2 
56.6 


76.6 
55.1 


77.3 
58.0 


76.4 
56.2 


74.6 
54.7 


74.7 
52.4 


74.6 
50.4 


75.6 
52.1 


76.5 
58.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    107    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  month 

s 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SOMERSET    2    N 

1    INCH 

MAX 

BO 

80 

80 

80 

79 

77 

74 

75 

76 

77 

77 

73 

73 

69 

68 

70 

71 

71 

68 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

68 

71 

70 

68 

68 

72.8 

MIN 

72 

74 

73 

75 

73 

72 

68 

68 

67 

69 

71 

69 

67 

66 

67 

61 

63 

68 

65 

66 

66 

62 

61 

62 

62 

65 

65 

67 

64 

64 

67.1 

4    INCHES 

MAX 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

79 

68 

68 

68 

68 

6B 

68 

68 

68 

69 

69 

74 

67 

68 

68 

69 

68 

71.5 

MIN 

73 

75 

75 

75 

74 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

67 

66 

65 

63 

65 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

66 

61 

67 

67 

67 

68.6 

SOMERSET  2  N   -   SOIL  TYPE,   CAPTINA  SILT  LOAM.   DECREE  OF  SLOPE,   EAST  3  PERCENT.   GRASS  COVER,   THIN  STAND  OF  BLUEGRASS  AND  CLOVER.   PALMER  DIAL  TYPE 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  6  P.M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

3  ^  Ol 

,20< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        *        » 
WESTERN                              01 

MAOISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.27 
17 
90 
69 

.17 
11 

90 
70 

.17 
19 

100 
69 

33 

89 
71 

.20 
37 
91 
61 

.31 
20 

89 
67 

.17 

13 
85 
62 

.22 

29 

85 
59 

.23 

44 
85 

57 

.14 
30 
82 

60 

.01 
15 
93 
71 

.21 
22 
87 
66 

.20 
29 
90 
67 

.14 
33 

85 
62 

.12 
15 

84 

66 

.11 
36 
71 
50 

.13 
33 

74 

.16 
17 
83 

54 

.13 
47 
87 
65 

.10 
36 
78 
59 

.13 

18 
82 
58 

.06 
39 
75 
49 

.37 

47 
85 
56 

.11 
37 

79 
52 

.15 
13 

87 
53 

.06 
28 
81 
60 

.07 
16 
70 
58 

.10 
37 
85 
66 

.22 

0 
81 
94 

.30 
79 
85 
53 

4.94B 

852 
84.3 
60.5 

•        ft        » 
CENTRAL                              02 

NOLIN   RIVER    RESERVOIR 

EVAP 

WIND 

.19 
20 

.15 
19 

.19 
29 

.00 
41 

.22 
38 

.32 

41 

.16 

19 

.19 
25 

.19 
24 

.12 

19 

.26 
21 

.12 

11 

.1? 

19 

.03 
16 

.20 
21 

.06 
37 

.16 
29 

.12 
14 

.07 
38 

.14 
30 

.13 

29 

.02    .22 

78      28 

.19 
55 

.16 

32 

.06 
34 

.04 
13 

.22 

40 

.13 
24 

.16 
69 

4.35 

913 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
22 
95 
73 

•  14 
13 
97 

74 

.14 
11 
96 

74 

.13 

21 
93 

74 

.17 
25 
94 
74 

.24 

22 

93 
65 

.04 
13 
72 
64 

.18 

34 
87 
59 

.18 
42 
88 
60 

.13 

16 

96 
65 

.10 

13 
87 
62 

.00 
17 
89 
64 

• 

52 
82 
66 

.14 
25 
71 
66 

.09 
18 
70 
67 

.03 
27 
68 
54 

.13 

29 
81 
59 

.10 
22 
62 
63 

.01 
37 
72 

67 

.00 
24 

86 
67 

.07 
16 
84 
64 

.09    .03 
34      28 
78      65 
65      64 

.17 
30 
B4 
58 

.15 
18 
84 
59 

.06 
17 
78 

60 

.03 
11 
75 
69 

.07 
21 
83 
69 

.07 
20 
71 
61 

.15 
32 

83 
61 

3.05 

710 

83.5 

64.9 

•        •        » 
BLUE    GRASS                       03 

DIX    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

10 
93 
67 

.IT 
8 

91 
69 

.13 

68 

.15 
49 
98 
68 

.23 

88 
63 

.28 

46 
86 
63 

.22 

11 
82 
62 

.28 

30 
82 
54 

.23 

18 
82 
55 

.17 

8 

84 

57 

.16 

11 
80 
63 

.14 

10 
77 
63 

ft 
21 
85 

63 

* 
11 
73 
63 

.31 
10 
75 
62 

.12 
17 
62 
45 

.16 

8 

53 

52 

.09 

1 

■". 

52 

2 
71 
61 

1 

1 

75 
63 

.04    .22 

1         8 

65      77 

60      56 

.22 
17 

ft 
ft 

.28 

6 
76 
53 

.04 
0 
61 
58 

.06 
1 

75 
60 

.12 

1 

70 

38 

.19 
14 
76 
58 

4.71B 

330 
77.4 
59.9 

•        •        • 

EASTERN                              0* 

DEWEY   DAM 

EVAP 
WJNO 
MAX 
MIN 

.13 

6 
95 
73 

.10 
4 
92 
T2 

.13 

5 
94 

70 

.14 

S 
94 
'1 

.11 

9 
92 

70 

.01 

9 
90 
70 

.11 

9 

82 

62 

.12 
9 
85 
55 

.22 
12 
85 
53 

.11 

8 

86 

62 

.11 

6 

84 

49 

.03 

2 

79 

52 

.07 
4 
79 
54 

1 

70 
64 

.13 

2 

67 
64 

•  1C 
11 
67 

53 

.10 
10 
78 
52 

.07 

76 
62 

.04 

4 
72 
6C 

ft 

C 

61 

64 

0 
65 
64 

.07 
1 

70 
63 

.10 
11 
75 
62 

.1C 
12 

62 
53 

.11 
5 

79 
57 

3 

71 
62 

.21 
2 

70 
50 

1 

69 
66 

2 
67 
52 

.11 
26 

71 
48 

2.99B 

185 
77.8 
60.3 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wlr 
(Speed   - 

d 
m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-ill 

lit 

] 

Station 

-  a 

a  o 

+•*  -p 

3   0 

w  u 

0)   -H 

BSQ 

c 

3  o. 
w  w 

0 

0 

o> 

■9 

1 

u.     B 

« 

o        fi 

1    1 

0 

1 
« « 
i3  J 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM          1    PM         7    PM 

f 

8 
3 

9 
A 

8? 

8! 
1 

1 

111 
til 

COVINGTON    WR    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

6 

14 

2 

0.9 
0.8 
0.5 

7.5 
7.3 
6.9 

29++ 
21++ 
25 

26 

22 

W 

29 
29 
29 

81 
82 

78 

87 
87 
86 

59 

60 
59 

65 
67 
63 

4 
4 
5 

2 

6 
4 

4 
4 

i 
i 

2 

i 

0 
0 

0 

1 

0 

12 
16 

15 

56 

6.6 
6.5 
6.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


^ 

H 

OBSERVATION 

b 

z 

Ld 

Z 

0 

TIME  AND 

Z 

O 

9 

p 

TABLES 

STATION 

| 

5 

COUNTY 

< 

0 

< 
»4 

3 

z 
0 

5 

OBSERVER 

1 

u 

1 

si 

us 

ADDISON  DAM  45 

OC31 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37 

55 

B6  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

7 

16 

65  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMEftSLEY 

ASHLAND 

025* 

04 

BOYD 

T 

27 

82  36 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARB0URV1LLE 

0381 

04 

KNOX 

2 

96 

52 

83  52 

995 

7A 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTQWN  S  J  PREP  SCH 

02 

NELSON 

8 

37 

48 

65  2B 

631 

5P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  4  E 

01 

CARLISLE 

36 

52 

66  57 

325 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

02 

ALLEN 

36 

66  08 

590 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

04 

HARLAN 

2 

36 

51 

83  20 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0-90 

01 

OHIO 

3 

3* 

25 

86  S2 

441 

6P 

6P 

M 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36 

51 

68  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

36 

51 

88  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

L619 

MADISON 

34 

84  18 

1070 

5P 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

03 

MAD  1  SON 

84  18 

1000 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2  W 

04 

LAWRENCE 

02 

82  52 

7A 

RAYMOND  1SON 

BONNIEVILLE  4  N 

02 

HART 

BS  54 

730 

5P 

5P 

OOUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

WARREN 

00 

536 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02 

WARREN 

3 

36 

it- 

66  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

6RADFOR0SV1LLE 

02 

B 

29 

85  09 

675 

DR.  DAV10  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37 

12 

86  16 

580 

7A 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 

10S0 

04 

PERRY 

4 

37 

21 

83  23 

936 

7A 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

1 

37 

13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  £.  JOHNSON 

BuflKESVlLLE  2  W 

1137 

021  CUMBERLAND 

2 

36 

47 

65  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

Oil MC  LEAN 

3 

37 

32 

87  16 

402 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP8ELLSVILLE 

1256  02]  TAYLOR 

3 

37 

85  21 

771 

ALVA  MC  MNLEY 

CANEYV1LLE 

1294  02  GRAYSON 

3 

25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  <_.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  I 

1345  03  CARROLL 

41 

85  11 

480 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406  02  HARDIN 

8 

85  57 

ftp 

WILLIAM  S.  VtRTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

37 

52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNT2 

CLERMONT  1  SSE 

IftUjM  BULLITT 

8 

37 

55 

85  40 

540 

4P 

4P 

BERNHEIM  FOUNOATlON 

CLINTON 

1631  Oil  HICKMAN 

6 

36 

41 

B9  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663  01  CALDWELL 

2 

59 

87  47 

490 

6A 

MRS  BENN1E  B.  WHITt 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

17041  04  ESTILL 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

iCOvlNGTON  WB  AIRPORT 

1855  03  BOONE 

84  40 

869 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

36 

SB 

82  59 

1463 

ftp 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

19691 04l WHITLEY 

2 

36 

84  19 

1070 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1993  031  HARRISON 

38 

23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

38 

23 

84  17 

719 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040  03i  BOYLE 

37 

39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDlRON 

DAVELLA 

2053  04  MARTIN 

1 

37 

48 

82  32 

770 

f 

MRS.  EVA  M.  UAV1S 

DEWEY  OAM 

2180| 04  FLOYD 

1 

37 

44 

82  44 

690 

7A 

7A 

4  k 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214| 03  MERCER 

37 

48 

84  43 

870 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358' Oil  OHIO 

3 

37 

33 

86  43 

f 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366  01  MUHLENBERG 

3 

05 

87  00 

MRS  DALMAS  G1VENS 

DYER 

2391  02  BRECKINRIDGE 

86  13 

793 

k 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02  METCALFE 

3 

85  37 

665 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABEThTOWN 

2510 

41 

85  52 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

ii28 

PIKE 

18 

82  21 

800 

7A 

EDMONO  u.  BtNNtTT 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

36 

87  10 

520 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38 

43 

64  25 

715 

" 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

5 

38 

09 

B3  33 

662 

6P 

7A 

H 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38 

25 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  6.  HALL    | 

FLEMINGSBURG  1  SW 

2908 

03 

FLEMING 

25 

83  45 

6P 

C 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MAD I  SON 

37 

54 

84  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37 

28 

68  06 

MID 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UT1L  PARK 

3006 

04 

BELL 

2 

36 

63  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

3028 

38 

14 

64  52 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

01 

SIMPSON 

36 

86  34 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBORN  2  SW 

PIKE 

82  10 

730 

MRS  ALT*.  S.  GOOSL1N 

FfiENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37 

57 

63  39 

864 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON      1 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36 

38 

85  48 

759 

7A 

1 

E.  GUY  OECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38 

12 

84  33 

886 

8A 

t 

WILLIAM  F.  SRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

HENRY 

38 

25 

64  53 

490 

f    H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

02 

3 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

02 

BARREN 

37 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37 

36 

85  54 

710 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  S  N 

3295 

TRIGG 

2 

54 

88  00 

400 

8A 

8A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38 

19 

82  56 

900 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

3 

37 

15 

85  30 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENS8URG  HlwAY  61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37 

15 

85  30 

662 

BA 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  1    W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37 

12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

3 

37 

87  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNcft 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

04 

PERRY 

37 

15 

83  12 

869 

: 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

PERRY 

37 

IS 

B3  11 

660 

7A 

LEE  J-  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LEE 

33 

83  46 

663 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

37621 01 

HENDERSON 

87  38 

430 

6P 

ftP 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36 

44 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36 

34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

* 

37 

49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HlNDMAN  11  NNE 

3896 

04 

KNOTT 

1 

37 

27 

82  53 

915 

8A 

8A 

ENOCH  COMBS 

H00GENV1LLE  NAT  PARK 

3929 

02 

3 

37 

32 

768 

: 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

01 

CHRISTIAN 

2 

51 

87  30 

540 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

4093 

LESLIE 

37 

10 

83  23 

920 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

1RVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

53 

86  17 

6P 

JACKSON 

BREATHITT 

37 

33 

83  23 

790 

7A 

7A 

thomas  j.  short 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

10 

5P 

HOB ART  ISON 

KEENE  1  SSW 

JESSAMINE 

57 

84  36 

7* 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595  03 

38 

26 

85  22 

780 

JACK  0.  JOHNSTUN 

LANCASTER 

4620|  03 

GARRARD 

* 

37 

37 

84  35 

1032 

B/l 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

,_, 

U 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

H 

z 

O 

TIME  AND 

Z 

0 

U 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

a 

a 

COUNTY 

< 

< 

O 

z 
0 

< 

3 

OBSERVER 

1 

u 

g 

i 

3? 

US 

£3 

LEITCHF1EL0 

4703 

0; 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  16 

642 

6p 

BA 

CLYOE  StlKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

474ft 

FAYETTE 

36  02 

84  36 

966 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

02 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

03 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

<.8«B 

04 

GREENUP 

38  39 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

03 

HENRY 

36  26 

84  58 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGL1CK  1  S 

<.86i 

37  51 

8*  02 

773 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SSW 

4893 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

64  06 

1200 

; 

EDWARD  t.  MC  FADDEN 

4B98 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

MID 

MiD 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7A 

: 

LABAN  £  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

4949 

02 

JEFFERSON 

7 

38  14 

85  46 

462 

MID 

MID 

LUUISV1LLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

02 

JEFFERSON 

7 

38  11 

65  44 

MID 

HID 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

02 

JEFFERSON 

3B  17 

65  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

3 

36  53 

86  02 

738 

: 

WILLARD  E.  FOSTER 

MAD1SONVILLE  1  SE 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

5P 

HOMER  WtLBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  0  5 

800 

SP 

IP 

NATIONAL  PARK  StRVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

c 

CLAY 

37  06 

83  43 

850 

5P 

MARTIN 

5171 

04 

1 

37  34 

82  45 

660 

MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

6 

36  *4 

68  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSvlLLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

MASON 

7 

38  41 

63  47 

515 

7A 

7A 

:  h 

MAYSV1LLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

84  00 

1000 

8A 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYONOR 

5370 

PIKE 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

5389 

04 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

C  H 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

5407 

03 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

770 

CITY  OF  MIDWAY 

M1LLERSBURG  2    N 

5-30 

03 

NICHOLAS 

5 

38  19 

t 

BLUE  STAR  NURSERY 

M1LLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

5P 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

5 

38  11 

B3  26 

750 

t 

PROF.  HLNRY  Ci  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640| 03|  MONTGOMERY 

5 

38  04 

83  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARIM1LL 

MOUNT  VERNON 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 

5P 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFOROVILLE 

3 

37  16 

85  53 

600 

7*1    t 

KENNETH  W.  SIMS 

MURRAY 

36  36 

88  19 

8A 

8A     1  H 

JOHN  t.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5834 

02 

EDMONSON 

37  17 

86  15 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

38  19 

63  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

37  1* 

87  47 

533 

8A 

MELV1E  PARLtt  NElSZ 

6028 

CLAY 

37  16 

63  39 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

7 

37  *6 

87  09 

420 

5P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSSORO  DAM  46 

6096 

01 

DAVIESS 

7 

37  47 

87  07 

404 

6A 

F 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

4 

38  32 

64  50 

820|  4P 

*P 

ALGER  A  RbOMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

7 

37  04 

aa  46 

394 

MID 

MIDI 

FED.  AVIATION  AGENCY    . 

PADUCAH 

6115 

Ol1 MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  37 

3*0 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAO 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

Ol| MC  CRACKEN 

7 

37  06 

68  36 

325 

: 

CITY  OF  PADUCAH 

PA1NTSVILLE  1  S 

6136 

1  37  48 

82  49 

620 

7AJ 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MUHLENBURG 

3 

37  16 

86  59 

402 

7A 

TVA-764 

PIKEVILLE 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

666 

7P 

7P     C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

87  52 

497 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

03 

MADISON 

* 

37  44 

64  18 

1122 

8A 

8A| 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6862J01 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGlNtERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6968'  02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

66  30 

554 

7A 

U.  S.  CORPS  UF  engineer; 

RUSSELLVILLE 

L3GAN           3 

36  52 

86  53 

655 

7* 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEVILLE 

SCOTT         |  4 

36  23 

8*  33 

c 

CLEM  FIGMTMASTER 

ST  MARY 

02 

37  35 

85  21 

743 

t 

JOHN  3.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD        4 

37  56 

8*  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGlNtERS 

SALYERSVILLE 

04 

MAGOFFIN        5 

37  45 

63  05 

859 

k 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN         5 

83  03 

920 

7A 

r 

FORRE5T  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

36  44 

86  13 

850 

SP 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SC0TTSV1LLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN          |   3 

36  44 

86  13 

760 

7A 

t 

MRS.  IDELL  F.  0EER1NG   1 

SEBREE 

7234 

01  WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03l  SHELBY 

a 

38  13 

85  16 

7A 

7A 

VIRGIL  U.    CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

02  BULLITT 

8 

38  00 

65  43 

430 

BA 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  s 

7473 

02l  SHELBY 

a 

38  20 

65  16 

862 

{ 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7508 

0*|  PULASKI 

37  06 

84  37 

955 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

0*| PULASKI 

37  07 

64  37 

1050 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03l WASHINGTON 

37  41 

65  14 

738 

WM.  H.  60ATLEY 

STEARNS 

7677 

04 

MC  CREARY 

36  42 

84  29 

1*20 

: 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

■ 

36  53 

85  43 

864 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATMAM  SPRINGS 

79241  02 

WASHINGTON 

8 

37  52 

85  09 

67C 

: 

CHARLIE  5.  KAYS 

TAYL0RSV1LLE 

7948|  03 

SPENCER 

a 

38  02 

65  21 

483 

7* 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

T1LFOR0 

04 

PERRY 

37  02 

83  04 

163C 

a* 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

8055 

MARTIN 

1 

37  52 

82  37 

690 

7* 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

02 

MONROE 

3 

36  43 

65  43 

930 

: 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

01 

UNION 

37  46 

87  57 

35B 

ft* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

BZ46 

03 

JESSAMINE 

37  51 

8*  27 

571 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

03 

ANDERSON 

37  56 

85  10 

55C 

a* 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 

8259 

38  35 

83  20 

52C 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

38  46 

84  58 

466 

7A 

CURPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  3  SE 

0482 

0* 

FLOYD 

1 

37  25 

82  48 

89C 

; 

LARRY  L.  BRADLEY 

WAYNESBURG  7  NE 

8466 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

1215 

5P 

7* 

WEST  LIBERTY 

8  55  1 

0  4 

MORGAN 

5 

37  55 

83  15 

79C 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

6709 

04 

WHITLEY 

2 

36  44 

64  09 

CURTIS  M.  WOODS 

WILL1AMST0WN  3  NW 

03 

GRANT 

38  39 

64  37 

92C 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

04 

LEE 

37  36 

63  50 

CURPS  OF  ENGlNtERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

a* 

80 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

882'. 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

B6  38 

50* 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Sc 
Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 


•Center,   University  of  Kentucky, 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  other 
are  the  sums  of  the  negative  departure 
and  speeds  divided  by  the  number  of  ot 


!  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  8F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatk 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


and  Wind"  table.     Max  and  Mil 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   slee 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  ] 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  c 
sleet,  and  ice. 


or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  rr 
ult  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


nd"  table,   and  in  the     Seasonal  Snowfall     table. 


elude 


Evaporation  and  Wind"  table 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  statu 


hav 


-  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  i 
■een  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the 


to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitatu 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  se 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


value 

a  rate  r 


pi- 


ed for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
ording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omi: 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ind. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ind' 


of  data  in  any  month  indicate 


i  ground  in  that  month. 


i  observation  made  ne; 
;   variable. 


!  generally  exposed  i 


i  shelter   located  a  few  feet  above  sod- 


Thermometers  a 

building. 

s  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   wer 


ed  ground;    howeve 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


•ived  too   late  to  be 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  An 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docur 


al  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nts.  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR.  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER  1966 

iKTBHSw  #ik 

DEC  31  1966 


Temperature 

Precipitation   UHIVHMII  Uf 

0  | 

> 
< 

| 

£§ 

Q  w. 

Cn 

s 

3 

1 

Q 

| 
a 

No.  ol  Days 

3 

•1 

>- 
a 

0 

P 

Sn0> 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

If 

So 

Q 

i 

I 

S 

S< 

I;  I 

hi 

i.'i 

ft    ft    ft 
WESTERN            01 

BARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  SO 
GOLDEN  POND  8  N 

68.6 

67.0 

M 
66.8 
67.7 

39.5 

40.7 

M 
44.6 
42.5 

54.1 
53.9 

M 
55.7 
55.1 

85 

79 

80 
80 

9 
12 

12. 
13. 

27 
28 

35 

33 

27 

27 

26 

20 

345 
348 

292 

300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

- 

e 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1.47 
2.45 
1.62 
2.05 
2.73 

-   .39 

.77 
.76 
.90 
1.15 
.93 

13 

15 

15 

13 

1 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
4 
5 

1 

2 

1 
I 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

67. 3M 

67,5 

69.8 

69.4 

69.4 

41. 7M 

43.3 

42.2 

40.6 

40,4 

54. 5M 

55.4 

56.0 

55.0 

54.9 

-    5,0 

•  4,6 

.  5,0 

•  5.8 

80 
81 
86 
83 
84 

12 
12 

9 

13 

9 

29 
31 
30 
32 
29 

27 

30. 

27 

28 

27 

333 
303 
286 
307 
318 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

J 

4 

1 

4 

0 
0 

0 
0 

0 

2.86 
1.67 
1.43 
2.95 
1.92 

,38 
•  1.13 

.53 

-  1.21 

1.40 
.93 
.92 

1.21 
,94 

9 
15 
15 

1 
15 

.0 
■  0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 
6 

3 

2 
2 

1 

2 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

0WENSB0R0  2  M 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

67,8 
67.9 
66,4 
68.8 
67,1 

42.3 
42.7 
43.5 
41.7 
42.6 

55.1 
55.3 

55.0 
55.3 

54.9 

•  5.9 

-  4.1 

81 
85 

81 

82 
83 

12 

9 
10 
12 

9 

30 
30 
33 
30 
32 

27. 

27 

27 

27 

27 

316 
308 
311 
304 
320 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 

2 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

2,51 

2.00 
2.90 
2.09 
1.91 

.03 
-   .33 

.94 

1.01 

1.23 

.67 

.92 

13 
15 
1 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
3 
4 

z 

2 

2 
2 
1 

0 

I 
1 

0 
0 

PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

71. 6M 
68.7 
66,9 
67.5 

41.  2M 
43.5 
35.8 
41,6 

56. 4M 
56.1 
51.4 
54.6 

.  3,9 
-  4,5 

84 
83 
80 
79 

9 
9 
13 
13 

32 
31 

27 

31 

26 
27 
31. 
28. 

273 
284 
420 
324 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

11 

4 

0 
0 
0 

0 

1.60 
1.54 
2.48 
2.54 

•  1.19 

•  1.06 

.29 

1.12 
.82 

1.37 
.88 

14 

15 

1 

9 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 
4 

1 

1 
1 

3 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

54.9 

-  5.1 

2.14 

-   ,47 

.0 

•    ft   ft 
CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

65.6 
67.7 
68.2 

40.6 
40.1 
41,1 

53.1 
53.9 

54.7 

-  4,5 

79 
BO 
81 

13 

14. 

15. 

30 
28 
29 

30. 

27 

28 

365 
344 
324 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 
9 

3 

0 
0 
0 

1.08 
1.85 
3.63 

-  l.*8 

.62 

.77 

1.48 

IS 

1 
10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

1 
3 

0 
0 

BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

68.1 

42.4 

55.3 

-  4,7 

80 

14 

32 

28 

309 

0 

0 

1 

0 

2.58 

.20 

1.37 

9 

.0 

0 

I 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  I  SSE 
GLASGOW  WKAY 

67.6 
66.7 
66.5 
69.6 
66.4 

37.7 
41.2 
39.9 
39.5 
41.9 

52.7 

54.0 
53.2 
54,6 
54.2 

-  4.9 

81 
79 
79 
81 

79 

15 
13 
14 
13 

14 

24 
31 
28 
28 
32 

27 

30. 

28 

26 

28. 

390 
344 
365 
328 
337 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

5 

7 

10 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

2.60 
3.00 
1.84 
1.99 
5.56 

-   ,70 

1.17 

1.08 

.64 

.86 

3.09 

1 
1 

1 
1 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
2 

4 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  Ap         R 

68.8 
66.7 
65.6 
67.3 
65.8 

38.7 
41.5 
44,5 
45.1 
43,3 

53.8 
54.1 
55.1 
56.2 
54.6 

•  4,3 

-  5,1 

•  4,4 

-  3.3 

81 
79 
78 
82 
79 

15. 
12 

14 
13 

13. 

30 
30 
33 
34 
31 

29. 

30. 

30 

30 

26 

347 
338 
313 
280 
324 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

s 

5 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

3.3T 

1.63 

1.83 

.97 

1.04 

.99 
-   .78 

•  .82 

•  1.21 

1.10 
.78 
.80 
.40 
.47 

1 
15 

1 
15 
15 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

67.1 
67.6 
66,9 
68.8 
66.9 

41,1 

39,5 
37.7 
45.2 
41.2 

54.1 
53.6 
52.3 

57.0 
54.1 

79 

T9 
79 

80 
80 

13 

15. 
13 
14 
14 

30 
30 
26 
34 
30 

28. 

30. 

27 

30. 

27 

340 
356 
389 
253 
3*1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
6 

9 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 
1.85 
2.25 
2.43 

2.08 

.84 
.82 
.73 
1.24 
.72 

1 

1 

1 

15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

WOLF  CREEK  0AM 

69.2 

39.7 

.54.5 

80 

15. 

28 

27 

329 

0 

0 

8 

0 

2.28 

1.07 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

54.3 

•  4,6 

2.32 

•   .15 

.0 

•    ft    ft 
BLUE  GRASS         03 

I 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

65. 9M 

66.1 

62.5 

65.6 

66.5 

44, 6M 

40,7 

39.5 

37.0 

40.2 

55. 3M 

53,4 

51.0 

51.3 

53.4 

-  3.7 

-  5.1 

79 

78 
77 
80 
80 

14. 
14. 
13 
14 

15. 

32  30 

27|30 
25  30 
22  30 
32  31. 

307 
359 
428 
419 
360 

0 
0 
0 
0 

0 

! 

0 
0 

0 

I 

8 
6 
11 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

2.38 

1.30 

.57 

2.14 

2.45 

.21 

•  1.05 
-  1.69 

.31 

1.09 
.73 

.40 

.93 

1.15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

2 

1 

0 

1 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

Dtx  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

66. 6M 

65.4 

66.3 

63.6 

66.0 

41. 6M 
36.5 

38.8 
40.3 
38.4 

54. 1M 

51.0 

52.6 

52.0 

52.2 

•  4.4 
-  6.0 

79 
78 
80 
77 
79 

15 
13 

14 

13 

14. 

32 
18 
25 
27 
27 

27 
30 

30 
30 
30 

334 

'27 
377 
398 
392 

0 

0 

s 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

12 

o 
6 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 

1.91 
1.66 
1.70 
1.69 

'   .32 

»   .60 

•   .68 

1.06 
.89 
.99 

,40 

.87 

15. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

1 
0 

2 

1 

0 

0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 

64,6 
64.6 
65.6 
67.0 
65.2 

43.8 
39.7 
42.4 
37.3 
42.5 

54.2 
52.2 
54.0 
52.2 
53.9 

-  3.9 

•  4.9 

7, 

78 
79 
80 
78 

13 
14 
13 

13 

15 

31 

28 
29 

25 

31 

30 
30 
30 
30 
30 

340 
392 
338 
389 
344 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

4 

2 

11 
I 

0 

0 
0 
0 
0 

1.44 
2.24 
2.31 
2.10 
2.48 

.   .84 

.   .10 

.06 

.38 

.81 

1.21 

.82 
.93 

31 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

2 

2 
2 

0 
0 

I 

0 

0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAM5T0WN  3  NW 

64.1 
64,5 
65,6 
63,7 

39.2 
38.3 
41,7 
43.3 

51.7 
51.4 
53.7 
53.5 

-  6.9 
•  6.7 

-  4.9 

78 
80 
78 
76 

14 
14 
14 
13 

29 
27 
32 
31 

31. 

30. 

30 

30 

*12 
418 
345 
351 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

10 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1.68 
1.18 
2.85 
1.92 

-  .81 
•  1.10 

-  .45 

.83 
.63 

1.03 
.61 

10 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 
3 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

52.8 

.  5.6 

1.91 

■   .38 

.0 

«    •    ft 
EASTERN            04 

ASHLAND 

8ARB0URVILLE 

BAXTER 

65.9 
69. 7M 
67.6 

36.7 

40, 4M 
39.0 

51.3 

55. IM 
53.3 

-  7,5 

85 
80 
79 

15 

15. 

15 

26 
28 
29 

30 
31 
31 

*17 
305 
352 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

e 

6 
5 

0 
0 
0 

2.06 
2.44 
3.14 

.16 

1.09 
.90 
.87 

1 

1 

16 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

4 
4 
3 

1 

2 
4 

1 

0 
0 

BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

71.8 

37.8 

54.8 

89 

10 

25 

31 

317 

0 

0 

9 

0 

1.92 

.77 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

Temperature 

Precipitation 
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a 

0} 

No.  ot  Days 

.1 

>• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

S  T3 
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<I 

< 

II 

Ctu. 

o> 

s 

4 

Q 

s 
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a 

1 

°  < 

5  ) 

8  ft 

"  I 

H 

ll 

0 

Q 

i 

><o 

2  o 

0 

a 

1 

s 

5 

DEWEY    DAM 

65.8 

38.3 

52.1 

81 

16. 

26 

31 

392 

0 

0 

6 

0 

2.28 

.65 

1 

.0 

0 

2 

0 

GRAYSON    1    SE 

6*. 6 

36.9 

50,8 

81 

15 

26 

31. 

431 

0 

0 

13 

0 

1.97 

1.04 

1 

.0 

0 

1 

1 

HEIDELBERG   LOCK    1*               R 

69.0 

38.8 

53.9 

81 

15. 

26 

31 

338 

0 

0 

« 

0 

2.22 

.19 

1.17 

1 

•  0 

0 

1 

1 

hindman  u  nne 

66.8 

37.* 

52.1 

82 

16. 

27 

31 

391 

0 

0 

9 

0 

3.40 

1.18 

1 

.0 

0 

3 

1 

hyden 

67.0 

38.4 

52.7 

80 

16. 

28 

31 

373 

0 

0 

9 

0 

2.89 

.90 

1 

,0 

0 

3 

0 

JACKSON 

67.2 

37,8 

52.5 

81 

15 

27 

31 

380 

0 

0 

s 

0 

2.02 

.85 

1 

.0 

0 

2 

0 

LONDON    FAA    AP 

65.7 

38.5 

52.1 

78 

14 

28 

31. 

389 

0 

0 

6 

0 

2.12 

.58 

15 

,0 

0 

1 

0 

MANCHESTER   4   SE 

68.2 

38.8 

53.3 

80 

14 

27 

31 

349 

0 

0 

8 

0 

3.74 

1.02 

1 

,0 

0 

4 

1 

MC  KEE 

66.1 

35,5 

50.8 

80 

15 

27 

31. 

433 

0 

0 

12 

0 

2.91 

1.22 

1 

,0 

0 

2 

1 

MIDDLESBORO 

67.7 

38,9 

33.3 

78 

15 

29 

29. 

355 

0 

0 

6 

0 

3.37 

1.06 

1 

,0 

0 

3 

2 

MONTICELLO 

68.2 

*2.2 

55.2 

79 

14. 

30 

27 

303 

0 

0 

5 

0 

2.73 

.94 

1 

.0 

0 

3 

0 

MOUNT    VERNON 

67.7 

41.9 

54.8 

80 

14 

29 

31 

319 

0 

0 

6 

0 

3.01 

1.39 

1 

.0 

0 

2 

1 

PIKEVILLE 

69.9 

42.1 

56.0 

85 

14 

30 

31 

270 

o 

0 

1 

0 

2.25 

.16 

.66 

18 

.0 

0 

1 

0 

SOMERSET   2   N 

66.8 

*1.7 

54.3 

77 

14 

30    31. 

332 

0 

0 

6 

0 

2.48 

1.00 

1 

.0 

0 

1 

1 

STEARNS 

65, 2M 

41. OM 

53. 1M 

76 

14 

32 

21 

364 

0 

0 

1 

0 

3.25 

1.35 

1 

•  0 

0 

3 

1 

TOMAHAWK    1    WSW 

65.0 

34.5 

49.8 

81 

16. 

25 

31 

465 

0 

0 

14 

0 

1.98 

.86 

1 

.0 

0 

2 

0 

VANCEBURG 

66.8 

35.2 

51.0 

82 

14 

20 

30 

426 

0 

0 

16 

0 

1.96 

•      .32 

.83 

1 

,0 

0 

1 

0 

WEST   LIBERTY 

67.0 

35.5 

51.3 

62 

15 

26 

31 

•IT 

0 

0 

11 

0 

2.52 

1.36 

1 

,0 

0 

1 

l 

l 

WILLIAMSBURG    1   E 

69.0 

42.5 

55.8 

•    3.3 

79 

14+ 

31 

28. 

279 

0 

0 

4 

0 

2.90 

.55 

1.00 

1 

,0 

0 

5    ' 

DIVISION 

53.0 

-    5.3 

2.59 

.31 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CUMBERLAND 

LOWEST  TEMPERATURE 
FALMOUTH  3  WNW 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
GLASGOW  WKAY 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

GREATEST  1  DAY 
PRECIPITATION 
GLASGOW  WKAY 


89 

DATE 

10 

18 

DATE 

30 

5.56 

.57 

3.09 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBER 

1966 

_ 

Day  of  Month 

Station 

0 

1 

E- 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  j  11  1  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17 

18 

19 

20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

WESTERN              01 

tiARUwCLL  *  F 

1.47 

.02 

.03 

.41 

T     T     .77 

.21 

.02 

.01  . 

REAVER  0AM 

2.45 

.33 

.68 

.45 

.76 

.23 

8ENT0N  2 

1.62 

.15 

.02 

.15 

.26   .02 

.0}   .01   .90 

.02 

.03 

.01 

.02  ! 

CALHOUN  LOCK  2 

2.67 

.40 

.34 

.56 

.33 

.76 

.26 

.02 

COBB 

3.28 

.97 

.19 

.32 

.90 

.90 

OUNOEF  4  ESE 

2.35 

.70 

.25 

.40 

.72 

.28 

OUNMOR 

2.17 

1.08 

.36 

.16 

.12 

.10 

.34 

.01 

ELKTON  2  5 

1.72 

.66 

.20 

.32 

T 

.15 

.37 

.02 

T 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2. OS 

.42 

.03 

.24 

T    1.15 

.03 

.16 

.02 

FRANKLIN  1  E 

GOLOEN  PONO  8  N 

2.73 

.93 

.1' 

.41 

•  76 

.08 

.38 

GREENVILLE  2  w 

2.86 

.25 

1.40 

.20 

•  62 

.37 

.02 

HARTFORD  6  Nw 

2.34 

.68 

T 

.69 

.67 

T 

.30 

HENDERSON  7  SSW 

1.67 

.03 

.09 

.51 

•  93 

.11 

HICKMAN  1  E 

1.43 

.03 

.02 

.26 

T     T     .92 

.20 

T 

T    '. 

HOPKINSVILLE 

2.98 

1.21 

.42 

.31 

.11 

.53 

.35 

.02 

LOvELACEVILLE 

1.92 

.76 

•  94 

.22 

MAOISONVILLE  1  SE 

2.51 

.91 

.27 

.94 

.14 

.25 

"AyFIELD 

2.00 

.12 

.58 

.04  1.01 

.25 

MURRAY 

2.90 

1.23 

.08 

.32 

.86 

.41 

OLNEY 

2.10 

.53 

.05 

.33 

.93 

.23 

.03 

0WENS80R0  2  w 

2.09 

.46 

.02 

.50 

•  67 

.25 

.19 

0WENS80R0  DAM  46 

2.00 

.42 

.02 

.44 

.33 

.61 

.19 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.91 

.02   .34 

T     .03   .92 

.11 

.09 

T 

.40  . 

PADUCAH 

1.60 

T 

.28 

1.12 

.20 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

2.22 

1.07 

.14 

.30 

.30 

.10 

.31 

PRINCETON  1  SE 

1.54 

.15 

.10 

.17 

.82 

.30 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.48 

1.37 

.14 

.34 

.02 

.22 

.35 

.04 

RUS5ELLVILLE 

2.54 

.77 

.88 

.27 

.02 

•  60 

SEBREE 

2.52 

T 

.64 

1.25 

.18 

.43  '. 

UNIONTOWN  DAM  49        // 

1.92 

.64 

.02 

.37 

T     .81 

T 

.07 

.01 

• 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

1.52 

.33 

.01 

.24 

.09 

.66 

.14 

.05 

ALBANY  4  N 

3.03 

1.06 

T 

.89 

.53 

•  16 

.25 

.14 

ANCHORAGE 

1.08 

.14 

.16 

.62 

.15 

.01 

T 

T 

AARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

1.85 

.77 

.24 

.22 

.38 

.22 

.02 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.63 

.95 

.50 

1.48 

T 

.39 

.25 

.06 

T     T 

80NNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

3.98 

.78 

1.68 

.42 

T 

.65 

.45 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

2.58 

.03 

1.37 

.02 

T     .41 

T 

.35 

T     .01 

.39  ! 

BRADFOR0SV1LLE 

2.60 

1.17 

.57 

.26 

.60 

BROWNSVILLE 

2.16 

.72 

.13 

.38 

.04 

.51 

.37 

.01 

T 

BURKESVILLE  2  W 

2.15 

.91 

.57 

.33 

.34 

CAMP8ELLSVILLE 

3.00 

1.08 

.55 

.23 

T     .81 

.28 

.05 

CANEYVILLE 

2.18 

1.08 

.12 

.39 

.28 

.11 

CECILIA 

1.84 

.64 

.28 

.27 

.39 

.2o 

T 

CLERMnNT  1  SSE 

1.99 

.86 

.19 

.14 

.01   .53 

.02 

.19 

.05 

EDMONTON 

4.00 

1.03 

.52 

1.26 

.54 

.15 

.18 

•  32  . 

GAMALIEL  1  S 

2.81 

1.14 

.02 

.62 

.78 

.2* 

.13 

.08 

GLASGOW 

4.14 

.04 

1.2* 

1.02 

.65 

.35 

.04 

GLASGOW  WKAY 

5.56 

.62 

3.09 

.73 

.73 

.17 

.02 

T 

T    . 

GLENDALE  1  E 

2.06 

.77 

.05 

.40 

.02 

.57 

.25 

GREENSBURG 

3.37 

1.10   T 

.37 

.76 

.82 

.20 

.10 

T     .02 

GREENSBURG  HIWAY  61 

3.22 

1.05 

.26 

.76 

.84 

.16 

.13 

.01   .01 

IRVINGTON 

1.63 

.25 

.19 

.19 

.78 

.22 

LEITCHFIELD 

1.83 

.80 

.07 

.20 

.23 

.23 

.27 

.03 

LIBERTY 

3.02 

.95 

.01 

.33 

.76 

.60 

.16 

.18 

.03 

LOUISVILLE 

.97 

.02 

T     T 

.05 

.40 

.18 

.32  . 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

1.04 

.01 

T     .08 

T 

.47 

.16 

T 

.32  . 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.49 

.75   T 

.02 

.05 

.52 

.08 

.07 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.60 

.55 

.20 

.61 

•  40 

T 

MILLERSTOWN 

2.19 

.97 

.08 

.02 

T 

T 

1.12 

MUNFORDVILLE 

2.16 

.86 

.15 

.41 

.39 

.35 

T 

T 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

1.85 

.82 

.10 

.33 

T 

.28 

.10 

.02 

T 

ROUGH  RIVER  DAM 

2.25 

.75 

.15 

.40 

.05 

.60 

.10 

T 

SC0TT5VILLE  3  SSW 

2.43 

.61 

.24 

1.24 

.10 

.04 

SC0TT5VILLE  2  Sw 

3.35 

1.36 

T 

.78 

.88 

.27 

.06 

T     T 

SHEPHERD5VILLE 

1.14 

.70   .01 

.08 

.05 

.10 

.17 

.03 

SUMMER  SHADE 

2.08 

.57 

T 

.11 

.33 

.72 

.10 

.05 

WOLF  CREEK  DAM 

2,28 

1.07 

.14 

.34 

.19 

.24 

.14 

.16 

WOODBURY  LOCK  4 

1.90 

.82 

.60 

.17 

.30 

.01 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

2.38 

1.09 

.02 

.21 

.03 

.59 

■  40 

.04 

T 

BEREA 

2.36 

1.07   T 

.03 

.01 

.23 

.5B 

.02 

.40 

T     .02 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.30 

.73   T 

.01 

.09 

T 

.33 

.09 

.05 

COVINGTON  W6  AIRPORT     R 

.57 

T 

.04 

T 

.40 

.06 

.01 

.06  . 

CYNTHIANA 

2.00 

.88 

T 

.38 

T 

.46 

.13 

.11 

.04 

CynTHIANA  2 

2.14 

.93 

.02 

.10 

.30 

.10 

.42 

.18 

.09 

DANVILLE 

2.45 

1.15 

.02 

.05 

.24 

.64 

.11 

.20 

.04 

Dlx  DAM 

2.24 

1.06 

.24 

.43 

•  24 

.10 

.17 

FALMOUTH  5  WNW 

1.91 

.89   .02 

T 

.38 

.04 

.42 

.06 

.08 

.02 

FARMERS  1  WNW 

1.66 

.99 

.07 

.10 

.17 

.05 

.24 

.04 

T 

FLEMINGSBURG 

2.49 

.72 

.71 

.46 

.10 

.40 

.10 

FLEMINGSBURG  1  Sw 

1.70 

.20 

.10 

.40 

.40 

.18 

.12 

.10 

FORD  LOCK  10 

2.32 

1.12 

T 

T 

.34 

T 

.54   T 

.08 

.24 

T 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.69 

.87   T     .02 

.02 

.05 

.03 

•  54   T 

.11 

.05 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.92 

.82 

.17 

.66 

.21 

.06 

GEST  LOCK  3 

1.90 

.93   T 

T 

.35 

T 

.51   T 

.07 

.04 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.17 

1.06 

.05 

.15 

T 

.56 

.17 

.17 

.01 

KEENE  1  SSW 

1.90 

.89 

.22 

.46 

.33 

LA  GRANGE  1  ESE 

1.67 

.48   T 

T 

T     T     .09 

.40        T 

.58 

.12 

T 

T 

T     T 

LANCASTER 

2.69 

1.07 

• 

.43 

.78 

.36 

.05 

LEXINGTON  WR  AIRPORT     R 

1.44 

.12 

.20 

.08 

T     .33 

.32 

.01 

T     T 

.38  . 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.03 

1.99 

.13 

.08 

.50 

.10 

.20 

.03 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.25 

.89   .04 

.02 

.43 

.03 

.72 

•  08 

.04 

T 

MAY5VILLE  SEWAGE  PLANT 

2.24 

.«1   .12 

T 

.60 

.40   T 

.10 

.13 

.08 

MIDWAY 

1.90 

.94 

.04 

.08 

.58 

.16 

.10 

MOUNT  STERLING 

2.31 

1.21 

T 

.06 

.14 

.61 

.21 

.08 

OWENTON  2  S 

2.10 

.82   .07   .01 

.12 

.21 

T     .71 

.09 

.07 

T 

RICHMOND 

2.48 

.93 

.05 

.10 

.25 

.71 

.12 

.26 

.06 

SALVISA  LOCK  6 

2.22 

1.04   .01 

.02 

.11 

T 

.73 

.18 

.13 

T 

SHELBYVILLE 

1.68 

.83 

.06 

.08 

.01 

.58 

.09 

.03 

SPRINGFIELD 

2.34 

1.15 

.12 

.80 

.27 

T 

TAYLORSVILLE 

1.83 

.85 

.19 

.17 

T 

.47 

.15 

T 

TYRONE  LOCK  5 

2.25 

.45   .08 

.13 

.14 

T 

.65 

.19 

.11 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.31 

.99   T 

.04 

.36 

T 

.55 

.13 

.21 

T 

.03 

VANBUPEN 

es  lollowing  Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

OCTOBER 

1966 

Station 

O 
E-" 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5    6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19   20   21 

22   23 

2-1 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

WARSAW  mabk.lano  DAM 

LIS 

.63 

.05 

.34 

.03 

.10   .03 

• 

WAyNESBURG  7  NE 

2. 85 

.81 

1.03 

.57 

T 

WtLLIAMSTOWN  3  NW 

1.92 

.53 

.01 

.05 

.58 

.01   .61 

.08 

.05 

T 

EASTERN              04 

ASHLAND 

2.06 

1.09 

.03 

.32 

.27 

T 

.28   T 

.07 

6ARB0URVILLE 

2.44 

.90 

.04 

.OB 

T 

.35 

.39 

.66   T 

.02 

BAXTER 

3.14 

.85 

.14 

.02 

T 

.50   T 

.87 

T 

.76   T 

T 

BLAINF  2  W 

BUCKMPRN 

BURDINE  I    NE 

3.87 

1.48 

.IT 

.20 

.25 

.85 

.05 

.62   .20 

.05 

CLAY  CITY  1  WNW 

2.18 

1.03 

T 

T 

.12 

.40   .25 

.07 

.26 

,05 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.96 

.87 

.04 

•  23 

.43 

•  09 

.28 

.02 

.01 
.12 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1.92 
2.81 

1.05 

.10 

.09 

.23 

.30 

.07 

•  12 

.09 

.77 
.47 

•  64 
.52 

•  10 
.05 

OEwEY  DAM 

2.28 

.65 

.20 

.05 

.25 

.55 

T 

.45   .08 

T 

.03 

ELKHORN  CITY 

3.30 

1.10 

.60 

.20 

.40 

.65   .35 

FOURMILE  <Y  UTIL  PARK 

3.19 

.91 

.03 

.10 

.65 

.63 

.11 

.72   ,04 

.02 

FREEBURN  2  5w 

3.01 

1.01 

.16 

.16 

.25   .01 

.39 

,67   .07 

.  27 

FRENCHBURG 

2.40 

1.13 

T 

.10 

.01 

.35   T 

.30 

.05 

.33   ,05 

,08 

GRAYSON  1  SE 

1.9T 

1.04 

.02 

.04 

.32 

.18 

.03 

.28   .02 

.04 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.11 

1.02 

.13 

.09 

.44 

.45 

.03   ,77 

.11 

,07 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

2.22 

1.17 

T 

T 

.23 

.37 

.05 

.40   T 

.57 

HINDMAN  11  NNE 

3.40 

1.18 

.12 

.10 

.03 

.40 

.36 

•61   .03 

HYDEN 

2.89 

.90 

.12 

.15 

.50 

.43 

.63   .05 

.  1 1 

T 

JACKSON 

2.02 

.05 

.06 

T 

.02 

•  31   T 

.72 

.03 

,02   T 

.01 

T 

JEREMIAH 

1.65 

1.12 

.05 

.19 

.23 

•  06 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.81 

•  84 

.04 

.31 

.32 

T 

.22   .03 

,05 

* 

LONDON  FAA  AP 

2.12 

.30 

T      .04 

.31 

%tz 

•  58 

.<■<. 

.03 

.  20 

LOUISA  2 

2.20 

.1*6 

.19 

.03 

•  15 

.53 

.02 

.36   .03 

.03 

MANCHESTER  4  SE 

3.74 

1.02 

.13 

.13 

.65 

.76 

,69 

.36 

MARTIN 

2.27 

.93 

T 

.29 

.27 

.12 

.66   T 

MC  KEF 

2.91 

1.22 

.04 

.08 

.60 

.48 

.12 

.32 

.05 

MIDOLESBOPO 

3.37 

1.06 

.16 

.13   T 

1.02 

.Ob 

.93   T 

.15 

MONT  I  CELLO 

2.73 

•  94 

.05 

.05 

.57 

.51 

.07 

.39 

MOUNT  VERNON 

3.01 

1.39 

.04 

.64 

.14 

.27 

.43 

.05 

.05 

ONEIDA 

2.73 

.67 

.10 

.07 

.55 

•  66 

.48 

PAJNTSVILLE  1  S 
PlKEvlLLE 
RAVENNA  LOCK  12 

2.08 
2.25 
2.18 

•  65 
.24 
1.35 

.01 

T 

.18 

.06 

.21 

.20 
.08 

.11 

.60 
.37 
.26 

.66 
.02 

.63 

.10   .13 

.33   ,01 

.03 

.25 

.03 

salyersville  2  se 

SOMERSET  2  N 

2.35 
2.4? 

.79 
1.00 

.16 

.02 

.19 

.41 

.14 

.18 

.71 

.20 

.42 

.34   .03 
.02 

.01 

.22 
T 

STEARNS 
TIlFORD 

3.25 
3.46 

1.35 
1.21 

.22 

.18 

.31 
.33 

.88 

.60 

•  11 

.64 
.72 

•  1C 

TOMAHAWK  1  WSW 

1.98 

.86 

.08 

.05 

.55 

.03 

.38   .03 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY 

1.96 
2.52 

."3 

1.36 

.05 

.06 

.10 

.36 
•  1* 

.39 

.42 

.23 

T 

.05 

.42   .05 

.02 

T 

WILLIAMSBURG  1  E 

Z.9C 

1.00 

.03 

.06 

.49 

.47 

•  2C 

.03 

•  65 

.38   T 

T 

T 

WILLOW  LOCK  13 

1.9« 

1.16 

.02 

1   .02 

*14 

•  21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1966 


Day  oi  Month 


WESTERN  01 

BARDWELL  *  E 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  * 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCr 

BARREN  RIVER  RESERVOK 

80NNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFOROSVILLE 

CAMP8ELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIH 


42   36   43 


60   65   73 


61   67 
43   39 


45   41   42 


63   67 
43   35 


64   66 
42   38 


63   70 
45   37 


65   66 
43   36 


64   70 
42   35 


63   67 
42   35 


62   66 
44   38 


62   61 
45   39 


63   70 
43   35 


61   68 
42   37 


63   68 
44   36 


64   67 
43   36 


64   61   67 
41   33   34 


67   62 
44   35 


61   65   71 
42   35   43 


63   66   72 
42   33   41 


71   67   65 


75   64 
57   44 


72   67 
63   43 


73   65 
62   42 


76 
41 


70   76   75 


76   80 
46   61 


72   73 
41   51 


71   67   69 


72   68 
64   44 


72   68 
63   43 


73   71 
52   47 


72   66 
59   42 


70   66 
56   43 


75   69 
63   41 


73   68 
62   45 


72   72 
42   42 


72   72 
51   45 


72   65 
58   40 


59   42   33 


75   74   68 


H   62 


76   78 
43   60 


69   75   78 


77   84 
42   60 


34   43   60 


77   85 
45   63 


70   76 
42   62 


76   77 
41   60 


75   83 
44   62 


78   83 
43   63 


74   69   79 


68  72  80 

47  43  48 

BO  70  73 

47  43  43 

71  71  80 

46  40  40 

71  72  81 

44  41  44 

79  76  83 

45  42  42 

81  72  75 

47  41  42 

77  75  82 

42  37  41 

73  72  81 

46  43  42 

76  75  80 

46  41  44 

81  68  72 

49  45  46 


46   61   49 


77   78   75 


62 

67 

74 

73 

67 

65 

77 

42 

37 

43 

60 

44 

37 

35 

66 

64 

6  ? 

73 

75 

67 

64 

42 

34 

35 

54 

40 

29 

28 

61 

65 

71 

74 

69 

62 

71 

43 

36 

41 

57 

44 

35 

3  3 

62 

66 

72 

74 

68 

63 

74 

41 

34 

44 

56 

41 

34 

32 

hfl 

68 

73 

73 

72 

66 

74 

43 

38 

39 

59 

40 

32 

29 

60 

66 

72 

74 

67 

64 

72 

44 

35 

44 

58 

45 

38 

35 

69 

63 

69 

75 

76 

69 

67 

45 

37 

38 

40 

47 

35 

33 

65 

67 

72 

72 

66 

64 

72 

42 

34 

43 

61 

41 

35 

33 

59 

63 

71 

71 

65 

62 

70 

43 

40 

45 

60 

47 

39 

38 

61 

67 

74 

75 

66 

65 

74 

47 

40 

45 

59 

48 

42 

40 

61 

64 

72 

73 

64 

62 

70 

4'. 

39 

-6 

59 

45 

37 

35 

60 

66 

72 

73 

68 

63 

72 

44 

34 

43 

59 

42 

34 

33 

72 

77 

32 

39 

72 

76 

37 

55 

73 

73 

41 

60 

76 

75 

39 

59 

74 

77 

35 

53 

78 

75 

42 

63 

73 

77 

43 

56 

76 

72 

41 

60 

70 

74 

38 

60 

76 

76 

42 

59 

76 

75 

42 

61 

75 

79 

34 

40 

75 

73 

42 

62 

75 

73 

47 

62 

76 

75 

44 

63 

74 

74 

71   82 
42   39 


73   eO 
45   46 


74   61 
38   41 


74   81 
43   42 


68   70 
41   37 


69   72 

44   41 


69   66   78 
44   40   37 


69 

40 


76   74 
40   61 


73   69   70 
49   34   32 


72   68   77 
48   40   37 


70   68   78 
46   40   36 


73   70   80 
42   40   37 


70   68   78 
48   41 


74   70   71 
51   40   37 


74   68   79 
44   41   38 


70   70   81 
53   49   43 


70   67   79 
51   47   43 


72   79 
57   62 


80   74 
48   52 


77   78 
48   63 


77   78 
56   63 


75   79 
48   61 


B3   77 
44   51 


73   77 
48   61 


76   78 
50   63 


67   75 
51   59 


79   70 
51   60 


80   78 
50   62 


65   76 
56   63 


76   78 
53   61 


80   77 
38   38 


79   77 
53   58 


32   30   ** 


72   71   78 
45   40   37 


79   76   71 
51   58   51 


80   80   78 
47   60   55 


79   80   73 
45   63   45 


78   90   "1 
40   59   65 


79   78   76 
45   60   57 


78   79   73 
48   57   53 


81   78   78 
52   56   56 


78   79   71 
50   59   54 


80   81   81 
38   44   63 


78   76 

53   62   54 


77   78   72 
46   63   54 


82   77   72 
53   63 


79   77   73 
52   61   52 


79      75      75 
52      61      55 
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50   61 
43   44 


62   55 
38   37 


56   55 
36   42 


53   56 
45   42 


59   57 
34   32 


69   57 
35   36 


56   57 
34   32 


58   55 
38   42 


56   55 
35   33 


61   56 
38   36 


66   59 
45   43 


53   55 
35   34 


59   56 
35   42 


73   51 
34   37 


74   50 
33   37 


64 

3  0 


63 
39 


54   66   66 


54'  66   67 


63 
35 


52   57   52 
44   42   39 


51   54 
37   44 


73   59 
39   41 


63   53 
35   41 


54   55 
37   44 


64   58 
38   41 


54   53 
34   42 


73   51 
35   38 


54   56 
45   42 


54   54 
42   42 


50   58 
44   43 


52   56 
46   45 


55 

33 


51   60 
43   35 


55   64 
44   35 


51   50 
42   33 


51   59 
42   38 


52   60 
42   37 


52   62 
43   33 


50   60 
41   34 


51   52 

43   36 


51   61 
43   34 


52   59 
42   38 


53   63 
43   44 


52   61 

46   39 


51   61 
41   34 


67   63   67 


68   64   66 
54   43   39 


66   72   64 
42   52   43 


6t>   62   68 
50   50   37 


69   65   67 
49   44   35 


68   67   68 
51   51   39 


67   72   64 
35   51   43 


68   67   70 
46   41   35 


65   65   68 
48   49   36 


66   65   67 
51   51   42 


65   69   61 
41   53   45 


67   69   70 
48   45   35 


67   65   67 
53   43   37 


63   66   68 
51   50   40 


66   68   66 


62   60 
39   35 


68  64  62 

38  37  36 

63  61  67 
31  30  29 

64  61  68 

36  32  31 

65  63  70 

37  31  30 

72  68  66 

40  35  33 

66  64  71 
35  33  29 

65  62  68 

33  30  30 

65  63  67 

34  33  30 


62 
34 


68   65 
38   35 


66   64 
35   34 


63   63   69 


65   64   67 
49   43   33 


70   62   70 
50   50   45 


66   70   67 
31   49   35 


68   67   66 
45   50   42 


64   68   66 
44   44   37 


66   67   70 
30   49   29 


70   63   68 
44   50   45 


69   70   65 
32   50   43 


67   65   65 
49   52   42 


67   65   68 
51   47   40 


67   63   66 
48   42   35 


70   66   68 
48   50 


64   63 
38   34 


70   67 
35   32 


61   65 
30   31 


68   66 
?9   28 


64   61   67 
36   32   31 


65   61 

35   32   30 


31   26   29 


39   35   35 


35   35   30 


61   66 
30   30 


63   60 

40   36   37 


63   69 
37   39 


61   66 
31   33 


65   62   68 


68.6 
39.5 


60   58   67 
46   37   43 


74   66   62 
37   36   38 


68   60   66 
47   31   40 


69   65   73 
43   37   38 


76   71   63 
33   35   35 


67   63   70 
39   33   35 


68   62   69 
46   34   37 


69   65   68 
45   35   40 


7*   66   63 

3  6   3  7   40 


67   63   69 
40   35   36 


64   63   67 
41   34   39 


61   69   68 
36   37   35 


68   63   69 
45   33   42 


74   69   61 
27   27   27 


71   70   61 
39   3*   38 


72   62   56   67 

31   43   30   35 


69   67 
32   37 


72   65 
31   42 


35   30   30   39 


96 

30 


60   72 
35   34 


66   58 
25   27 


57   67 
31   35 


56   69 
29   31 


71   70 
29   31 


57   68 
33   33 


68   70 
33   33 


57   70 
30   36 


56   70 
33   38 


58   67 

34   42 


55   67 
34   36 


60   69 
31   33 


67.7 
42.5 


67.3 
*1.7 


67.5 
43.3 


69.8 
42,2 


69.4 
40.6 


69.4 
40.4 


67.8 
42.3 


67.9 
42.7 


68.8 
41.7 


67.1 
42.6 


71.6 
41.2 


68.7 
43.5 


66.9 

35.8 


67.5 
41.6 


65.6 

40.6 


67,7 
40.1 


68.2 
41.1 


68.1 
42.4 


67.6 
37.7 


66.7 
41.2 


66.5 
39.9 


69.6 
39.5 


66.4 
41.9 


66.7 
41.5 


65.6 
44,5 


67,3 
45,1 


65.6 
43,3 


67.1 
41.1 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER    1966 


Station 


Day  of  Month 


2         3 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29 


NOUN    RIVER    RESERVOIR 
ROUGH    RIVER    DAM 
SCOTTSVILLE    3    SSW 
SUMMER    SHADE 
WOLF    CREEK    DAM 


BLUE    GRASS 


03 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  Sw 

frankfort  lock  4 
lexington  wb  airport 
maysville  sewage  Plant 
mount  sterling 
owenton  2  s 
richmond 
shel8yv1lle 
warsaw  markland  dam 
waynesburg  7  ne 
williamstown  3  nw 

EASTERN  l 

ASHLAt-D 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAISE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMaN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAI 

Mm 


MAX 

MIN 


67   61 
44   35 


62   67   74 
46   39   45 


35   35   47 


66   71 
35   41 


74   62 
45   38 


60   65 
44   39 


60   64 
43   37 


59   63 
39   32 


57   68   68 


64   63 
43   38 


60   65   70 


60   64 
*3   32 


61   65 
49   38 


'5   75   68 


73   73   60 


72  72  65 

45  43  30 

72  74  68 

42  48  38 


73   70   63 


60   63 
41   35 


58   63 
44   39 


59   64 
42   38 


56   61 
44   41 


60   65 
42   38 


68   65 
41   33 


66   61 
43   38 


67   59 
45   33 


71   72   64 


41   36   37 


58   51 
44   39 


60   65 
42   38 


59   63 
42   40 


61 

64 

74 

38 

39 

41 

66 

73 

73 

39 

40 

44 

54 

66 

73 

41 

40 

42 

67   72   76 


60   61   64 


66   74 
39   39 


60   65 

41 


72 

62 

45 

34 

68 

60 

45 

37 

64 

61 

34 

74 

64 

32 

33 

70 

75 

50 

37 

73 

66 

46 

37 

04 

83 

41 

31 

74 

66 

46 

37 

74 

65 

51 

32 

74 

66 

49 

34 

75 

68 

44 

15 

73 

65 

44 

39 

75 

67 

46 

37 

67   75   78 
32   37   49 


72   73   69 
36   49   60 


70   74   75 
34   38   59 


68   74   71 
33   40   58 


64   70   74 
30   34   48 


64   73   76 
35   35   50 


70   75   75 
29   33   57 


72   74   69 

31   36   57 


68   73   68 
32   38   57 


64   72   74 
35   35   38 


71   75   74 
39   49   63 


62   68   76 
37   37   42 


70   73   68 
35   43   59 


73   74   73 
31    35   56 


61   75   73 
36   43   55 


61   70   73 
35   36   46 


63   70   75 
33   36   39 


71   75   71 
38   43   58 


71   73   72 
40   46   61 


61   69   76 
33   37   45 


64   73   76 
35   36   41 


60   68   76 
35   38   41 


75   70   71 


69 
39 


68   68   78 


67   76 
46   42 


66   77 
42   38 


64   74 
41   36 


67   67 
40   33 


72   69   70 


39   55   64 


79   78   77 


52 
33 


51 
43 


52   60   68 
43   37   40 


67   76 
45   40 


66   76 
36   33 


66   75 
37   34 


65   72 
43   36 


69   69 
42   36 


68   77 
47   43 


67   66 
43   39 


67   73 
44   43 


66   77   80 
34   34 


78  76  72 
51  60  55 

77  69  69 

54  58  45 

77  80  78 
42  47  58 

79  80  80 
42  49  62 

78  78  79 


72   71 
53   56 


80   76 
46   52 


55   54 
43   41 


54   48 
40   41 


51   55 
44   39 


48   59 
41   44 


52   60 
43   37 


46   58 
40   36 


50   50 
37   34 


49   49 
41   40 


47   59 
38   41 


37   48   31 


73   70   69 
49   54   48 


43   53   45 


69   73   65 

37   50   47 


48 

68  65  64 

46  43  32 

63  61  63 


68   64 
50   29 


69   66   63 
34   32   32 


68   67   66 
29   28   26 


68   66   67 


65   63   66 


64   59 
30   29 


69   73   68   69 
30   32   30   42 


66 
28 


70   72 
34   41 


59   68 
32   33 


57   51   48 


79   76   72 


34   34   37 


65   72   76 
37   37   41 


62   71   75 


68   68 
41   40 


67   68 
41   39 


65   66 
44   36 


68   75 
40   38 


64   75 
43   43 


69   69   76 


63   70 
54   37 


80   73 
32   32 


70   68 
35   36 


66   69   67 


69   77 
35   33 


71   69 
36   34 


68 

35   35 


78   73 
53   62 


80   72 
53   62 


72   70 
59   52 


74   80   85 
34   40   45 


80   80   80 
37   47   57 


78   79 
39   49 


78   80   81 
38   44   58 


74   79   81 
38   42   43 


75   80   81 
38   43   47 


80   81   81 
38   44 


75   80   82 
34   37   47 


74   79   80 
37   39 


69       68        75        80       81 
35      36      36      40      48 
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50   58 
44   42 


55   50 
45   44 


50   55 
45   38 


51   49 

43   40 


55   49 
42   41 


78   66 
43   43 


67   72   56 
44   40   35 


81   57   53 
41   45   38 


49   61 
43   30 


49   58 
44   43 


48   57 
42   38 


51   50 
43   38 


48   58 
44   40 


48   59 
43   41 


50   61 
43   32 


48   48 
41   42 


51   50 
41   35 


51   50 
42   41 


49   59 
42   44 


47   61 
42   41 


50   49   60 


52   50   60 
43   42   33 


53   59 
41   39 


68   63 
41   41 


69   68 
51   41 


64   66 
40   28 


60   57 
36   30 


65   62 
29   27 


68   66 
39   33 


66   64 
36   33 


64   61 
25   23 


64   67 
51   32 


63   63 
49   34 


68   65 
47   31 


64   64 
46   42 


67   65 
43   33 


66   66 
51   38 


66   66 
39   30 


69   60 
50   43 


67   63 
47   36 


66   65 
43   31 


64   65 
50   43 


64   63 
44   40 


68   65   67 


46 

45 

37 

68 
39 

52 

44 

52 

38 

82 

43 

57 
39 

52 

36 

80 

40 

58 

40 

54 
38 

7B 

40 

54 
37 

52 

38 

48   48   58 


50   59   67 


50 
42 


67 

40 


67   69   72 
33   37   47 


69   71 
36   41 


63   59 
35   33 


67   67 
31   30 


65   59 
40   37 


65   62 
37   34 


66   63 

30   28 


66   65 
39   34 


64   63 
35   33 


65   63 
30   29 


63   61 
35   33 


71 
36 


67   67   69 
46   31   27 


64   62 
30   29 


30   31   29 


69   67 

34   29   29 


45  31 

65  65 

48  34 

69  66   68 

40  31   31 


70   67 
39   46 


72   70 
31   36 


70   52 
32   35 


66   70 
26   31 


67   73 
33   36 


70   70 
35   42 


71   63 
27   35 


69   62 
30   34 


66   55 

32   44 


68   72 
31   32 


68   58 
38   36 


65   70 
35   37 


71   66 
34   44 


71   69 
28   35 


66   69 
36   42 


65   70 
34   34 


63   72 
32   31 


54   68 
32   37 


54   66 
27   32 


32   66 
25   34 


55   55 

22   26 


65   57 
32   32 


57   66 
33   36 


55   65 

18   27 


56   69 
25   27 


52   65 
27   32 


59   55 

27   26 


52   66 
31   38 


5*   53 

26   30 


5*   67 
29   33 


56   65 
25   28 


63   55 

31   36 


59   55 

29   29 


54   53 

27   26 


69   65 
36   39 


70   61 
40   44 


55   68 

32   34 


53   63 

31   60 


67 
30 

64 
30 

66 
29 

71 

34 

60 
26 

54 

27 

65.9 
36.7 

67 
31 

6  9 
29 

71 
31 

72 
32 

72 

28 

69.7 

40.4 

67 
35 

61 
31 

68 
31 

72 
31 

72 
31 

64 
29 

67.6 
39.0 

67,6 
39.5 


66,9 

37.7 


68,8 
45,2 


66,9 
41.2 


69.2 
39.7 


65.9 
44,6 


66,1 
40,7 


62,5 
39.5 


65.6 
37.0 


66.5 

40.2 


66.6 
41.6 


65.4 
36.5 


66,3 
38,8 


63.6 
40.3 


66.0 
38.4 


64.6 
43.8 


64.6 
39.7 


65,6 
42.4 


67.0 
37.3 


65.2 
42.5 


64.1 
39.2 


64.5 
38.3 


65,6 
41,7 


63.7 
43,3 


74   71 
27   29 


64   69 
31   32 


69   68 
29   25 


67   54 
28   26 


61   31 
26   26 


63   72 
29   26 


71   56 

30   27 


71   57 
32   28 


70   56 
29   27 


71.6 
37,6 


65,8 
38.3 


69.0 
38.8 


66,8 
37,4 


67,0 
38.4 


67.2 

37.8 


KENTULKY 

DAILY  TEMPERATURES 

OCTOBER  1966 

Day  of  Month 

9 

07 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
40 

65 

34 

71 
35 

74 
45 

65 
40 

63 
34 

72 
32 

75 
38 

68 
57 

67 
38 

67 
35 

75 
34 

77 

40 

78 
49 

73 
46 

53 
34 

52 

43 

50 
42 

48 
43 

59 
34 

66 

28 

71 
37 

64 
49 

68 
50 

65 

43 

64 
38 

65 
31 

70 
31 

70 
33 

57 
32 

69 
28 

65.7 
38,5 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

70 
45 

65 
39 

73 
38 

74 
43 

71 
50 

64 
36 

72 
33 

76 
38 

72 
51 

70 
56 

69 
33 

75 
33 

78 
36 

30 
45 

77 
48 

70 
38 

52 

38 

50 
38 

50 
45 

60 
42 

67 
30 

71 

32 

67 
44 

70 
50 

66 
44 

65 
31 

68 
29 

72 

28 

71 
31 

60 
32 

70 
27 

68.2 
38.8 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

65 
44 

57 
35 

66 
34 

73 
36 

74 
47 

65 
31 

62 
29 

74 
32 

74 
37 

67 

54 

63 
33 

68 
32 

77 
34 

78 
38 

80 
52 

73 

35 

49 
38 

54 

38 

50 
41 

47 
43 

59 
27 

66 
28 

70 
41 

71 
40 

68 
33 

67 
28 

65 

28 

69 
2  8 

72 
29 

65 
28 

60 
27 

66,1 
35,5 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

75 
46 

56 
40 

65 
40 

71 
41 

74 
52 

65 
36 

65 
35 

71 
37 

74 
41 

66 
60 

69 
35 

69 

35 

75 
37 

76 
39 

78 
43 

73 

4  0 

65 
41 

57 
39 

51 
43 

48 
43 

60 
32 

66 
33 

70 
37 

71 
48 

70 

49 

70 
35 

67 

30 

70 

29 

73 
29 

74 
30 

65 

30 

67.7 
38.9 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

66 

45 

67 
36 

74 
41 

74 
55 

71 
43 

65 
34 

74 
33 

79 
45 

74 
61 

70 
56 

70 
38 

79 
36 

78 
50 

79 
56 

72 

60 

61 

15 

55 

42 

49 
43 

50 

44 

60 
43 

69 
31 

72 

46 

65 
51 

68 
50 

66 

39 

65 
32 

68 
30 

72 

31 

71 
34 

59 
37 

71 
32 

68,2 
42.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

60 
43 

65 
34 

71 
41 

72 
55 

69 
49 

62 
33 

71 
32 

74 
43 

73 
59 

69 

53 

68 
46 

75 
36 

79 

51 

80 
58 

77 
61 

62 

34 

54 
42 

52 

41 

50 
43 

59 
43 

68 
32 

70 

4  0 

69 
52 

69 
47 

67 
31 

65 
33 

68 
30 

70 

32 

70 
37 

72 
39 

68 
29 

67.7 
41,9 

PIKEVRLE 

MAX 

MIN 

64 

46 

67 
43 

78 
43 

76 
45 

70 
52 

65 

40 

70 
39 

79 
45 

67 
54 

74 
52 

73 
38 

78 
39 

83 
42 

85 
45 

83 
45 

68 
48 

53 
42 

51 
40 

52 

44 

62 
42 

72 
35 

77 

37 

70 
47 

61 
51 

70 

49 

68 
37 

71 
34 

75 
34 

71 
35 

62 
33 

72 

30 

69.9 
42.1 

SOMERSET  2  N 

MAX 

MTN 

60 

44 

65 
39 

71 
39 

72 
53 

72 
50 

63 
35 

65 

36 

76 
41 

72 
59 

69 

55 

69 
40 

76 
34 

76 

52 

77 
58 

73 
60 

60 

32 

49 
38 

50 
42 

52 

44 

69 
40 

65 
31 

70 
41 

65 
52 

66 

42 

6B 
41 

63 
37 

65 
34 

66 

31 

68 
30 

69 
32 

69 
30 

66.8 
41.7 

STEARNS 

MAX 

Mm 

75 
43 

57 
35 

64 
40 

75 
45 

73 

50 

64 
38 

62 

34 

60 
40 

68 
55 

64 
37 

67 
39 

75 

40 

76 
46 

75 
56 

73 
35 

55 
38 

54 
40 

49 

41 

48 
43 

56 
32 

64 
42 

71 

50 

67 
51 

68 
44 

65 
37 

64 
35 

66 

35 

71 
36 

69 
39 

60 
34 

65.2 
41.0 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 

MIN 

65 
39 

56 
39 

61 
35 

71 
35 

74 
42 

64 
32 

58 
31 

68 
31 

74 
34 

68 
56 

68 
33 

67 
31 

72 
32 

79 
34 

81 
40 

81 

-4 

51 
44 

52 
36 

51 
40 

56 
38 

57 
28 

66 
28 

71 
31 

60 
41 

64 
33 

65 

28 

62 
27 

65 
27 

69 
28 

66 
27 

53 
25 

65.0 
34.5 

VANCEBURG 

MAX 

Mm 

61 
42 

65 
32 

73 
34 

72 

44 

67 
43 

64 
28 

73 

26 

75 
31 

66 
53 

69 
53 

68 
37 

76 
31 

81 

40 

»2 
41 

77 
47 

61 

41 

54 
42 

50 
32 

49 

44 

59 
41 

69 
26 

71 
31 

65 
46 

67 
27 

68 
26 

66 
25 

68 
25 

72 
26 

59 
32 

58 
20 

67 
23 

66.8 
35.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 

Mm 

64 

43 

61 
37 

66 
37 

76 
38 

73 

49 

66 
33 

64 
32 

73 
34 

74 
35 

67 
50 

67 
35 

69 
33 

76 
33 

81 
42 

82 
45 

78 
41 

50 
42 

55 

38 

52 

3  8 

47 
42 

60 
28 

68 
28 

72 
32 

61 
36 

70 
32 

69 
30 

67 
28 

69 
28 

73 
29 

69 
28 

58 
26 

67.0 
35.5 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

Mm 

72 

45 

66 

39 

63 
38 

73 

51 

72 
50 

65 
36 

75 

1  "" 

77 
42 

69 
59 

71 
5, 

71 
37 

79 
36 

78 
44 

79 
50 

74 
63 

6  4 
35 

56 
40 

52 

41 

52 

45 

62 
43 

67 
32 

7  3 

4  4 

71 

50 

73 
53 

67 

46 

67 
36 

70 
31 

74 
31 

73 
34 

63 
40 

73 
32 

69.0 
42.5 

So.  IWonce  Note.  Following  SMon  lode, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
OCTOBER         1966 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  ,  24   25   26  !  27 


29   30   31   H 


WESTERN  01 

MADISONVILLE  1  5E 


CENTRAL  02 

•  NOUN  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  CRASS 
DIX  DAM 


EASTERN 
DEWEY  DAM 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


43 


.32  .0* 
51  21 
72  72 
42 


.16'  .13  .15  .16 
93|  *8'  41 


EVAP,  ,11 

WIND|  42 
MAX 

MIN  !  55 


51   37   55   60   48   47   49   52   62   47   52   49   52   66   49   49   49   49   45   44   46   51   57   49   44   42 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


09  .30 
35  40 
78 


:  I  I  I 
.10  .13  .01  .08  .09 
21  45|  15'  43j  »' 
55  56  57  53  64 
43   43   45   39   40 


11  .12  .07  ,19  .01  .12 
60  38  18  16|  20  23 
65  66  64  65  64  63 
45   41   44   40   40   39 


11 

.02 

.20 

.26   4.30 

5; 

31 

37 

23    1165 

62 

64 

67 

69    67.8 

40 

49 

40 

39    44. T 

22   .06  .13  .01  .08  .03  .12  .12  .10  .13  .19  .00 


19   23   37   37 


74   74   77   75   78 


.11 
24 


10  .19 
30  66 
76   77 


85 

.16! 


29   24   42   19   75   53 


.00  .09 
25  43 
60   60 


26   39 
56 


12  .03  .00  .08  .03 
46  35  19  23  31 
72   71   72   72   68 


.00  .29  .16  .14' 

l!  6!  4|   a; 

70  72j  69   71 

48!  50|  53   44 


22 

.00 

.19 

.06 

.?! 

4.02 

2q 

20 

47 

39 

36 

1291 

18 

.07 

.08 

.09 

.08 

3.16 

30 

20 

27 

49 

31 

1100 

'5 

65 

77 

73 

48 

71.2 

42 

42 

43 

45 

42 

49.3 

.27!  ,141  .27  .11 

t'  2    4.    0 

73!  70   67   73 

44!  45,   45   47 


20  .15 

1  6 

73  71 

53  61 


.15  .06  .05  .01 
11   - 

65   52  56  48 

42  46  42  42 


.16  .12  .09  .09  .06 


,12  -  J  .03,  .07  .01 

22  8  13    5  6l 

69  58  66   72  66 

50j  48!  49   48  60 


03  .06  .08  .03  .07 

17!  11  5    4    6 

68  65  63   68   66 

45  45;  48;   58   57 


05'  .03!  .02! 

16  5    3 

62  62   67 

43  44   50 


54   51   52 


.10  .04 
12  6 
56   53 


65   65   62   60   62   63 
40   42   39   39   39   40 


,03  .00  .10  ,04  .11 


48   45   40   40   51   50 


61   55   55   50   57 
49   39   38   38   38 


.01  .01  1.48B 

23  4  282 

59  47  61.1 

29  35  45.6 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  sS 

U        B       D) 

1   11 

§ 

Station 

1"     ■*-*  a 

a  0 

■h  y 
a  a> 
w  u 

EC  Q 

c 

■P    Q) 

3  a 

(0  OT 

0) 

g 
0 
> 
< 

£  1 

e 

1     "a 
S      .2 

9 

_'i 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     P»          7    PM 

8 
B 

s 

0 

o> 

A 

:J: 
A 

n 

01 
o> 

I 

« 
CM  s 

0 

2   ll 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

21* 
19 
23 

3.3 
2.6 

1.6 

e.5 
8.3 
7.5 

25+  + 
25++ 
?7 

28 

18 

S 

15 
15 
15 

74 
68 
72 

79 
72 

80 

50 
49 
52 

62 
55 
54 

2 
3 

3 

4 
2 
2 

1 
5 

3 

n 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

7 

10 

8 

67 

5.0 
4.6 
4.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVlL 

E 

BARDSTOWN 

BAROWELL  - 

t 

BARREN  RIV 

R  R| 

BAXTER 

BEARER  OAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLL 

Gt 

8EREA 

BLAINE  2  W 

BONNlEVlLL 

BOWLING  GR 

EN 

BOWLING  GR 

3RA0F0RDSV 

LLb 

BROWNSVJLL 

UJCKHORN 

SORDINE  2  NE 

BURKESVILL 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSV 

LLt 

CANEYVlLLE 

CARROLLTON 

LUC 

CECILIA 

CLAY  CITY 

CLERMONT  1 

bit 

CLINTON 

C0B3 

COLLEGt  HI 

.L  L 

'COVINGTON 

CJ*B£RL\ND 

cjmberlanl; 

FAL 

CYNTHIANA 

CYNThIA.NA 

? 

DANVILLE 

OAVELLA 

EOVONTON 
EL12ASETHT0WN 
ELKHORN  CITY 


:rs  1  wNW 
LE  41NGS3URG 
LEM1NGS6URG  1 

LOCK  10 
OROS  FERRY  OAM 
JU3MI 


KFORT  LOCK 
LIN  1  £ 


GAMALIEL  1  S 

GEORGETOWN  WA' 
GE5T  LOCK  3 
GLASGC* 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GOLDEN  PONO  9 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBUR6 
GRtENSbORG  Hi' 


UGH  BRIDGE  I 
1INDMAN  11  Nl 


LANCASTER 


JESSAMINE 


BRECK1NR1DGL 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

OLDHAM 


37  55 
36  45 

38  16 


36  52 
36  5*. 
36  51 


37  43 

36  13 

85  37 

37  41 

85  52 

37  U 

82  21 

36  47 

87  10 

IB    43 

6*.  2* 

38  09 

83  33 

38  25 

&3  43 

38  25 

63  45 

36  51 

37  53 


32  56 

65  30 
85  30 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.BARoARA    M.     COOL 
LEE    S.    HAMERSLLY 
ASHLAND    WATER    PLANT 


CORPS    OF    ENGII 
C.    HOMER    NOLAI 


JOE 
BER 

HE1M  FOUNDATION 

ERL  SENS 
MRS  oENN 
CORPS  OF 
U.S.  wEA 
C.  C.  WH 
KY.  OEPT 

E  B.  WHITE 
ENGINEERS 
HER  aUREAU 
TEAKER 
OF  CONS. 

MRS 

CARD 
EVA 

M.  DAVIS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

-ENA  I 


AIR 


JOHN  ( 

INACTIVE  7/30/64 
EDMOND  U.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 


.  OF  ENGINEERS 


.■■.ItL 


MITH 


B.  ELAM 
FLOYD  5.  R03B1NS 
THOMAS  J.  SHORT 
MOBART  ISDN 
HUGH  W.  oUFFIN 
JACK  D.  JOHNSTON 


LONDON  1  SSW 
LONDON  FAA  A' 
LOUISA  2 


VILLE  ' 
V1LLE  . 


LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONV1LLE  1 
MAMMOTH  CAVE  P. 
MANCHESTER  4  S 

MAYFIELD 

MAYSV1LLE  SEWA 

MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

M1DDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSBURG  2 


RSTOWI 


MUNFO&t-VlLLE 

NOLIN    RIVER    RESER' 
OLIVE    HILL    2    WNW 


AD'JCA 


LANT 


AINTSVILI 

ARADISE    STEAM    PLANT 
IKEV1LLE 
P1NCEION    1     SE 
AVENNA    LOCK    12 
ICHMON& 

!0CHESTtl 


:0U3H 


UVER 


SSELLV1L 
SAD1EVILLE 


SEBREE 

SHELBYVll 

SHEPHERD: 


SE 


MYNESBURG  • 
JEST  LIBERTY 
KILLIAMS6URG  1 
*1LL1AMST0WN  3 
4ILL0W  LOCK  13 
VOLF  CREEK  OAM 
rfOODBURY  LOCK 


NE 


LAUREL 
LAUREL 
LAURENCE 


MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

PIKE 

BELL 

WOODFORD 

NICHOLAS 

GRAYSON 


HOPKINS 

DAVIESS 


BRECKINRIDGk 


37  25 
37  25 
37  55 


S3  1 

63  39 

87  07 

84  50 

38  37 
86  36 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CLYDE 

ST1KELE 

ATHER 

U.S.  WEATHER 

BUREAU 

FITCH 

FOSTER 

C-JRPS 

OF  ENG 

CORPS 

OF  EN3 

OF  ENG 

NEERS 

HUBER 

EJwAR 

)  £.  MC 

FAOOEN 

.V1ATI0N  AGENC 

LAB  AN 

E  WALL* 

C£  JR 

LOUISVILLE  G 

*L.    ^.0 

U.S. 

FATHER 

BUREAU 

CORPS 

OF  ENG 

NEERS 

CORPS 

OF  ENGINES 

RS 

JLOB  -.1- 

MELVlE 
ALEX  C 

PARLEE  Nc 
AVIOSON 

IS2 

VIRGIL 

D.  CLARK 

CORPS 

OF  EN&INt 

Ra 

ALGER 

a  REOMON 

=  ED.  - 

VlATION  A 

£NCY 

RADIO 

STATION  WPAO 

CITY  1 

JAMtS 

0    HuGhlS 

TVA-7. 

J.S.  ' 

EATHER  UU 

wESTEl 

N  KY.  tXP 

STA. 

CORPS 

OF  ENGINE 
C.  HERND 

RS 

CORPS 

OF  ENGINE. 

U.  S. 

CORPS  OF 

ILbA  L.  COX 

CLEM 

IGHTMASTE 

NOBLE    ALLEN 


GRLANOE"    C.    CRAIG 


RS.    KAThRYN    B.    CARR 


CORPS    OF    ENGII 


DRAINAGE  CODE'      1-BIG  SANDY     2-C 


UBERLAND    3-CREEN    4-KENTUCKY    S-LICKDNG    6-MISSISS1PPI    7-OKIO    8-SALT    9-TENNESSEE 


REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,    Agricultural  Science  Center,   University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
tion    table.      Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  th 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  i 
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and  the  Station  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 
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R      Amounts  from 

V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


sentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


C       Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  proce; 

"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  mean 

VAR  This  entry,  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  mean 
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Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  30  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 
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20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  An 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docur 


al  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nts.   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  snowfall  of  November  2-3  was  the  greatest 
of  this  century  so  early  in  the  season  -  chiefly 
over  much  of  the  Central  and  Blue  Grass  Divi- 
sions. The  snow  accumulated  to  depths  up  to  at 
least  17  inches  in  portions  of  the  Central  Division, 
while  only  a  little  snow  fell  on  the  extreme  western 
and  eastern  portions  of  Kentucky. 

The  snow  which  fell  during  this  period  was  also 
the  greatest  24-hour  amount  on  record  for  a 
November  over  much  of  this  area,  and  approached 


or  exceeded  record  totals  for  the  entire  month  of 
November.  More  snow  fell  on  the  eastern  half 
of  the  State  near  the  end  of  the  month,  but  in 
general  totals  were  not  as  large. 

The  record-breaking  early  snow  was  responsible 
for  the  closing  of  a  number  of  schools,  hazardous 
driving  conditions  and  blocked  highways,  broken 
tree  limbs  and  utility  lines,  and  utility  outages. 
See  the  November  1966  issue  of  STORM  DATA 
for  further  details. 

Allen  B/Elam,  Jr. 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room    205,    Agricultural    Exp   Sta 
Agronomy  Department 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky  40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    126    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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•  32 

.50 
.47 
T 
.51 

.01 

.03 

T 

.30 
.30 
.17 

.05 
.05 
.05 
.15 

T 

1.10 
1.08 
1.05 
.80 
1.31 

.03 
.14 

.01 

.15 

.15        T 

T 

.21 

•  20 

1.15 
.36 
.42 
.26 
.35 

.39 
.27 
.33 
•  47 

.67 

.17 
.11 
.12 

.10 

T 
.06 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

3.77 
2.23 

4.05 
4.70 
1.98 

.90 
.55 
.89 
•  •5 

•  22 

.10 
.38 
.44 
T 

.20 
.04 
.39 
.36 
.29 

.17 
.10 
.08 
.62 
.05 

.03 

.17 
.23 
T 

1.01 
.81 
.55 

1.00 
•  84 

.03 

.15 

.06 

.09 
.15 
.05 
.12 

.02 
.13 

.70 
.22 
.96 
.75 
.18 

.12 
.18 
.10 
.11 
.41 

.30 
,06 
•  33 

.17 
.08 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

I.St 

.16 

.13 

T     .06 

.10 

.95 

.02 

T 

.19 

.20 

.05 

• 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

ALBANY  4  N 

ANCHOR ASE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.93 
4.97 
3.3! 

3.79 
4.69 

.56 

.75 

•  65 

•  49 

.05 

•  44 

•  21 
.56 

.30 

.41 
1.61 
.12 
.19 
.41 

.17   T 

.12 
.33 

.08 
.76 

.01 
.55 

.03 

.01   .01 
.03        T 

.60 

1.23 
■  92 
1.23 

.93 
.81 

.37   T 

T 
.04 

.08 

T 

.59 

.54 

.55 

•  47 
.02 
.07 
1.03 

.11 

■  05 
.17 

.04 

.38 

•  76 

•  23 
.15 

.14 

.04 

.08 

.01 

T 

.02 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

4.9( 
4.U 
4.93 
4.9( 
5. OS 

.82 

•  66 

•  96 

•  93 

.21 

.31 
.99 
•  25 

.65 

.47 

.03 

.60 
.94 

.05 
.43 

.04 

1.12 

T 
1.50 
.34 
.72 

T 
T 

.02 

T 

.41 
.75 
1.75 
•  65 
.52 

.71 

.05 
.48 
.65   .40 

T 

.05 
.12 

.91 
.32 

1.12 

.03 

.88 
.86 

.17 
.14 

.10 
.03 

.15 
.06 

.33 
.26 

.05 

T 

T 

.03 

.06 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
EOMONTON 

4.51 
4.02 
4.33 
4.2! 

3.60 

.84 
.97 
.63 

.40 

•  99 

.36 
1.64 
.25 
.40 

.10 
.70 

.09 
1.13 
.60 

.51 
.17 

.23 

T 
.16 

T 
.60 

.02   .07 

.01 

T 

1.91 
.65 
.67 
.52 
.55 

.16 
.30 

.15 

.33 

.57 

•  44 
.46 
.05 
.20 
.75 

.22 
.23 

.22 
.15 

.16 
.25 
.13 

.37 

•  02 

•  02 
T 
.15 

.05 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 

4.81 
5.31 
5.22 
4.8T 
5.75 

.17 
.63 
.81 
.95 

.70 

•  69 
.58 
.51 
.33 

.38 

.80 
1.02 

.04 

1.75 
1.07 

.56 

.78 
.56 
.01 
.37 
.46 

.06   .08 
.12        T 

.50 
1.25 
1.79 

.27 
1.43 

.60 
.34 

.60 
.47 

.10   T 
.08 

.09 

•  63 

•  64 
.85 
.29 
.34 

•  66 

.07 

.25 
.10 
.14 

.42 

T 

.10 

.16 

.24 

.04 

T 
.08 

GREENSBURG  HIWAY  61 

HODGENVILLE><LINCOLN  NP 

1RVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

4.6! 
S.OC 
3.74 
3.01 
4.1! 

.70 
.90 
.71 
.85 

,63 

.24 
1.15 
.68 
.29 
.53 

.64 
.26 
.08 
.42 

.87 

•  40 
.12 
T 

.48 

.28 
.56 

.16 

.02   T 

T 

.02 

.02 
.06 

.09 

.92 
1.25 
1.15 
.10 
.65 

.52 

•  48 

.02 

T 

.40 

.42 

.62 

.03 
.28 
•  40 

.09 
.23 
.35 
.15 
.05 

•  19 
.35 

.16 

.21 
.23 

•  04 

T 

T 

.03 

.12 

T 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

3.4« 
3.61 
4.02 
5.80 
4.27 

.58 
•  61 
.57 
.65 

.98 

.83 

1.04 
.26 

1.20 
•  48 

.02 
1.12 
.40 
.88 

.15 

.09 

T 

.40 

.06 

T 
.39 

T 
T 

.04 
.10 

.07 

1.13 
1.23 

■  07 
1.57 

.86 

1.02 

T     T 

T 
T 

.50 

.34 

.20 

.01 
.01 
.48 
.68 
.41 

.12 
.08 
.10 
.27 
.05 

,08 
.15 
.30 
.16 
.16 

T 
T 
.08 

T 
T 

.02 

MUNFORDVILLE 
NOL1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

4.67 
4.24 
3.95 
4.5S 
4.5! 

.83 
.88 
1.02 
.64 
.52 

.21 
.70 
.25 
.87 
.65 

.46 
.56 
.75 

.48 

.05 
.05 
•  64 

.38 
.34 
.11 

.50 

T 

T 

T 
.13 

1.19 
•  41 
.85 
1.28 
1.20 

•  52   T 

.54 
.08 

.17 

T 

.10 
.05   T 

.05 

•  10 

.69 
.61 
.30 
.55 

.60 

.06 

T 

.15 

.15 

T 

.33 
.15 
.27 
.12 
.38 

T 
T 
.07 

T 

5HEPHER0SV1LLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

4.56 
4.5S 
3.73 

.40 
.43 

•  09 

•  93 

.15 
1.28 
.61 
.31 

T 

.59 

.25 

.05 
.66 

.031 
.0*. 
.71 
.33 

.12 

.06 

.78 

•  83 

•  43 

.41 

.15 
T 

.36 
.05 

.03 
.04 
.03 

•  46 

.60 
.36 
.55 

.12 
.16 
.05 
6 

.25 
•  27 

1.00 
1.42 

.06 

•  04 

T 

•    •    4 

BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

4.64 
4.9! 
3.94 
4.16 
4.32 

•  55 

•  45 

.61 
.38 
.52 

1.40 
.83 
.41 
•  87 
.41 

■  01 

.79 
.65 
.04 
.83 

.30 
.08 

T 

.34 

.06! 
.24 

T     .01 

.05 
T     ,44   .09 

T 

1.15 

T 

.37 
1.21 
•  07 

1.22   T 
.43 

1.43 

T 

.56 
.38 

.73 
.65 
.15 

.41 

.25 

.04 
.09 
.06 
.05 

.26 
•  35 
.35 

.16 
.13 

.09 
.12 
.07 
.30 
.11 

T 

.08 
T 
T 
.12 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

3.9! 
4.38 
3.79 

4.0* 
3.66 

.50 
.77 

•  87 

•  48 

•  49 

.32 
.65 
.45 
.32 
.81 

.83 
.69 
.19 

.96 

.52 

.35 

.32 

.16 

.28 

.03 
.03 

T 

.33 

.72 

.03 

T 

1.40 
.76 

.30   T 
.62 

.66 

.47 
.64 
.73 
.43 

.03 
.02 
.18 
.11 

•  64 
.22 
.20 
.13 
.25 

.12 
.02 
.16 
•  07 

.02 
T 

.09 
.06 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGS6URG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.14 
4.06 

4.06 
4.67 

•  45 
.60 
.68 
.53 

•  55 

.90 
.77 
•  44 
.38 

.15 
.54 
.76 
.92 

.28 
.08   T 
T 

.27 

.33 

.36 
.23 

•  11 
•08   .01 

T 
T     T 

.99 

.14 

.12 

1.02 

.90 

•  54 
1.23 
.72 

T 

.30 

.80 
.45 
.56 
•  40 

.21 
.05 
.02 
.45 

.30 
.05 
.21 
.24 

.27 

•  40 
.12 

.06 
.09 
.09 

.07 
T 

6EST  LOCK  } 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

3.91 
5.36 

5.11 

4.46 
4.42 

.58 

.87 
.88 
.60 
•  68 

.37 
.53 
•  49 
1.20 
.65 

.83 

.71 
.40 
.38 
.75 

.36 
.05 

.20 
.36 

.35 

T 

T 
T 

.06 
.30 
1.12 
1.22 
.14 

1.12 
1.56 

.60 

.73 

.36 

•  40 
.60 
.68 
.13 
.71 

T 

.03 
.42 
.12 

.37 
.28 

.22 
.31 

.04 

.12 

.20 

T 

.12 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

4.01 
4.39 

4.1! 
4.7< 
4.54 

.34 

•  60 

•  59 
.58 
.53 

1.00 
.64 
.36 
.76 
.38 

.01 
.50 

1.01 
.62 

1.00 

.38 

T 

.33 

.15 

.30 

.31 

.05   T 

.05 

1.32 

.40 
.03 
.04 
.50 

T 

.71 
.95 
1.41 

1.07 

.04 

T 
T 

.52 

T 

.11 
.65 
.37 
•  68 
.39 

.19 

T 

.06 
.07 
.03 

.06 
.18 
•  50 
.10 
.23 

.03 
.15 

.09 
.13 
.10 

.03 

T 

.01 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

4.1C 
4.41 
4.44 
4.96 
4.54 

•  63 

•  65 

.60 
.71 
.53 

1.02 
.50 
.91 
.47 
.23 

.69 
•  7( 

.92 
1.6b 

.27   .36 

.18 

T 

T 
■  31 

.37 
.09 

T 
.01 

T 
.02 

.01 
.02 

.80 
1.02 
.06 
.35 

.10 

T 

.02 
•  62 
.92   T 

.75 

.28 
.32 

.22 
.33 

.58 
.58 
.58 

.15 
.22 
.05 
.12 
.02 

.10 
.31 
.35 
.33 
.32 

.27 
.20 
.16 
.17 
•  26 

.01 
■  09 

.01 

T 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

4.52 

3.79 
5.06 
4.37 
3.52 

1*00 
.68 
.69 

.77 

.25 

.33 

.37 
•  66 

.67 
.68 
.96 
.50 

T 

.41 
.23 
.29 
.37 

T 
T 
.05 

T 
T 

1.60 
.31 
.20 
.42 

.27 

.47 
1.63 

.66   T 
2.25 

T 

.49 
.48 
.56 
.62 

T 
.06 

.06 
.07 
.20 

.32 

.37 
.22 
.30 

.30 

T 

.17 

.10 

.02 

.15 

T 

.01 
.02 

T 

es  1  olio  wing  Si  a  lion    Index. 
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Continued 

NOVEMBER   1966 

Station 

"3 

Day  of  Month 

E- 

1   | 

2 

3 

4  |  5  | 

e 

7  |  8    9 

10  | 

11 

12 

13  |  14  |  IS 

16   17   18 

19   20 

21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.63 

.49 

.31 

.65 

.04 

.09 

.05 

1.04 

T 

.68 

•  11 

.28   .02   T 

. 

WAYNESBURG  7  NE 

4.31 

.77 

.64 

.44 

.22 

1.05 

.32 

T 

.38   .05   T 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

4.67 

.57 

•  80 

.24 

•  13 

.02 

.01   .02 

1.11 

.01 

T 

1.14 

.03 

.17 

.29   .13 

• 

EASTERN             0* 

ASHLAND 

3.69 

.30 

1.10 

.33 

.26 

.10        T 

T 

.47 

T 

.37 

.07 

,36   .15   .18 

BARBOURVILLE 

4.19 

.76 

.92 

T 

.40 

.09 

.40 

.32 

T 

.40 

.07 

.42   .32   .07 

BAXTER 

5.43 

1.52 

.58 

.33 

.06 

.95 

.*] 

T 

.06 

.03 

.26 

.08 

.67   .30   .16 

BLAINE  2  w 

4.54 

.25 

1.10 

.58 

.33 

.76 

.35 

.15 

,35   .15   .92 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

4.10 

.90 

.40 

.40 

.65 

.10 

.40 

.65   .30   .3C 

CLAY  CITY  1  WNW 

4.33 

.48 

.72 

.77 

.30 

T 

1.15 

•  48 

•38   .05   T 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

4.45 

.48 

.65 

.69 

.34 

T 

.95 

•  50 

T 

•32   .08   .04 

CUMBERLAND 

4.90 

1.73 

.05 

.40 

.05 

.05 

.63 

.03 

.08 

•  24 

.63 

.42   .27   .12 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.54 

.01 

1.20 

.31 

.32 

.11 

T          .04 

.51 

T 

.11 

•  38 

.30 

•15   .10 

DEWEY  DAM 

3.57 

T 

1.23 

■43 

.25 

T 

.40 

T 

.25 

.05 

.35   .25   .36 

ELKHORN  CITY 

3.80 

•  65 

.40 

.20 

.38 

.22 

.35 

.95   .30   .39 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

4.70 

1.08 

.66 

.38 

.09 

.68 

.28 

.02 

.01 

.31 

.08 

•  88   .16   .07 

FREEBURN  2  Sw 

3.38 

•  10 

.47 

.41 

.53 

.16 

T 

.06 

T 

.23 

.01 

•74   .39   .28 

• 

FRENCHBURG 

4.73 

•  90 

.65 

.50 

.43 

.03 

•  73 

.03 

.64 

.20 

.42   .25   .15 

GRAYSON  1  SE 

3.46 

.36 

.88 

.56 

T 

.26 

T 

.49 

T 

.40 

.03 

.19   .21   .14 

HAZARD  WATER  WORKS 

4.62 

1.55 

.56 

.30 

.04 

.58 

.15 

.03 

.04 

.44 

•99   .31   .19 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

3.64 

.20 

.80 

.65 

.30 

T 

.03 

.55 

•  64 

T 

•30   .15   .22 

HINDMAN  II  NNE 

3.61 

1.14 

.32 

.37 

.36 

.11 

.02 

.05 

.17 

•  62   .11   ,28 

HYOEN 

3.86 

1.44 

.56 

.33 

.03 

.26 

.19 

.02 

.03 

.18 

T 

•44  .22       ,18 

■ 

JACKSON 

3.67 

.04 

1.14 

.51 

T 

.38 

.01 

.02 

.45 

.02 

.02 

.02 

.48 

.02 

.33   .19   .24 

JEREMIAH 

2.33 

.66 

.36 

.10 

.26 

.05 

.OS 

•  11 

•20   .32   ,01 

LLOYD  GREENUP  DAM 

3.61 

.41 

.74 

.61 

.27 

.20 

•  06 

T 

.45 

.02 

.34 

.03 

•24   .11   ,13 

LONDON  FAA  AP 

3.91 

.13 

1.33 

.02 

.42 

.09 

.68 

.07 

T 

T 

T 

.01 

.40 

.01 

.31 

•16   .08 

LOUISA  2 

3.66 

.21 

1.10 

.35 

.24 

•  66 

T 

.31 

.02 

.32   .22   .23 

MANCHESTER  4  SE 

3.82 

.81 

■  8" 

.38 

.07 

.59 

.15 

T 

•  36 

.37   .15   .06J       • 

MARTIN 

3.04 

.91 

•  4C 

.10 

.12 

.22 

.16 

T 

T 

•  25 

.31   .20   .35 

MC  KEE 

4,78 

.19 

.93 

.61 

.40 

.12 

.68 

T 

.62 

.07 

,59   ,22   ,13 

MIODLESBORO 

4.7S 

1.14 

.41 

.27 

.09 

1.29 

.59 

.07 

T 

•  29 

T 

,34   ,12   ,06 

MONTICELLO 

4.16 

T 

.67 

.90 

.67 

.15 

•  54 

.03 

T 

•  46 

•  051   .56   «11 

MOUNT  VERNON 

4.2; 

.28 

1.46 

.0! 

.46 

.11 

■  85 

.IS 

.27 

.33   .23   .07 

ONEIDA 

3.96 

.80 

.76 

.36 

.07 

.82 

.0! 

.05) 

.42 

•  33 

•13   •!> 

PAINTSVILLE  1  S 

3.71 

.07 

1.26 

.40 

.21 

•  34 

.22 

.36   ,16   .07   .»C 

• 

PIKEVILLE 

3.5! 

T 

1.05 

.0 

.24 

T 

•  49 

.29 

.1! 

.03 

•  13 

•  15 

•34   .33   .24   .10       • 

RAVENNA  LOCK  12 

3.61 

•  42 

.65 

.8! 

.26 

T 

.74 

•  37 

•02   .25   .05   T 

SALYERSVILLE  2  SE 

4.13 

.08 

1.36 

.5! 

•  06 

.26 

•  48 

.28 

.04   .42   .21   .1SJ       • 

SOMERSET  2  N 

3.9! 

.15 

1.25 

.10 

.54 

.01 

.01   .11 

•  67 

•  40 

•  17 

•33   .12   .09   T 

STEARNS 

4.4C 

1.06 

.79 

T     T 

.51 

.16 

T 

.8- 

.01 

.03 

•  32 

.13   .28   .28 

TILFORD 

3.11 

1.3C 

.0! 

,88 

.3! 

•  36 

.18    .02        • 

TOMAHAWK  1  WSW 

3.9] 

.04 

1.14 

.3! 

.21 

.06 

.42 

T 

•  02 

•  34 

.02 

■90   .15   .60       • 

VANCEBUPG 

4.6] 

.47 

1.10 

■  11 

•  46 

T 

.76 

.02 

.01 

.36 

.32 

.19   .17   .21   .36       . 

WEST  LIBERTY 

4.11 

.35 

1.10 

.31 

T 

.26 

T 

.79 

•  34 

.17   .28   .26   .28       • 

.44   .10         .01        . 

WILLIAMSBURG  1  E 

4.2< 

.69 

.7i 

.43 

.06 

.72 

.21 

•  52 

•  05 

WILLOW  LOCK  13 

3.86 

.34 

.60 

,7( 

.3* 

T 

T 

.57 

•  46 

.02 

.23   .IB   .11         . 

EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
3         STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE 
OWENTON    2    S 


76         DATE         08 
12         DATE      I  04 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 
MAMMOTH    CAVE    PARK  5.80 


LEAST    TOTAL    PRECIPITATION 
BENTON    2 


1.76 


GREATEST    1    DAY    PRECIPITATION 

CAMPBELLSVILLE  1«91       DATE         10 


GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
CECILIA 

GREATEST    DEPTH    OF    SNOW 
CECILIA 


20.0 


17         DATE         02 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

NOVEMBER   1966 


Station 


WESTERN  01 

BARDWELL  *  E 

BEAVER  0AM 

BENTON  2 

FOROS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPK INSVllLE 

L0VELACEV1LLE 

MADI50NVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

•     ft     # 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE. -LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MA>, 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M!N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


59   38   41 

34   30   21 


66   41 
39   2a 


37   40 
29   2* 


46   54 
32   23 


68   41   38 
37   28   20 


38   39 
29   21 


60   40   43 
38   31   24 


73   46   31   40 
39   29   20 


56 
30 


50   47 
27   39 


54   50 
27   40 


60   52 
25   43 


55 

2  5 


38   42 
30   21 


61   42 

39   28 


37   30   22 


72   44 
39   31 


61   42 
40   30 


44   36 
36   30 


63   41 

37   30 


65   41 
38   27 


68   45 
38   28 


72   46 
40   21 


58   40 
40   30 


64   39 
39   30 


73   45 
41   30 


46 
33 

33 
28 

34 
18 

48 

18 

41 
31 

68 

39 

45 
30 

34 
21 

34 
13 

47 

27 

65 
40 

40 
28 

32 
21 

45 

18 

41 
32 

61 

37 

38 
29 

33 

22 

46 
14 

39 

34 

68 
40 

43 
31 

34 
22 

45 

18 

52 

31 

58 
37 

37 
28 

33 
20 

47 
19 

40 
29 

60   52 
24   42 


53   50 

30   40 


56   52 
27   38 


41   58 
27   32 


49   50 
24   40 


58   51 
29   31 


59   55 
28   43 


57   51 
27   40 


37   50 
20   25 


40   49 
22   32 


45   39 
18   34 


46   44 
17   33 


34   48 
21   27 


70   46 
35   33 


67   43 
39   30 


62   37 
37   29 


49   35 

34   30 


49   39 
39   33 


63   41 
40   29 


35   48 
16   16 


45   45 
18   35 


48   44 
22   37 


47   42 
22   37 


47   44 
25   33 


42   42 
21   35 


46   42 
20   33 


72 
63 


74 
60 


72   72   69 
47   61   62 


75   71 
62   62 


75   73 
62   62 


76   74 
52   59 


67 

40 


55   52 
28   29 


57 
32 


51   48 
30   34 


59   65 
27   27 


53 

23 


52 
29 


60 
31 


76   72   68 
61   63   42 


73   74   711  67 
48   62   61   41 


75   71   70 
61   61   39 


56   53 
28   32 


55   54 
28   32 


58   56 
31   35 


51   75 
30   47 


73   75 
57   62 


75   69 
58   60 


75   73 
63   63 


76   74 
64   64 


75   72 
63   61 


72   71   67 

53   591  55 


71 

56 

70 
59 

71 

56 

68 
60 

71 
57 

70 

60 

71 

51 

68 
58 

67 

58 

65 
61 

73 
55 

70 
57 

67 
56 

65 
58 

70 
55 

68 
57 

72 

50 

72 
60 

67 

57 

66 
59 

72 

51 

70 
61 

69 
56 

68 

57 

72 
59 

68 
60 

72 

5  9 

65 
61 

73 
60 

70 
61 

72 
61 

69 
62 

58 

66 
60. 

54   49 
29   32 


55   53 
32   32 


55   54 
28   33 


61   54 
26   27 


67   60 
29   29 


52 
37 


67   55 

45   38 


68   67 
58   35 


68   53 
41   33 


55   56 
34   34 


55   60 
35   32 


60   57 
32   28 


56   58 
33   30 


60   61 
33   27 


59   64 
34   34 


60   61 
31   2a 


59   59 
33   28 


60   5a 
32   32 


57   61 
34   34 


62   61 
33   29 


59   60 
31   31 


61   61 
33   28 


59   59 
34   33 


60   63 
31   26 


59   63 
31   30 


68   72   69 
29   43   45 


66   72   68 
32   44   53 


69   72 

37   54 


67   69 
35   37 


6B   72 
36   50 


68   72 
41   47 


70   72 
35   42 


64   69 
36   3a 


70   73 
30   42 


68   72 
34   51 


55   56 
30   32 


55   56 
31   32 


67   53 
42   40 


67   67 
61   41 


65   54 
47   39 


65   54 

40   38 


52 

40 


66   53 
47   39 


57   59 
34   34 


55   57 
32  )  32 


67   60 
2a   31 


57   61 
25   25 


61   58 
31   28 


60   63 
32   30 


59   58 
23   22 


55   63 
30   28 


57   63 
28   29 


58   63 
22   23 


57   64 
32   30 


31 

27 

57 

2:3 

62 
28 

57 
26 

62 
29 

53 
31 

64 
32 

59 
33 

62 

35 

56 
31 

59 
31 

61 

30 

t>4 

26 

65   72 
35   51 


66   70 
36   36 


68   72 
35   42 


67   71 
34   49 


66   72 
33   39 


68   72 
42   48 


66   68 
26   38 


64   67 
30   46 


67   70 
38   45 


67   70 
31   42 


65   67 

28   40 


66   70 
32   43 


67   67 
28   33 


65   68 
37   44 


66   69 
31   42 


68   70 
30   41 


66   69 
35   46 


66   68 
27   32 


67   69 
36   44 


67   70 
37   42 


67   70 
40   47 


69   71 
37   54 


67   71 
36   49 


65   70 
35   48 


56 
25 


55   62 
29   42 


52   58 
33   33 


57   63 
25   37 


54   61 
26   37 


60   56 
27   36 


60   61 
26   43 


58   58 
28   42 


53   60 
29   38 


42   42   44 


66   52 
36 


58   65 
29   41 


59   58 
28   44 


57   61 
29   41 


56   62 
25   41 


55   56 
23   23 


55   59 
25   32 


67   52 
31   24 


63   55 
35   23 


73   53 
43   29 


60 
27 


72   55 
38   18 


59   56 
37   24 


59   60 
49   51 


62   70 
48   4? 


62   58 
39   26 


73   54 
43   24 


57   54 
35   25 


57   57 
39   27 


50   53 
34   28 


51   51 
35   29 


64   59 
40   25 


57   64 
42   43 


61   71 

49   4* 


63   71 
56   55 


70 
56 


59   71 
47   46 


60   68 
45   44 


60   71 
44   47 


59   70 
49   50 


59   72 

45   48 


57   64 
42   43 


55   64 

45   45 


59   56 
32   35 


72   65 
44   54 


67   70 
56   59 


70 
55 


5  0 
29 


42 
29 


47 
29 


50 
30 


45   44   43 


67   70   67 


72   67 
49   58 


62   71 
52   54 


66   70   62 
58   60   38 


70 
58 


70 
58 


69   64   70 
46   47   47 


63   66 
40   46 


63   68 
40   43 


56   62 
42   42 


61   69 
36   40 


63   67 
36   37 


63   67 
40   41 


63   66 
35   44 


63   65 
40   34 


62   67 
41   43 


61   65 
32   37 


39 
61 

43  1 
68 

43 

47 

64 

70 

43 

45 

63 

69 

46 

50 

61 

66 

42 

49 

63 

68 

37 

34 

61   64 
51   52 


63   65 
51   52 


70   63 
43   55 


62   69 
49   56 


67   60 
43   51 


63   67 
51   54 


58   66 
50   53 


68   68 
42   43 


60   66 
50   55 


70   61 
37   54 


66   66 
49   52 


63   67   66 


61   68 
52   56 


62   66 
50   54 


59   64 
53   54 


61   67 
39   42 


45 
29 


52 
29 


51 

28 


45 
30 


42   43 
29   26 


51 

28 


4  2 
33 

51 
29 

50 

34 

43 

32 

48 
28 

46 

30 

61 
30 

40 
28 

43 
29 

59 
31 

39 
29 

46 

29 

45 
31 

32 
27 

43 
31 

46 
2  9 

33 
28 

45 
30 

63 
32 

37 
30 

43 
27 

37 

32 

45 
30 

47 

27 

56 

30 

35 

27 

35 
24 

48 
30 

33 
27 

43 

30 

44 

29 

34 
28 

44 

28 

6  5 

30 

33 
29 

43 

30 

43 

29 

36 
29 

44 

30 

61 

33 

34 

30 

37 

30 

47 

30 

33 
28 

43 
29 

53 
30 

34 
29 

42 

30 

41 

30 

35 
28 

42 
29 

41 

32 

36 
28 

45 
34 

4U 
31 

34 
30 

43 
32 

47   40   45 


60.2 
37.6 


59.3 
37.6 


58.6 
39.3 


61.3 
40.1 


59.1 
39.2 


58.3 
38.8 


61.8 
39.9 


60.0 
37.4 


61.4 
38.7 


59.6 
39.3 


60.4 
39.5 


60.9 
39.5 


58.7 
38.1 


59.1 
39.0 


61.2 
40.1 


60.4 
39.9 


58.6 
35.1 


59.9 
37.2 


56. a 
37.1 


57.8 
36.5 


58.1 
37.3 


57.1 
36.7 


57.5 
35.2 


57.7 
37.7 


56.7 
36.2 


59.5 
34.9 


57.3 
38.1 


58.4 
35.5 


58.0 
37.3 


57.5 
37.7 


57.1 
38.6 


56,8 
38.5 


55.3 
39.1 


58.2 
36.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

NOVEMBER       1966 


Station 


NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

»      •      » 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  KB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
ft      •      ft 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


45   39 
30   2* 


67   39   39 
39   28   21 


36   46   46   56   70 
24   29   33   33   96 


35   49   44   59   72 
19   25   29   29   54 


48   47   57:  72   67 
21   36   34 1  48   57 


57   39 
38   28 


40   40   54   72 
15   26   32   43 


73   45   34 
43   32   25 


36   50   44   61   72 
16   26   34!  37   49 


65 
59 


15  16   17   18 


56   59 
36   30 


62   56   57   59   59 
34   29   30   24   24 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


63   42 
40   32 


60   45 
41   33 


51   40 
40   27 


66   49 
40   33 


69   48 
40   32 


67   40 
39   31 


53   40 
40   33 


54   42 
41   32 


58   42 

40   32 


69   46 
31   33 


50   36 
38   29 


66   46 
33   32 


65   43 
40   32 


63   43 
39   32 


68   42 
41   32 


68   44 
39   32 


65   47 
33   34 


62   39 
36   31 


58   42 
40   32 


56   46 
26   36 


70   47 
43   37 


69   56 
29   37 


52 
34 


70 
43 


58 
29 


34   45 
24   23 


34   41 
23   20 


28   38 
23   18 


36   35 
19   19 


33   34 
24  Z2 


33   44 
23   24 


33   43 

24!  16 


36   48 
28  I  23 


331  41 
25   20 


34   34 
26   20 


30   40 
24   21 


37;  34 

27  1  24 


34 1  43 
25   22 


45   54 
34   27 


42   49 
32   29 


70   69   66 


36   41 
21   20 


45   40 
24   29 


40   50 
30   28 


43   55 
26   31 


40   52 
30   29 


43   41 
20   29 


40   49 
35   31 


43   41 
26   30 


53 

29 


65 

58 


69 
52 


71   70   68 
40   54   57 


68 
23 


69   51 
27   39 


67   45 
27   36 


70   43 
42   33 


69   51 
29   36 


69   49 
28   37 


70   47 
29   39 


42   49 
29   26 


43   40 
24   28 


41   39 
18   26 


43   42 
19   30 


42   56 
32   29 


71 
38 


71 
60 


70 
55 


67   57 
49   42 


67   50 
45   37 


65   45 
39   36 


70   68 
49   39 


65   67 
52   40 


67   60 
50   39 


65   49 
46   39 


69   53 

50   42 


67   50 
50   39 


66   67 
56   39 


57   56 


53   73   67 

32   48   58 


50   52 
18   26 


50   48 
20   26 


53   61 
32   31 


50   54 
25   28 


49   41 
26   29 


50   49 
26   34 


51   58 
21   28 


50   49 
19   25 


52   53 
20   28 


70 
53 


49 


70   67   64 
47   54   57 


54   73 

27   41 


71   72 
43   42 


59   70 
28   41 


57   72 
30   39 


70   66 
40   40 


55   71 
34   45 


52   72 
30   43 


66   51 
42   41 


71   69 
59   40 


67   54 
52   39 


64   50 
47   37 


66   66 
60   41 


67   64 
59   37 


70   65 
61   41 


67   56 
49   41 


64   46 
44   37 


54!  56 
35   35 


53   53 
30   30 


49   51 
33   32 


52   56 
31   27 


55   56 
35   33 


55  !  57 
35   34 


55   53 

26   24 


58   57 
35   32 


53   52 

32   33 


64   58 
31  !  31 


58   54 

35   34 


54   62 
30   30 


58   58 
29   29 


55   54 
30 


55   56 

23   24 


56   56 
30   30 


57   58 
20   21 


56   58 
23   24 


54   58 
26   29 


56   60 
26 


54   57 
30   32 


53   57 
29   29 


55   58 

27   30 


27   40   47 


67   71   72 
42   46   52 


65   69 
38   49 


66   69 
30   42 


64   66 
34   46 


64   65 
26   32 


55   57 
27   29 


55   55 
35   33 


51   53 
31   31 


74   69   52 
56   42   35 


70   68 
47   46 


66   68 
47   46 


69   70   68 


56   56 
30   31 


55   56 
29   29 


53   59 
30   28 


55   63 
32   37 


56   56 
30   33 


65   52 
34   26 


61   65 
34   33 


70   58 
23   21 


64   66 
37   35 


57   56 
30   28 


55   51 
31   24 


60   59 
31   26 


59   56 
31   27 


61   61 
33   32 


60   60 
33   29 


65   68 
36   43 


61   69 
20   32 


66   69 
28   31 


64   67 
32   40 


58   66 
27   30 


63   66 
39   47 


57   66 
30   33 


65   66 
34   41 


65   66 
27   32 


59   65 

33   43 


59   66 
31   38 


57   66 
29   31 


64   67 
40   45 


64   66 
40   46 


66 
28 


68   64   67 
26   28   31 


60 
28 


55 
24 


64   53 
37   25 


56   48 
33   25 


45   47 
31   27 


69   56 
32   27 


70   46 
39   25 


68   66 
35   25 


53   49 
28   18 


65   60 
35   28 


60   46 
31   25 


69   47 
36   25 


49   49 
30   25 


69   45 
34   23 


66   53 
33   24 


62   52 
28   22 


70   46 
36   26 


67   45 
32   24 


65   45 
35   29 


65   56 
39   27 


52   47 
30   25 


23   24   25   26   27   28 


62   55  63 
39   41   43 


71 
35 

50 
21 

72 
42 

24 

69 
40 

56 
27 

70 
38 

50 
18 

60 
39 

60 
22 

72 

43 

47 
21 

70 
34 

44 
21 

71 
42 

56 
21 

72 

44 

48 
22 

71 

40 

53 
27 

73 
45 

54 
23 

63   69 
43   45 


64 
36 


60   62   64 


60   65 
41   45 


63   65 
42   46 


58   60 
25   26 


62   66   64 
46   53   46 


64   66 
49   51 


63   66 
39   50 


63   63 
34   38 


67   67 
29   35 


58   64 
32   37 


60   64 
41   45 


56   62 
31   38 


62   64 
35   43 


62   63 
36   38 


58   62 
36   43 


57   61 
34   41 


57   63 
34   42 


61   66 
38   42 


62   63 
42   48 


59 
25 

61 
21 

66 
25 

68 
36 

58 
44 

61 
26 

65 
25 

66 
29 

65 
40 

67 
42 

49 
27 

58 
26 

65 
26 

64 
29 

60 
37 

60 
16 

60 
22 

65 
22 

67 

30 

59 
39 

63 
25 

66 
22 

67 

28 

66 
29 

63 
49 

54 

27 

57 
27 

60 
28 

66 
31 

64 
41 

58 
26 

60 

26 

63 
27 

66 

43 

57 
51 

59 
26 

65 
27 

67 
31 

67 
39 

62 
51 

54 

27 

58 
25 

62 
24 

67 
35 

65 
34 

54 
29 

63 
28 

66 
27 

67 
29 

66 
39 

57 
29 

61 
28 

66 
28 

66 
37 

62 
42 

62   64   64 


66   60   64 
50   45   52 


57   62   62 
46   44   42 


65   65   63 


68   61   64 
42   52   55 


60   64   62 
50   52   52 


57   60   66 
43   52   53 


59   59 
51   51 


65   59 

40   52   53 


56   61 

51   53 


48   47   49 


60   61   61 
46   48   50 


65   56 
50   50 


63   56   63 
45   51   53 


65   57 
48   44 


60   62   60 
46   51   48 


59   60   61 
50   47   47 


37 

26 


42 

28 


41 
29 


33 
29 


32 
28 


37 
27 


40 
28 


37   36 
29   28 


32 
28 


35 

28 


63 
33 

34 
27 

33 
27 

61 
32 

34 
27 

34 

27 

63 
34 

38 
30 

37 
28 

50 
29 

29 
25 

41 
26 

61 
29 

30 
26 

39 
26 

68 
39 

40 
29 

34 
28 

54 
33 

33 

28 

63 

36 

38 
28 

31 

27 

40   28   26 


53 

30 

32 
25 

34 
25 

66 
39 

40 
29 

32 

28 

66 
38 

38 
29 

35 

27 

56 

34 

36 
28 

38 
28 

67 

30 

39 
29 

35 

28 

66 
36 

37 
28 

31 

28 

67 
36 

37 
29 

33 
26 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
NOVCHKB 

1966 

Continued 

Day  Of  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30  31 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

52 
39 

39 

31 

31 

23 

48 
18 

45 
28 

58 
36 

TO 

45 

67 
47 

65 
53 

67 

47 

60 
45 

59 
42 

60 
35 

60 
31 

63 
27 

65 
28 

66 
33 

72 
46 

56 
33 

58 
25 

51 
33 

37 
25 

63 

26 

66 
32 

41 
41 

63 
52 

61 

42 

62 

29 

>0 
27 

16 

27 

*6.4 

14.9 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

68 

41 

42 
33 

42 
27 

51 

17 

48 
25 

59 

34 

71 
45 

68 

40 

68 
47 

69 
54 

62 

47 

60 
43 

61 
31 

61 

30 

64 
25 

67 

27 

70 
29 

72 
39 

68 
45 

60 
23 

52 

30 

60 
26 

65 
25 

69 
29 

65 
37 

62 
52 

65 

54 

55 
33 

35 

28 

37 
21 

»9.8 

14.8 

MC  KEE 

MAX 

MIN 

68 
30 

45 
32 

35 

25 

34 
14 

49 
16 

41 

30 

50 
33 

71 
37 

67 
47 

65 

48 

69 

44 

57 
37 

60 
32 

59 
26 

60 
23 

61 
25 

66 
27 

68 
37 

71 
41 

53 

20 

59 

20 

55 

23 

53 

24 

63 
26 

63 

40 

60 
50 

63 
52 

61 
14 

35 

26 

11 
21 

54.4 

11. 1 

MID0LE5BOR0 

MAX 
MIN 

69 
30 

52 

37 

39 
30 

36 
19 

51 
19 

56 
26 

59 

43 

70 
43 

64 
53 

61 
54 

65 
45 

65 
47 

62 

3". 

68 
34 

66 
27 

66 
27 

65 
28 

67 
36 

70 
44 

56 
21 

61 
29 

54 
31 

56 
22 

62 
26 

65 
29 

57 
38 

60 
51 

61 
36 

36 

29 

33 

29 

58.4 
11.9 

M0NT1CELL0 

MAX 
MIN 

6* 
41 

42 

30 

36 
25 

50 
16 

42 
28 

62 
35 

73 
50 

68 
55 

65 
59 

69 
51 

62 

45 

61 
39 

61 

34 

61 
32 

63 
27 

68 
32 

70 
45 

73 
55 

63 
42 

61 

24 

59 
33 

61 
37 

66 
30 

69 
40 

63 
44 

68 
54 

63 

48 

4* 

30 

33 

29 

45 
32 

59.6 
18.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

6* 
40 

41 
31 

32 

24 

47 
19 

44 
29 

55 

32 

71 
49 

66 
55 

64 
57 

67 
50 

56 

43 

57 
39 

63 
31 

59 
29 

65 
27 

65 

34 

67 

49 

71 
54 

71 
40 

57 
25 

58 
32 

58 
33 

64 
33 

66 
43 

63 

52 

63 
52 

62 
52 

52 
32 

12 

26 

17 
27 

*7.9 
»i.O 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
43 

45 

39 

40 
32 

57 
23 

57 
28 

63 

37 

75 
41 

70 
44 

74 

45 

71 
55 

66 
49 

65 
46 

35 

63 
33 

63 
30 

71 

30 

72 
31 

74 
42 

63 
39 

60 
27 

58 
32 

60 
29 

69 
28 

70 
32 

65 
40 

62 

51 

68 
51 

56 
33 

35 

28 

38 

29 

61.8 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

65 

40 

40 
30 

33 
25 

46 

19 

42 
26 

58 
36 

71 
46 

67 
58 

64 
58 

68 
42 

58 
43 

59 
32 

61 

36 

61 

30 

64 
26 

65 
31 

69 
42 

72 
51 

66 
39 

58 
26 

60 
28 

59 
33 

62 
34 

65 
35 

59 

43 

64 
52 

62 
48 

48 
32 

32 
27 

39 
28 

57.9 
16.6 

STEARNS 

MAX 
MIN 

72 

40 

45 
32 

34 
25 

31 

IB 

49 
19 

43 
38 

66 
42 

69 
42 

65 

55 

66 

56 

64 
48 

65 

45 

60 
35 

59 

40 

60 
31 

63 

31 

66 
39 

68 
43 

70 
42 

S3 

26 

60 
31 

51 
32 

59 

31 

66 
33 

60 
52 

64 
55 

60 
51 

60 
31 

31 
26 

32 

26 

57.0 
17.2 

TOMAHAWK  1  MSW 

MAX 
MIN 

68 
25 

48 
38 

41 
30 

39 
21 

52 
21 

55 
27 

55 

32 

73 
39 

69 

41 

73 

46 

69 
45 

58 
41 

57 
30 

57 
23 

56 
22 

67 
22 

66 
25 

70 
27 

73 
38 

43 
20 

53 

20 

57 
23 

59 
22 

64 
22 

66 

28 

61 
38 

61 

45 

67 
38 

39 
29 

32 
28 

51.1 
10.2 

VANCEBURG 

MAX 

MIN 

63 

40 

40 
30 

34 
26 

47 
19 

43 
25 

51 
26 

73 
32 

69 

41 

72 
46 

70 
51 

58 

39 

56 
33 

51 
27 

59 
22 

56 
24 

67 
23 

70 
28 

69 

47 

62 
32 

47 
18 

61 
25 

63 
24 

66 
25 

59 
31 

52 

45 

64 
51 

52 
30 

35 

26 

32 
26 

39 
26 

*6.0 
11.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

68 
26 

46 
36 

38 

27 

37 
22 

56 
23 

44 
29 

58 

31 

73 

41 

70 
44 

67 

50 

68 

44 

57 

40 

50 
32 

59 
26 

61 
25 

60 
25 

61 
28 

70 
30 

71 
39 

52 
23 

55 
23 

60 
26 

62 
26 

64 
26 

66 
35 

60 
46 

59 
53 

65 
35 

39 

30 

35 
28 

57.7 
12.3 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

66 

41 

44 
30 

35 

26 

52 

24 

61 
29 

64 

44 

72 
52 

67 
49 

65 

57 

69 

60 

64 

46 

62 

44 

65 

64 
36 

65 
28 

70 
31 

70 
37 

73 
55 

68 
44 

62 
26 

53 

34 

56 
36 

66 
31 

69 
36 

64 
46 

63 

51 

63 
52 

52 

31 

31 

27 

40 
29 

•0.6 
18.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

1  _  D> 

,£0< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 

31 

.   .   . 

CENTRAL 

02 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

49 

53 

36 

39 

25 

22 

15 

49 

78 

84 

55 

15 

7 

48 

26 

23 

31 

45 

44 

29 

17 

36 

26 

22 

20 

14 

48 

86  101 

57 

12D8 

MAX 
MIN 

65 

43 

49 
39 

- 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

| 

+*  a 

■»■> 

• 

Station 

a  o 

<s  -h 
+*  +» 
-t  w 

3  V 
00  u 

<0   -H 

oca 

a  13 
s  a 

« 

K 

> 
< 

u 

§   1 

f-Bj 

&     1 

_1 

0  $ 

31 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  Am    1  PM    7  PM 

s 
s 

3 

A 

S 

A 

"3 

s 

i 

5 

N  3 

1 

o 

»  a   9 

a.  a.  » 

.  ?2 

ST  8.1 

•  •».  s 

>    u  9 

<  *  s 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

Zh 

3.9 

10.6 

28+  + 

25 

27  + 

75 

79 

66 

72 

3 

* 

6 

l 

i 

o 

15 

- 

7.5 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

20 

4.6 

10.7 

25  +  + 

27 

10 

75 

77 

67 

70 

* 

* 

« 

l 

2 

° 

15 

- 

7.2 

LOUISVILLE  W8  AIRPORT 

23 

2.4 

9.1 

34 

NW 

10 

74 

77 

66 

68 

3 

u 

3 

l 

2 

0 

13 

42 

7.2 

hoc   Reference   Not**   Following  SUttoo    In-io-. 
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3JN 

u\ 

(Vt 

Al 

,L 

aj> 

iU 

bi 

YU 

w 

u 

IN 

u 

KL 

»UI 

ID 

KENTUCKY 
NOVEMBER 

1966 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   ft   # 

WESTERN            01 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4 

.5 

3 

•  5 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

4.9 

4 

T 
T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 
T 

3.0 
3 

1 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

*    •    * 

CENTRAL            02 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

4.0 
6 

1 

.5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 

a 

T 
5 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
10 

1.5 

7 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
6 

3 

T 

T 

.8 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

12.9 
1 

.2 

a 

1.3 

6 
1.1 

4 
1.0 

T 

.1 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.0 
14 

1.0 
10 

6 

3 

T 

1.0 
1 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

11.0 
13 

10 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

7 

3 

2 

T 
T 

•    ft    • 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

- 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

8.7 
1 

.5 

a 

.9 

6 
.7 

T 

2 
•  3 

1 

T 

.3 

2.6 
I 

T 

2 
.2 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

6.8 
6 

3 

2 

T 

.2 

1.4 

T 

1.6 
2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

7.0 
8 

5 

1 

T 

1.0 
1 

.2 
1 

FARMERS  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
I 

1.0 

1 

1.5 
2 

1.0 

2 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
1 

1.5 
2 

6.6 
8 

6 

4 

2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7.5 
1 

.1 
5 

.7 

5 

.6 

1 

T 

.1 
T 

.7 
1 

T 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

1.5 
2 

1.5 
2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

2.0 

7 

3 

1 

T 

1.0 
1 

1.0 

2 

T 

•    ft    • 

EASTERN            04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1.5 
1 

4.0 

4 

1.5 
2 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

6.0 
5 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

2.0 
2 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
2 

1 

T 

T 

1.1 

2 

2 

M1DDLESB0R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.5 
1 

•  5 

1 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

9.5 
8 

- 

- 

T 

.5 

P1KEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.8 

2 

1.2 
1 

SOMERSET  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1966 


Station 
and  Depth 

Day  oi  month 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

8ARDST0WN  S.J.  PREP 
SCHOOL 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
52 

53 

46 

47 
45 

46 
44 

44 
42 

46 

43 

52 
46 

54 
52 

56 

54 

58 
53 

58 
53 

55 
50 

54 
49 

52 
46 

51 

45 

51 
46 

52 
48 

55 
51 

55 
51 

55 
51 

51 

48 

52 
47 

52 

49 

52 
49 

53 

51 

56 
52 

55 
55 

55 
48 

48 
44 

46 
43 

52.3 
48.4 

BEREA  COLLEGE 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
53 

53 
47 

48 
47 

47 

45 

45 
44 

45 
43 

50 
45 

50 
50 

53 

50 

55 
53 

55 
54 

53 
52 

53 
50 

50 

48 

50 
47 

49 
46 

50 
49 

52 

49 

52 

49 

51 
48 

49 
47 

49 
47 

49 
47 

49 
48 

49 

48 

52 

49 

52 
50 

52 

48 

48 
45 

45 
43 

50.3 
48.1 

CAMPBELLSVILLE 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

56 
53 

53 
48 

48 
45 

45 
44 

45 
43 

46 
43 

52 
45 

54 
51 

55 
54 

59 
54 

59 
54 

57 
52 

55 
50 

55 

49 

53 

47 

52 

48 

53 

49 

56 
52 

57 
52 

55 
47 

52 
49 

53 

48 

52 

49 

52 
49 

53 
51 

55 
52 

55 
55 

57 

47 

48 
43 

45 
43 

52.9 

48.9 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
54 

55 

48 

48 
48 

49 
44 

46 
44 

51 

46 

53 
51 

54 
51 

54 
54 

57 

53 

57 

55 

57 
57 

57 
51 

54 
51 

53 
48 

51 
47 

54 
53 

54 
50 

- 

_ 

50 
49 

49 
46 

47 

44 

47 

45 

48 
47 

51 
48 

51 
51 

51 

46 

48 
45 

46 
46 

51.6 
49.1 

FLEMINGS BURG  1  SW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

51 
50 

50 
45 

45 
44 

45 
43 

43 
43 

46 
43 

50 

46 

52 

50 

54 
52 

56 
52 

57 
52 

52 

49 

52 

48 

50 
46 

51 
46 

48 
45 

50 

42 

57 

50 

57 

54 

54 
45 

50 
45 

48 
45 

48 
46 

48 
47 

49 
48 

61 

49 

59 
51 

53 
47 

47 
45 

46 
45 

51.0 
47.3 

GLASGOW  WKAY 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
52 

52 
51 

51 

49 

49 
47 

47 
47 

47 
47 

51 

47 

53 
52 

55 
51 

57 

55 

57 
55 

57 
53 

53 

50 

52 

50 

52 

49 

52 

50 

54 
51 

55 
51 

55 

51 

55 
51 

51 
51 

51 

50 

51 
50 

52 

50 

53 
52 

55 

52 

55 
53 

55 
50 

50 
47 

47 
47 

52.7 

50.4 

GREENVILLE  2  W 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

52 

47 

47 

45 

46 
44 

45 

44 

48 
44 

53 

48 

55 
53 

57 
55 

59 
57 

57 

50 

54 
49 

52 
48 

52 

46 

55 
45 

50 

46 

52 

48 

55 
51 

57 
52 

52 

45 

51 
47 

51 

49 

51 

49 

53 
49 

58 
53 

57 

54 

57 

56 

57 

48 

46 
44 

49 
46 

52.8 

48.8 

HENDERSON  7  SSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
55 

55 
53 

53 

50 

50 

49 

50 
50 

50 
49 

54 
50 

57 

54 

58 
57 

59 
57 

58 
54 

56 
53 

53 
52 

53 

50 

52 

50 

52 

50 

53 
52 

55 
53 

55 
54 

54 
51 

54 
50 

53 

53 

53 

53 

53 
53 

54 
53 

56 
54 

57 
56 

57 
52 

52 

49 

49 
47 

54.1 
52.1 

IRVINGTON 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

53 
52 

52 
49 

49 
48 

48 
46 

46 
46 

46 
45 

50 
46 

52 

49 

54 
52 

55 
54 

55 
52 

55 
50 

51 

49 

50 
47 

49 
47 

49 
47 

50 
48 

52 

50 

52 
51 

52 
47 

49 
47 

48 
47 

50 
48 

51 

50 

51 
51 

54 
50 

54 
54 

54 
48 

48 
44 

44 
44 

50.8 
48.6 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

X  INCH 

MAX 
MIN 

50 
42 

42 
33 

36 
34 

35 
33 

35 
33 

51 
34 

60 
43 

58 
47 

59 
42 

62 
49 

56 
44 

54 
37 

54 
35 

54 
32 

55 
39 

55 

35 

57 

40 

62 

46 

51 

35 

52 
32 

55 
34 

53 
34 

57 
46 

59 
48 

54 
50 

57 
51 

55 

45 

45 
34 

35 
33 

40 
34 

51.8 
39.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
42 

42 
33 

36 
35 

35 
33 

35 

33 

51 

34 

59 
43 

57 

47 

58 
52 

62 

49 

56 
44 

54 
37 

54 
35 

54 
32 

55 
39 

55 
35 

57 

40 

62 

46 

51 

35 

51 
33 

55 
34 

52 
34 

55 
46 

57 

48 

54 
50 

57 
51 

55 
45 

45 
34 

35 
33 

40 
34 

51.7 
39.5 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

49 
44 

44 
35 

36 
35 

39 
35 

36 
33 

45 
34 

54 

43 

55 
47 

56 
52 

61 
47 

53 
45 

51 
41 

50 
38 

50 
36 

51 

42 

54 

37 

63 
41 

61 
47 

50 
40 

51 
33 

51 
37 

50 
38 

53 

43 

56 

47 

55 

50 

56 
51 

55 
47 

48 
37 

37 
35 

39 
35 

50.3 
40.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

47 
40 

41 
38 

39 
36 

39 
33 

42 
35 

50 
43 

52 

47 

54 
51 

57 
50 

52 

47 

49 
44 

48 
43 

48 
41 

48 
44 

49 

41 

50 

44 

55 
47 

51 

45 

45 
41 

48 
41 

48 
42 

52 

44 

54 
47 

51 
48 

54 
50 

55 

50 

50 

42 

42 
38 

40 
38 

48.7 
43.3 

SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

50 
47 

47 
42 

43 

40 

42 

38 

42 
39 

45 
40 

52 
44 

53 

48 

54 
52 

59 

50 

53 
47 

50 
44 

49 

43 

48 
40 

49 

45 

51 
42 

60 
44 

60 
48 

50 

43 

48 
40 

56 

41 

49 
42 

54 
47 

56 

48 

54 
52 

57 
51 

57 
49 

49 
42 

42 
40 

42 
39 

50.9 

44.2 

:  2  INCHES 

MAX 

MIN 

50 
48 

45 
43 

44 
42 

43 
40 

43 
40 

45 
40 

49 

45 

53 
48 

54 
52 

58 
49 

53 
48 

50 
45 

49 
44 

48 
42 

49 
47 

50 

42 

54 
45 

58 
48 

50 
44 

47 
42 

49 
42 

49 
43 

51 
46 

53 

48 

54 
50 

54 
50 

55 
50 

50 
43 

43 
40 

42 
40 

49.7 
44.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

51 
49 

49 
43 

45 
43 

43 

41 

44 
40 

45 
41 

50 
44 

52 

47 

53 
51 

57 

50 

53 

48 

49 
46 

49 

45 

47 
43 

49 
45 

50 
43 

51 
45 

53 

48 

50 
45 

47 
43 

49 
42 

49 
44 

49 
46 

50 
48 

51 

49 

52 

50 

54 

50 

50 
43 

44 
42 

43 
41 

49.3 
45.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

52 

51 

51 
47 

47 
45 

46 

44 

46 
43 

45 
43 

49 
45 

52 
48 

52 

50 

55 
52 

53 
50 

52 

48 

49 

48 

48 
46 

49 

47 

49 
45 

49 
47 

52 
48 

50 
47 

47 

43 

49 
45 

49 
45 

50 
47 

50 
48 

52 

50 

52 
50 

53 
51 

51 

47 

47 
44 

45 

44 

49.7 
46.9 

20  INCHES 

7  PM 

54 

52 

52 

51 

49 

47 

49 

51 

51 

53 

52 

50 

51 

51 

50 

50 

49 

52 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

51 

48 

48 

50.5 

40  INCHES 

7  PM 

57 

56 

56 

56 

55 

54 

54 

53 

52 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

53 

52 

53 

51 

52 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

52 

51.4 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

50 

56 
51 

51 
48 

50 
47 

50 
49 

52 
49 

55 
51 

55 
53 

59 
57 

57 

53 

57 
54 

56 
53 

55 

52 

56 

51 

52 

49 

51 
49 

54 
50 

55 
52 

56 
53 

54 
49 

52 
52 

55 
52 

54 
52 

53 
51 

51 

50 

52 
50 

57 
52 

55 

50 

55 

49 

56 

49 

54.1 
50.9 

PRINCETON  1  SE 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
52 

52 
46 

46 
45 

47 
42 

47 
47 

50 
45 

55 
50 

58 
55 

60 
58 

60 
57 

58 
49 

53 

48 

51 
47 

50 
46 

50 
45 

50 
46 

53 
49 

55 
53 

55 

50 

52 

45 

52 

49 

53 
52 

53 
51 

54 
50 

54 
53 

58 
54 

58 
56 

56 
48 

48 
42 

44 
40 

51.2 
49.0 

QUICKSAND 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

51 

50 

51 
47 

47 

43 

43 
39 

43 
40 

(46 
42 

51 

46 

62 

48 

53 
50 

56 
52 

56 
53 

56 
51 

54 
48 

51 
45 

50 
44 

50 

44 

49 
43 

53 
47 

52 

50 

53 
48 

53 
44 

48 
44 

48 
43 

49 
43 

50 
44 

52 

48 

58 
52 

53 
44 

45 
43 

43 
41 

50.9 
45.9 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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D 

A.I 

LY 

s 

OI 

L 

lE 

MI 

'EI 

\A 

TU 

[RI 

SS 

KENTUCKY 

CONTINUED 

NOVEMBER 

1966 

Day  of  month 

■ 

Station 
and  Depth 

Time 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SANDY  HOOK  5  NE 

4  INCHES 

MAX 

54 

54 

51 

50 

50 

49 

53 

53 

55 

57 

57 

57 

57 

54 

52 

50 

50 

53 

54 

52 

50 

50 

50 

50 

50 

53 

53 

55 

49 

44 

52.2 

MIN 

54 

51 

50 

50 

47 

46 

49 

53 

53 

55 

57 

54 

54 

51 

50 

50 

50 

49 

52 

46 

48 

47 

46 

50 

49 

49 

53 

49 

44 

44 

50.0 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 

57 

53 

47 

46 

50 

50 

54 

55 

56 

68 

58 

58 

56 

54 

57 

54 

54 

57 

56 

53 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

55 

54 

46 

45 

53.8 

MIN 

53 

47 

46 

44 

46 

43 

48 

51 

54 

56 

54 

53 

50 

49 

47 

47 

47 

52 

52 

46 

45 

47 

45 

47 

46 

46 

46 

46 

44 

44 

48.0 

4  INCHES 

MAX 

55 

56 

49 

49 

48 

48 

52 

54 

55 

57 

57 

57 

57 

54 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

54 

54 

55 

55 

54 

55 

54 

51 

46 

53.6 

MIN 

55 

46 

49 

48 

46 

45 

48 

49 

54 

55 

56 

56 

54 

53 

50 

50 

50 

53 

52 

50 

50 

50 

49 

51 

49 

49 

49 

48 

46 

46 

50.2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

4  INCHES 

MAX 

53 

53 

53 

53 

46 

45 

51 

53 

55 

57 

57 

54 

52 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

53 

55 

54 

49 

45 

51.7 

MIN 

53 

49 

53 

46 

45 

45 

44 

50 

53 

55 

53 

50 

49 

48 

48 

50 

50 

50 

51 

47 

48 

48 

48 

48 

51 

51 

53 

49 

45 

44 

49.1 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMlNGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE   CLOVER,    FESCUE    AND   BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

8  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
LEVEL 

10  PERCENT 

4  PERCENT 
ZERO 
LEVEL 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 

TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


«_, 

H 

p 

OBSERVATION 

d 

Z 

UJ 

H 

TIME  AND 

z 

0 

I 

0 

S 

p 

TABLES 

STATION 

a 

E 

Q 

COUNTY 

< 

3 

25 

0 

5 

a 

OBSERVER 

i 

Eh 

i 

si 

s 

$1 

AODISON  DAM  45 

003] 

0? 

BRECKINRIOGE 

7 

37  55 

86  34 

380 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

DISS 

02 

JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

A5HLAN0 

0254 

04 

82  36 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

0381 

04 

2 

36  52 

63  52 

995 

c 

FELTON  W  PATTON 

8ARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

02 

NELSON 

37  48 

85  28 

5P 

GH 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDwELL  A  E 

01 

CARLISLE 

36  52 

86  57 

325 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

86  08 

590 

8A 

80 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

04 

2 

36  51 

63  20 

1164 

C 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  0AM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

&P 

M 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

66  20 

395 

C 

JAMES  H.  MILLER 

BENTQN  2 

0615 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

64  18 

1070 

5P 

5P 

CGH 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

37  34 

64  18 

1000 

MR5.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2    W 

075! 

LAWRENCE 

3B  02 

82  52 

720 

BONNIEVILLE  4  N 

0854 

02 

37  26 

B5  54 

730 

CLOSED  10/5/66 

BOWLING  GREEN 

0904 

02 

3 

86  26 

536 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02 

WARREN 

B6  26 

S3S 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8RADFORDSVILLE 

0940 

MARION 

85  09 

9A 

9A 

OR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

580 

7A 

ELMER  A.  BATH 

8UCKHORN 

1080 

04 

PERRY 

4 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESV1LLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

L256 

02 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

GH 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEVVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK,  I 

1345 

03 

38  41 

65  11 

480 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

02 

8 

6P 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

CLAY  CITY  1  WNW 

IS7C 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNT2 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

4P 

4P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

c 

ERL  SENSING 

COBB 

1*63 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

490 

.. 

MRS  BENNIE  6.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

1704 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

B4  40 

869 

"i|f 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

HARLAN 

2 

36  58 

B2  S9 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CTNTHIANA 

HARRISON 

36  23 

84  16 

664 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  I 

2003'  ?3 

HARRISON 

38  23 

34  17 

719 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

• 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

DAvELLA 

2053 

04 

MARTIN 

I 

37  48 

82  32 

770 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEWEY  0AM 

04 

37  44 

82  44 

690 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

-)i 

MERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNOEE  4  ESE 

2358 

01 

OHIO 

37  33 

66  43 

431 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

S92 

MRS  DALMAS  GIVENS 

DYER 

2391 

->2 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  8LAI9 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

65  37 

865 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

85  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2528 

04 

1 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2    S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

3B  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

279] 

03 

5 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

ARNOLD  WAGFS 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  1  SW 

2908 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

875 

6P 

CG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORO  LOCK  10 

2953 

03 

MADISON 

64  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  ICY  UTIL  park 

1006 

BELL 

36  47 

B3  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

JOZB 

38  14 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FRFE6URN  2    SW 

3046 

04 

PUE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCH8URG 
GAMALIEL  I  S 

3052 

3112 

02 

MENIFEE 
MONROE 

3 

37  57 
36  36 

83  39 

95  48 

664 
759 

MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

BA 

SEST  LOCK  3 

3  Z  Q  3 

03 

HENRY 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

02 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

02 

BARREN 

37  00 

85  S5 

808 

6P 

G 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

8A 

BA 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  MIWAY  61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

8A 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

G 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

C 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

37  32 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

04 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

37  15 

83  11 

BBO 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

04 

LEE 

37  33 

B3  46 

663 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

J  763 

0] 

HENDERSON 

37  45 

430 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

c 

C.  W.  KEATT5 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLO  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

4 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  11  NNE 

3896 

KNOTT 

1 

37  27 

B2  53 

915 

BA 

ENOCH  COMBS 

H0OGENV1LLE-LINCOLN  NP 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

c 

HODGENvlLLE-LINCOLN  N  P 

HOPKJNSVILLE 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

LESLIE 

37  10 

83  23 

920 

BA 

MRt,.  JEAN  8.  ELAM 

IRVIN6T0N 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

650 

FLOYD  G.  R0B8INS 

JACKSON 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

THQMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

JESSAMINE 

37  57 

64  38 

941 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

65  22 

780 

6P 

JACK  D.  JOHNSTON 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

4 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

02 

GRAYSON 

3 

37  29 

B6  18 

642 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

03 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

03 

FAVETTE 

38  01 

84  31 

1050 

WBASO 

LIBERTY 

02 

CASEY 

3 

37  21 

64  55 

767 

: 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYO  GREENUP  DAM 

4848 

GREENUP 

36  39 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4B57 

HENRY 

38  26 

84  58 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L0GL1CK  1  S 

4682 

03 

CLARK 

37  51 

84  02 

773 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SSW 

4893 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

84  06 

1200 

: 

EDWARD  E.  MC  FADOEN 

M 

U 

OBSERVATION 

0 

Z 

U 

M 

Z 

O 

TIME  AND 

z 

O 

2 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

a 

I 

COUNTY 

< 
0 

§ 

O 

I 

< 

OBSERVER 

1 

1 

1 

gl 

LONDON  FAA  AP 

-non 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

MIO 

MIO 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

04 

LAWRENCE 

38  07 

62  36 

662 

7A 

C 

LAflAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

7 

38  14 

85  46 

462 

MIO 

MIC 

c 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

38  11 

65  44 

MIC 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOvELACEVlLLE 

4967 

6 

36  56 

86  60 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

bonz 

BARREN 

3 

36  53 

86  02 

738 

c 

WlLLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORN,  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

66  05 

800 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

04 

CLAY 

* 

37  06 

83  43 

850 

5P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

82  45 

660 

7A 

MRs.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

36  44 

88  39 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

5233 

01 

GRAVES 

36  47 

88  38 

375 

G 

CHARLES  W.  STRATTON 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

MASON 

7 

38  41 

83  47 

516 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

84  00 

1000 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

04 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

730 

c 

MPS.  EDITH  J,  SMITH 

MID0LES8ORO 

04 

BELL 

2 

83  43 

1135 

C  H 

MPS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

S407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

5 

38  19 

84  09 

810 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  "3 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

2 

36  50 

84  50 

928 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5556 

ROWAN 

5 

38  11 

83  26 

750 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

38  04 

63  56 

910 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

04 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

64  20 

116 

5P 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

02 

3 

37  16 

65  53 

7A 

c 

KENNETH  W.  SIMS 

MURRAY 

5694 

01 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  19 

520 

8A 

JOHN  E.  SCOTT 

NOL1N  RIVER  RESERVOIR 

5834 

03 

EDMONSON 

37  17 

66  IS 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

601  3 

CARTER 

36  19 

63  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

01 

HOPKINS 

7 

37  14 

97  47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

04 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

0] 

DAVIESS 

1 

37  46 

87  09 

420 

5P 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

01 

DAVIESS 

87  07 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

36  32 

84  50 

820 

4P 

ALGER  A  REOMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

394 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

RADIO  STATION  wPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

335 

: 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

04 

JOHNSON 

1 

37  48 

82  49 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

86  59 

402 

7A 

PIKEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

7P 

7P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

87  52 

497 

4P 

4P 

G 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

QUICKSAND 

6624 

04 

BREATHITT 

37  32 

83  22 

840 

ROfUNSON  AGRIC  EXP  STA 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

04 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6605 

03 

MADISON 

37  44 

84  18 

1122 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6  B  82 

01 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6988 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

86  30 

554 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER! 

RUSSELLVILLE 

01 

LOGAN 

36  52 

86  53 

655 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEVILLE 

7074 

03 

SCOTT 

38  23 

850 

: 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7096 

02 

MARION 

37  35 

85  21 

743 

: 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

* 

37  56 

84  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVlLLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

859 

1 

STANLEY  GARONER 

SALYERSVILLE  2  SE 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SANDY  HOOK  5  NE 

04 

ELLIOTT 

36  08 

83  05 

755 

G 

WM  C  JARRELLS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

66  13 

850 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

36  44 

86  13 

760 

7A 

: 

MRS.  IDELL  F.  DEERJNG 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

e 

38  13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIPGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

03 

BULLITT 

e 

38  00 

85  43 

430 

BA 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  S 

0  3 

SHELBY 

8 

38  20 

85  16 

862 

z 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7508 

04 

PULASK I 

2 

37  06 

84  37 

955 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

04 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

GH 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03 

WASHINGTON 

8 

37  41 

85  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

04 

MC  CREARY 

2 

36  42 

84  29 

1420 

7A 

C 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

02 

METCALFE 

3 

36  53 

85  43 

864 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

8 

37  52 

85  ?9 

670 

: 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

03 

SPENCER 

8 

38  02 

85  21 

4B3 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TILFORD 

PERRY 

4 

37  02 

63  04 

1630 

8A 

MRS.  KATHLEEN  M.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

6055 

1 

37  52 

82  37 

690 

7A 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPKINSV1LLE 

6060 

02 

MONROE 

3 

36  43 

85  43 

930 

: 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

03 

ANDERSON 

* 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  OAM  49 

6197 

01 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

03 

JESSAMINE 

37  51 

B4  27 

571 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

03 

ANDERSON 

37  58 

B5  10 

550 

8A 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBUflG 

8259 

LEWIS 

38  35 

83  20 

520 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

84  58 

466 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  3  SE 

8482 

04 

] 

37  25 

82  46 

690 

: 

LARRY  L.  BRADLEY 

WAYNESBURG  7  NE 

6486 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

84  36 

1215 

5P 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

855] 

04 

5 

37  55 

63  15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

8709 

WHITLEY 

2 

36  44 

84  09 

1100 

5P 

CURT  1 S  M,  WOODS 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

8714 

03 

GRANT 

38  39 

84  37 

920 

6P 

6P 

GH 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

04 

LEE 

4 

37  36 

83  50 

649 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

8A 

8A 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

B6  3B 

504 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATION 

BONNIEVILLE  4  N 

0854 

02 

HART 

3 

37  26 

85  54 

730 

SP 

5P 

CLOSED  10/5/66 

NEW  STATIONS 

CUMBERLAND  GAP  PORK 

1973 

04 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

4748 

03 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

1050 

WBASO 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

5233 

01 

GRAVES 

36  47 

88  38 

375 

G 

CHARLES  W.  STRATTON 

QUICKSAND 

6624 

BREATHITT 

37  3? 

83  22 

840 

G 

RORINSON  AGRIC  EXP  STA 

SANDY  HOOK  5  NE 

7163 

ELLIOTT 

I 

38  08 

83  05 

755 

G 

WM  C  JARRFLLS 

DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY     2-CUMBERLAND    3-GREEN    4-KENTUCKY    5-LICKING    6 -MISSISSIPPI    7-OHIO    8-SALT     9-TENNESSEE 


REFERENCE    NOTES 


_     n.     ...       u       .„  -a-i,.  rilmatoloeist     Room  205,  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department, 
„a>  information  reding  the  climate  o,  Kentucky ^,  ^-^roZ^^r^^^^^ip^r^  are  Untamed  uf  "HOURLY  PREdPlTA^ON  DATA  KENTUCKY". 

°F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 


-  to  any  \ 


of  Kentucky,   Lexington,   Kentucky  40506, 
T^^^^^tZ^"^^^^^^l^T^\%T  J?5E£S-£2E^£^-=  -  Tigure's  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  „  the  vector  sum  or  w.nd  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Sm 

for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  othe: 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snc 
sleet,  and  ice. 

i  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-191 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


the  record. 

nd  sleet.     Entr 


■  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


niles  and  direction  from  the  post  offic 


NORMALS  for  all  static 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  195  6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  di: 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  car 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-t-t-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instr 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  i 


Ground"  table,   and  the  Station  Inde 


:  fastest  mile  data. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

:ord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station. 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  i 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

J  THE  STATION  fNPEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

«_»_  r* o._*:„«       un..-i.,  nfc^'nitatinn  values  are  Drocessed  for  spei 

ept  where  indicated  by  refe 


slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


i  Data"  bulletir 


unts  are  published  i 


Pri  for  soecial  Durposes     and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitatio 

"V.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage 


l  of  data  in  any  month  indicate 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     On: 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Inde: 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


i  ground  in  that  month. 


;  observation  made  ne 


ered  ground:    how 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  tor  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  other  missing  or  recei. 
Genera,  weather  conditions  m  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  puMications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONT 


indicates  that  the  thermometers  ; 


xposed  i 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


late  to  be  included  i 

HLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

ions  in  the  U.   S.   for  eacn  monxn  are  ueBcrwcu  m  ui=  !«»».*.».««.» ~niiM 

hich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,   D.  C.   20402. 


elude,  the  Annual  Summary,    CheCs  and  money  orders  should  be  made  payab.e  to  the  Superintendent 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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28.1 
27.5 
29.2 
24.9 

27. OM 

37.9 
36.9 
38.9 
36. 1M 
35. 5M 

65 
65 
78 
63 
64 

8 

e 

9 

9 

10 

-  4 
6 

11 

-  7 
7 

25 

26 

27» 

25 

24 

834 
865 
802 
892 
903 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

4 
1 

4 
5 

22 
23 
22 
23 
26 

1 

0 
0 

l 

0 

4.81 

6.38 

3.40 

D  5.96 

5.06 

.23 

1.37 
2.07 
1.09 
1.75 
1.80 

9 
9 

28 
9 

28 

5.0 

6.0 
8.0 

5 

7 
5 

24 
24 
24 

7 
8 

7 
9 
7 

3 

3 
2 
4 
4 

3 

3 
2 
3 
2 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

44,2 
45.0 
44.7 
49.6 

21.  3M 
24.6 
24.3 
29.0 

32. 8M 
34.8 
34.5 
39.3 

-   .6 

75 
73 
71 
72 

10 
8 
9 
9 

-  1 
5 

6 
6 

25 
3 

26. 
25 

988 
929 
939 
788 

0 
0 
0 

0 

5 
3 

6 
0 

26 
25 

24 

20 

4 
0 
0 
0 

4.21 
4,69 
4.27 
4.76 

1.58 
.92 

.85 
1.45 

.92 
1.69 

28 
10 
28 

10 

9.5 
.5 

7.8 

8 
T 
5 

8 

25* 
25* 
24 
25* 

9 

7 
7 
6 

4 
3 
5 
3 

0 
2 

0 
2 

DIVISION 

35.7 

-  3.0 

4,45 

.82 

6.4 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  heaviest  general  rains  in  7  months  fell 
during  the  week  ending  December  11,  resulting 
in  rising  water  levels  in  a  number  of  rivers 
and  their  tributaries,  but  little  or  no  flooding 
of  consequence.  Snowfall  was  light  and  much 
below  average  over  most  of  the  northern  third 
of  the  State.  Over  the  southern  two-thirds  and 
in  the  northeast  however  monthly  totals  were 
generally  much  above  average,  although  not 
approaching  greatest  falls  of  record  for  the 
month. 

In  the  southern  two-thirds  of  Kentucky,  the 
snowfall  of  the  23- 24th  accumulated  to  depths 
of  at  least  9  inches  in  some  areas.  In  some 
areas  24-hour  totals  approached  or  exceeded 
December  maximum  24-hour  falls  for  the  period 
1931-60.  The  lowest  temperatures  of  the  1966-67 
winter  season  to  date  and  the  lowest  since 
February  1966  were  recorded  in  some  snow- 
covered  parts  of  the  State  on  several  mornings 
following  the  snowfall.  A  review  of  snow-on-the- 
ground  records  for  the  dates  of  December  24-26 


for  the  period  1949-1966  indicates  little  snow  of 
consequence  except  for  the  4  consecutive  years 
1960-63,  and  in  1966. 

The  heavy  snow  over  the  southern  two- thirds 
of  Kentucky  resulted  in  hazardous  driving 
conditions.  Hundreds  of  traffic  accidents  were 
reported;  there  were  several  fatalities  and  a 
number  of  injuries.  Hundreds  of  motorists  were 
stranded  in  the  combined  week-end  and  holiday 
season  traffic.  See  the  December  1966  issue 
of  the  publication  STORM  DATA  for  additional 
details. 

There  was  freezing  rain  over  parts  of  the 
State  late  on  the  27th  and  early  on  the  28th. 
There  were  some  traffic  accidents  associated 
with  ice- coated  roads  and  hazardous  driving 
conditions.  In  at  least  one  section  of  the  State 
in  northeastern  Kentucky,  considerable  damage 
to  trees  and  shrubs  was  reported  as  the  result 
of  heavy  sleet  and  freezing  rain. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 

Agronomy  Department 

University  of  Kentucky 

Lexington,  Kentucky   40506 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13   '    14       IS       16      17 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


WESTERN  0 

BARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DUNDEE  A  ESE 

DUNMOR 

ELK  TON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  H 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OLNEY 

OHENSBORO  2  W 
OMENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UN10NTOWN  DAM  49 


7.24 
5.69 
5.38 
5.09 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  45         / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
EDMONTON 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 

GREENSBURG  hiwat  61 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 

MUNFOROVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

SEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSSURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIOGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
5ALVISA  LOCK  6 
SHEL8YVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


5.98 
5.27 
5.56 
5.93 


5.24 
3  6.64 
5.68 
5.74 
5.55 

6.09 
5.22 
4.67 
4.96 
5.41 

5.59 
4.61 
5.21 
4.92 


6.36 
6.27 
3.75 
3.31 
4.67 


.34  1.26 
.76  .47 
.09    1.33 


.33    1.36 
•68      ,55 

•65      .76 


05 

.02 

05 

.12 

.94 

.15 

75 

.54 

.66 

43 

.07 

05 

.55 

12 

.00 

50 

■  91 

1.30 

.10 

37 

.95 

1.39 

.32 

08 

.02 

1.69 

1.17 

.49 

38 

•  05 

.55 

1.16 

■  07 

02 

1.38 

1.04 

.24 

25 

.10 

1  ,09 

1.06 

.16 

24 

2.06 

.47 

91 

.12 

.9- 

.81 

.63 

53 

.04 

1.4] 

.76 

T 

12 

.26 

2.09 

•  6A 

T 

2? 

.02 

1.54 

1.26 

.18 

26 

.05 

1.38 

.77 

L6 

.90 

1.30 

.07 

32 

.9; 

1.34 

.02 

24 

.02 

I. 10 

•  88 

.17 

17 

T 

1.08 

1.10 

.13 

25 

1.45 

1.55 

.10 

25 

.08 

1.36 

2.01 

.07 

25 

•  20 

1.84 

.05 

T 

20 

T 

1.46 

.97 

.29      .01    1.20 


08 

.68 

1.19 

2.30 

1.47 

07 

.89 

1.16 

05 

1.06 

.78 

01 

1.17 

.92 

l.U 

1.68 

24 

1.7A 

.32 

1.53  1 

1.22 

1.18 

2.31 

1.42 

09      .02    1.53 


1.22 
T  1.39 
.02    1 


03 

>.90 

1.29 

03 

.54 

2.43 

02 

.47 

1.40 

10 

.16 

.63 

04 

.63 

1.83 

.25 

1.32 

.15 

1.85 

01 

.30 

1.52 

.12      .07    1.10 


06 

.51 

1.07 

04 

.80 

1.47 

05 

.38 

1.10 

04 

.08 

1.60 

."•1 

1.50 

.35 

2.05 

11 

.40 

1.21 

15 

.42 

1.87 

08 

•  69 

1.24 

.74 

1.40 

13 

.70 

•  87 

.70 

2.41 

02 

.20 

1.33 

20 

.39 

1.12 

,13 

1.08 

08 

.25 

1.25 

.11 

1.18 

1.73      .05      T 
1.14      .05      T 


1.23 
1.73 
.98 
1.30 
1.32 

2.00 


1.62 
1.35 
1.21 
1.70 

1.50 
1.40 
1.40 
1.25 


1.68 
1.42 
1.05 
1.40 
1.54 

.95 


1.65 
1.52 
1.32 
1.20 


1.04 
1.07 
1.35 
1.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


*(3 
0 

t- 

Day  of  Month 

Station 

12   3 

4  |  5  | 

6 

7  | 

8   9 

10 

11  |  12 

13   14  |  15 

16  |  17  |  18 

19   20   21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  ]  27 

28 

29 

30 

31 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.79 

T 

.16 

.66 

.08 

.17   .50 

1.25 

.15   T 

T     .59 

T 

T 
7 

.76 
1.44 
.80 

.06 
.10 
T 

T 

WAYNESBURG  7  NE 

5.55 

.36 

.12 

2.12 

.68 

.14 

T     T 

.01 

T 

W1LLIAMST0WN  3  Nw 

2.49 

.04 

.37 

.26 

.18 

.10   .63 

.09 

.01 

EASTERN             04 

ASHLAND 

3.35 

.02   T 

.02 

,39 

.18 

.10   .31 

.38 

.75 

.02   .02 

.50 
.54 
.41 
•  40 
.55 

.55 

1.71 
1.02 

.11 
.50 
•  94 
.62 
.68 

BARBOURVILLE 

4.70 

T 

.05 

.15 

T     .33 

1.20 

.22 

T 

T 

BAXTER 

A. 01 

T 

.04 

.11 

.15   .03 

.81 

.50 

T     T 

BLAINE  2  W 

BUCKHORN 

2.62 
3.74 

.02 

.47 
.14 

.10 
.05 

.05   .45 
T     .25 

.53 

•  65 

.40   T 

T 

T 

T 

1.00 

T 

BURDINE  2  NE 

3.96 

.05 

.16 

.12 

.07 

.75 

.40 

.90 

.25 

.11 

.34   .41 

•26   .29 

T 
T 
.05        .17 

1.20 
1.10 
1.16 
1.67 
1.77 

.31 
•  16 

CLAY  CITY  1  WNW 

5.49 

.08 

.46 

T 

1.20 

1.90 

.30 

.16 
.05 
.04 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
CUMBERLAND 

5.76 
4.  38 

T 

T 

T 

.78 

.03 
.08 

T    1.28 

2.05 
1.47 

.19 

T     T 

T         T 

T 

.14 
■  10 

CUMBERLAND  FALLS  ST  Pit 

A. 60 

.09 

.02 

.05 

.16   .35 

1.45 

.04 

DEWEY  DAM 

3.78 

T 

.46 

.05 

.06   .10 

.50 

.64 

T 

■  55 

.72 
.56 
.51 
.25 

T 
.13 

.95 

•  85 

.47 
.85 

T 

ELKHORN  CITY 

4.00 

.30 

•  35 

•  80 

1,43 

•  45 

•  02 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FHEEBURN  2  SW 

A. 12 

A.  01 

T 

.10 
.33 

.15 
.09 

.08   .19 

.06 

•  78 

•  48 

•  36 
.67 

.04 

.07   .02 

.02 

.91 

1,30 

.81 

T 

,03 

•  03 

FRENCHBURG 

6.17 

.06 

1.60 

.25   .92 

1*30 

.43 

GRAYSON  I  SE 

3.26 

T 

.03 

.38 

.04 

.05   .55 

.58 

.61 

T     T 

.20 
.93 

T 

.02        .87 

T 

.01 

.04 

.49 
1.04 

.33 

.75 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.32 

.  12 

.18 

.03 

•  75 

•  63 

T 

1.14 

•  47 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

5.22 

T 

.47 

T 

.95 

1>30 

•  42 

.78 
.93 

1.01 

.35 

HINDMAN  11  NNE 

3.40 

.02 

•  06 

.06 

•  61 

•  50 

1.27 

.62 

HYDEN 

4.51 

T 

.11 

.08 

T     .10 

.88 

.48   T 

JACKSON 

3.99 

.01 

.47 

.03 

.17 

.78 

.40 

.54 
.80 
T 
.34   .07 
.35 

T 

1.12 

•  20 

.47 

T 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.32 
2.99 

.03 

T 

.42 

.08 

.18   .24 

•  12 

.80 

.20 
.65 

T 

.03 

.07 
.05 

.40 

.16 

T 

•  06 

LONDON  FAA  AP 

5.02 

.13 

.02 

.12 

.46  1.17 

•  94 

T     T 

T     T 

T 

•  65 

•  25 

T 

LOUISA  2 

3.16 

.02 

.65 

.09 

.03   .08 

•  38 

.61 

MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 

5.03 
4.00 

•  04 

.40 

.05 
.20 

T     .28 

.10 

1.07 
.58 

.39 

.60 

T 

.61 
.62 

•  64 

•  56 
.42 

.80 
.05 

1.24 
.85 

1.38 
.74 

.55 

.60 
•  49 

T 

MC  KEE 

6.25 

.05 

.35 

.06 

.09  1.16 

1.73 

.30 

T 

•  99 

T 

MIDDLESBORO 

3.73 

.07 

.08 

.11   .24 

•  54 

•  40   T 

1.32 

•  11 

MONTICELLO 

4.81 

.15 

T 

1.31 

U31 

■  13 

MOUNT  VERNON 

6.38 

.23 

.04 

.12 

.12  2.01 

1.48 

7 

.30   .26 
•45 
.49 

.25   .32 
•  33 

1.68 
1,20 

T 
•  52 

.08 

ONEIDA 

3.98 

.10 

.03 

.04   .31 

.76 

.52 

T 

.04 

7 

.90 

.50 

PA1NTSVILLE  1  S 
P1KEVILLE 

3.68 
3.40 

T     .45 
.31 

.06 

T 
.12 

.05   .04 
.01 

.40 
1.01 

.85 
.02 

T 

T     T 

1.09 
1.08 

.14 
•  26 

T 

.02 

RAVENNA  LOCK  12 

5.32 

T 

T 

.63 

.02 

t   uo: 

1.67 

•  28 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.57 

•  56 

.08 

•  48 

.96 
D  .60D  .20 

.98 
1.59 

.51 

SOMERSET  2  N 

3  5.96 

.22 

.12 

.12 

1.7« 

1*20 

•  16 

1.80 

•  22 

T 

STEARNS 

5.06 

T 

.1C 

T 

T     .5' 

1.50 

•  20 

.62   .10 

.78 

1.30 

.68 

TILFORO 
TOMAHAWK  1  WSW 

4.23 
4.21 

.20 
.10 

.50 

.06   .1< 

.41 
.49 

.92 

.78 

T 

.04 

.10 

.65 

.35 

T 

T 

VANCEBURG 

4.69 

.03   T 

T     .43 

•  3< 

.21 

T    1.2 

1.45 

.10 

.02 

T 

.03 
.32 

.72 
.4: 

T 
T 

•  82 

•  92 

•  26 

T 

WEST  LIBERTY 

4.27 

T 

.5t 

.08 

.05   .72   .78 

•  56   T 

T 

1.32 

•  42 

WILLIAMSBURG  1  E 

4.76 

•  0. 

.03 

.30  1.69 

•  26 

.03 

1*15 

.36 

WILLOW  LOCK  13 

5.28 

.02 

.5' 

T 

T     .8 

|  1.44 

.44 

EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
CUMBERLAND 

LOWEST    TEMPERATURE 
SOMERSET    2    N 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 
GOLDEN    POND    8    N 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION 
JEREMIAH 

GREATEST    1    DAY    PRECIPITATION 
BEREA    COLLEGE 

GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
HYDEN 

GREATEST    DEPTH   OF    SNOW 
A         STATIONS 


79 

-      7 
7.24 
1.32 
2.90 

10.0 


DATE 
DATE 


09 
25 


DATE 


DATE 


09 


25* 
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D 

AI 

LY 

T] 

5M 

PE 

:rj 

IT1 

JR 

ES 

KENTUCKY 
DECEMBER 

1966 

Day  Ot  Month 

0 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•     *     » 
WESTERN            01 

BARDxElL  *  E 

MAX 
MIN 

40 
26 

42 
19 

33 

IT 

48 
24 

48 
41 

60 

45 

69 
58 

70 
62 

64 
38 

40 
33 

36 
30 

34 
28 

32 
2? 

43 
20 

50 
23 

57 
23 

60 
28 

52 

30 

60 
29 

53 
32 

57 
27 

44 
30 

38 
25 

29 
10 

35 
5 

40 
18 

36 
19 

49 

35 

26 

42 
17 

40 

29 

46.3 
28.0 

BEAVER  0AM 

MAX 

MIN 

45 
25 

34 
29 

32 

13 

49 
19 

46 

37 

59 
41 

66 
55 

70 
60 

64 
42 

44 
34 

36 
31 

36 

31 

32 

26 

40 
26 

53 

24 

57 
25 

55 

29 

55 

37 

57 
26 

55 
39 

60 
28 

55 
31 

41 
23 

28 
19 

35 
8 

40 
12 

35 

16 

53 

32 

41 
24 

40 
16 

40 
24 

46.9 
28.5 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

38 
23 

26 
20 

30 
15 

45 
22 

49 

42 

62 
49 

68 
60 

71 
46 

47 
38 

44 
33 

35 

31 

34 
30 

30 
27 

43 
27 

53 

30 

56 

35 

59 
35 

53 
35 

60 
32 

50 
36 

55 

34 

41 

35 

35 
22 

30 
18 

35 
15 

38 
21 

36 
23 

50 

26 

35 
23 

42 
20 

42 
31 

45.0 
30.1 

5OL0EN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

47 
29 

46 

19 

28 
17 

34 

17 

47 
25 

55 

41 

64 
52 

69 
62 

72 

42 

43 
37 

39 
32 

35 
32 

33 

30 

31 
27 

44 
27 

53 
26 

58 
29 

56 
39 

56 
32 

61 
34 

55 
32 

62 

37 

44 
26 

26 
16 

32 

15 

37 
15 

40 

24 

51 
24 

51 
25 

36 
21 

40 
22 

46.7 
29.3 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

44 
25 

33 
19 

47 
14 

45 
38 

58 
44 

66 
56 

70 
64 

65 
40 

51 

34 

35 
32 

35 
29 

30 
27 

40 
26 

53 

23 

57 
26 

55 
31 

56 
42 

58 
27 

53 
37 

60 
30 

52 
33 

39 

23 

30 
17 

36 

10 

36 
16 

36 

17 

51 
33 

40 
24 

39 
18 

40 
27 

47.1 
29.4 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

39 
25 

25 

18 

30 
14 

45 
20 

43 
39 

59 

40 

67 
56 

70 
61 

61 

38 

38 
32 

32 
31 

32 
28 

30 
27 

47 
26 

52 
27 

54 
31 

55 
37 

56 
38 

5e 

27 

50 
36 

57 
32 

40 
32 

34 
25 

30 
16 

36 
12 

40 
19 

33 
20 

50 
32 

36 
22 

40 
19 

38 
28 

44,4 
29.3 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

46 

24 

33 
19 

35 

17 

50 
24 

50 
42 

61 
45 

71 
59 

72 

61 

64 
38 

39 
33 

34 
30 

34 
31 

34 
27 

36 
28 

54 
25 

57 
25 

63 
35 

53 

41 

62 
29 

55 
39 

62 

38 

56 
32 

38 

26 

32 
15 

36 
7 

41 
21 

40 
20 

51 
33 

35 
24 

43 
18 

41 
30 

47.7 
30.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

47 
26 

50 
18 

30 
16 

34 
16 

45 
23 

50 
38 

61 

49 

67 
59 

71 
56 

56 
35 

37 
31 

35 

31 

33 
27 

33 
25 

42 
24 

53 

24 

58 
28 

54 
34 

56 

28 

61 
29 

53 

32 

62 
32 

48 
29 

31 
20 

30 
10 

35 

10 

40 
24 

48 
24 

51 
23 

37 
16 

39 
19 

46.7 
27.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

43 
23 

33 

19 

34 
17 

47 
23 

45 
41 

60 
45 

69 
58 

71 
65 

67 
38 

38 
34 

34 

30 

33 
27 

33 
27 

45 
20 

51 
23 

55 
23 

61 
29 

58 
40 

61 

29 

55 
32 

52 
29 

52 
31 

37 
26 

29 

10 

35 
5 

42 
16 

36 
20 

50 
34 

34 
24 

43 
16 

43 
28 

46.7 

28.5 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
27 

33 
19 

32 

15 

46 
21 

45 
39 

59 
43 

67 
57 

72 
63 

65 

41 

42 
34 

36 
32 

35 
31 

32 
29 

43 
26 

54 
25 

57 
27 

56 
30 

57 
43 

60 
28 

55 
37 

60 
29 

53 
33 

39 
24 

37 
15 

35 
11 

41 
18 

36 
18 

51 
32 

39 
24 

41 
18 

41 
27 

47.2 
29.5 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

42 
26 

32 

19 

35 

16 

48 
24 

48 
40 

60 
45 

70 
58 

71 
61 

61 
37 

41 
31 

37 
29 

33 

29 

31 

27 

44 
22 

49 
27 

57 
27 

60 
33 

54 
42 

60 
31 

53 
36 

60 
33 

46 
35 

38 
25 

30 
12 

35 
11 

42 

20 

38 
24 

45 

32 

36 
24 

43 
19 

41 
32 

46.5 

30.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

50 
25 

49 
19 

27 
18 

34 
22 

48 
28 

55 

41 

63 
55 

68 
62 

72 
44 

44 
35 

35 
31 

34 
31 

33 

26 

30 
25 

44 
24 

52 
29 

55 
29 

56 
42 

53 

31 

61 
33 

53 
31 

61 

35 

45 
28 

29 

12 

29 
11 

34 
19 

41 
21 

50 
29 

46 
24 

36 

20 

41 
22 

46.1 
29.2 

OMENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

42 
28 

31 
19 

35 

15 

45 
19 

44 
38 

58 
40 

65 
55 

69 
60 

62 

40 

42 
35 

35 

32 

35 
30 

32 
27 

39 
26 

52 
27 

57 
29 

54 
33 

57 
36 

57 

29 

52 
38 

60 
32 

49 
32 

38 
26 

32 

19 

37 
15 

40 
18 

35 

20 

51 

32 

40 
23 

40 
20 

37 
28 

45.9 
29.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
25 

27 
20 

34 
17 

47 
23 

49 
43 

62 

49 

69 
62 

70 
47 

47 
37 

37 
32 

33 

30 

33 
30 

31 
26 

45 
22 

50 
27 

58 
26 

60 
32 

56 
33 

60 
30 

51 
32 

59 

30 

40 
34 

35 

22 

30 
12 

37 

8 

47 

18 

43 
20 

49 
26 

35 
24 

41 
17 

40 
31 

45.6 
28.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

46 
25 

35 
19 

34 
16 

47 
24 

48 
42 

60 
45 

70 
59 

71 
65 

68 
38 

39 
33 

35 

30 

34 
31 

32 
28 

45 
23 

53 

28 

56 
26 

62 
30 

54 

40 

61 
31 

56 

38 

58 

31 

48 
32 

36 
26 

30 
12 

37 

8 

43 
18 

43 
23 

50 
34 

35 
25 

43 
18 

40 
30 

47.5 
29.9 

PRINCETON  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
26 

33 

18 

33 

14 

45 
20 

45 

40 

59 

44 

68 
57 

71 
63 

67 
39 

40 
32 

35 

31 

34 
30 

32 
27 

43 
26 

53 
28 

57 

27 

58 
35 

55 

41 

60 
29 

56 

37 

59 
32 

59 

32 

40 
24 

30 
14 

36 
1  1 

40 
20 

37 
19 

50 

34 

39 
23 

40 
20 

39 

30 

47.0 
29.6 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 
MIN 

45 
25 

47 
18 

28 
12 

33 

13 

49 
19 

50 
35 

60 
50 

67 
55 

69 
53 

58 
36 

40 
30 

36 

30 

34 
25 

30 

24 

40 
21 

52 

22 

58 
21 

57 
24 

56 
25 

59 
28 

50 
27 

61 
28 

48 
28 

10 

40 

49 
18 

54 
26 

31 
16 

34 
20 

47.7 
26.4 

RUSSELLVILLE 

I      It     * 

MAX 
MIN 

46 
26 

52 

19 

40 
18 

35 

17 

50 
27 

50 

37 

60 

49 

67 
58 

68 
56 

58 
36 

39 
32 

35 
31 

34 

27 

30 
26 

39 
26 

51 
29 

56 

35 

55 
39 

50 
29 

58 
29 

52 
32 

61 
32 

50 
29 

34 
12 

31 
10 

33 

14 

40 
16 

57 
21 

52 
23 

35 
17 

38 
24 

47,0 
28.3 

CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

45 
28 

35 

16 

29 
9 

44 
15 

44 
36 

58 
39 

63 
55 

67 
60 

64 

46 

46 
33 

35 

31 

35 

28 

30 
26 

35 

24 

49 
21 

54 
29 

51 

34 

54 
35 

46 
26 

47 
38 

57 
29 

49 
28 

36 
25 

29 
21 

35 

14 

36 
15 

38 
14 

52 
31 

45 
23 

39 
16 

36 

23 

44.7 
28.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

48 
25 

42 
17 

30 
12 

47 
15 

44 
36 

60 
39 

65 

54 

67 
60 

65 
54 

57 
32 

37 
31 

34 
28 

31 
26 

36 
23 

51 
22 

56 
26 

53 
29 

56 
36 

52 

24 

50 
37 

59 
29 

52 
28 

39 
23 

31 

18 

35 
12 

41 
12 

39 
13 

53 

30 

50 
22 

39 
15 

39 
23 

47.0 
27.5 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 
27 

53 

22 

29 

17 

33 
17 

51 
23 

52 

37 

60 

49 

66 
56 

66 

55 

60 
41 

42 
32 

37 
33 

34 
29 

31 
26 

40 
27 

53 

26 

57 
30 

57 
35 

57 
27 

57 
30 

52 
30 

63 

30 

49 
29 

30 
15 

28 
4 

33 
9 

37 
17 

46 
17 

53 
24 

34 
17 

37 
20 

46.5 
27.5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 

28 

29 
22 

33 

16 

50 

19 

48 
38 

59 

44 

66 
58 

68 
58 

60 

45 

45 
34 

36 
34 

36 
30 

31 

28 

39 

27 

50 
21 

56 
26 

53 
29 

56 
32 

55 
26 

53 
35 

61 
28 

49 
34 

36 
24 

32 

8 

32 
2 

37 

12 

37 
12 

53 

30 

35 

21 

38 
18 

42 
28 

46.1 
28.0 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

45 
24 

35 

19 

29 
11 

41 
12 

50 
35 

57 
38 

60 
52 

62 
54 

66 

58 

65 

58 

59 
40 

43 
30 

41 

29 

32 
25 

31 
25 

36 
16 

51 
22 

56 
24 

56 
32 

58 
22 

53 

27 

60 
22 

48 
25 

38 
10 

30 
.  5 

35 

0 

40 
9 

46 
17 

50 
22 

37 
12 

36 
20 

46.6 
25.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

MIN 

49 
27 

47 
20 

32 
14 

47 
18 

46 
36 

58 

40 

63 
53 

63 
60 

64 
54 

58 
35 

37 
31 

35 

29 

31 

26 

35 
25 

49 
22 

55 
26 

53 
31 

57 
37 

52 
25 

51 
37 

59 
28 

55 
29 

41 
21 

29 
13 

30 
4 

36 

6 

38 
10 

50 
31 

50 
23 

37 

16 

38 
26 

46.6 
27,6 

CECILIA 

MAX 
MIN 

48 
27 

37 
19 

30 
12 

48 
15 

45 
36 

59 

40 

65 
54 

67 
60 

64 
47 

48 
32 

34 
32 

34 
28 

30 
26 

37 

24 

50 
21 

55 
27 

53 

30 

54 
34 

54 
24 

51 
38 

56 
28 

47 

30 

39 
22 

30 
21 

27 
11 

38 
13 

38 
16 

52 

31 

47 
23 

38 
17 

37 
22 

45.5 
27.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

48 
25 

44 
17 

44 

7 

47 
10 

47 
34 

60 
35 

64 
54 

67 
59 

65 
58 

65 
33 

36 
31 

36 
27 

31 

21 

35 
23 

50 

16 

56 

28 

55 
29 

55 
33 

54 
23 

53 
38 

58 
28 

55 
25 

42 
23 

32 

21 

37 
11 

39 
8 

39 
11 

52 
31 

53 
23 

40 
12 

39 
16 

48.3 
26.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

50 
26 

40 
22 

31 
17 

46 
20 

46 
37 

58 
45 

64 

54 

65 

60 

63 
55 

56 

32 

33 
32 

32 
30 

31 
28 

36 
25 

51 
21 

53 

30 

54 
27 

55 

35 

53 
27 

48 
32 

60 
27 

47 
30 

36 
20 

29 
15 

31 

4 

36 
8 

35 
14 

51 

35 

41 
23 

37 
16 

45.6 
28.2 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

45 
26 

51 
24 

32 
16 

36 
16 

52 

25 

48 
38 

60 
48 

65 
56 

67 
56 

60 
43 

44 
33 

39 
32 

34 
30 

39 
27 

39 

21 

53 
21 

57 
25 

58 
26 

59 
27 

57 
27 

49 
30 

62 
29 

49 
28 

30 
13 

27 

2 

34 

3 

40 

7 

39 

10 

52 
25 

34 
15 

40 
16 

46.8 
25.6 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

MAX 
MIN 

48 
26 

46 
19 

31 
12 

47 
15 

47 
36 

58 

40 

62 
54 

66 
60 

64 
55 

59 
34 

36 
32 

35 
29 

31 
27 

36 
25 

49 
22 

56 
29 

55 

33 

57 
39 

53 

25 

53 
38 

57 
29 

55 

30 

44 
22 

30 
19 

34 

8 

36 
11 

36 
15 

51 
31 

52 

23 

37 
17 

37 
23 

47,0 
28.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

44 
29 

34 
18 

29 

12 

48 
18 

46 
38 

58 

40 

64 
55 

69 

61 

65 
44 

44 
33 

37 
32 

34 
30 

30 
26 

38 

25 

51 
25 

55 
31 

53 
34 

54 
40 

54 
27 

52 

40 

56 
31 

47 

30 

39 
25 

31 
23 

35 
14 

38 
14 

37 
15 

52 
32 

43 
23 

39 
19 

38 
24 

45.6 
29.3 

LEITCHFIELO 

MAX 

MIN 

47 
29 

35 

20 

30 
14 

48 
18 

45 
36 

59 

42 

64 
55 

67 
62 

65 
46 

46 
33 

34 
32 

34 

29 

30 
27 

38 
25 

51 
25 

56 
31 

52 

34 

55 

40 

55 
29 

-49 
37 

60 
32 

46 
32 

38 
22 

29 

21 

34 
11 

38 
17 

35 
20 

52 

32 

38 
23 

38 

19 

38 
27 

45.4 
29.7 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

46 
23 

26 
17 

30 
14 

45 
17 

45 
37 

60 
42 

65 
56 

70 
59 

62 

44 

45 
32 

36 
32 

34 
30 

30 
24 

38 
24 

51 
25 

53 

39 

53 
35 

56 
38 

51 
30 

50 
37 

53 
34 

43 

30 

33 
25 

33 
23 

37 
17 

38 
26 

39 
21 

55 
32 

34 
23 

41 
22 

40 
26 

44.9 
30.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

MIN 

43 
24 

24 
18 

27 
13 

41 
16 

43 
39 

57 
41 

64 
56 

67 
59 

59 

44 

44 
34 

34 
33 

33 
29 

29 

27 

34 
26 

48 
23 

53 
28 

51 
31 

51 

37 

46 
27 

48 
32 

50 
32 

39 

31 

32 
26 

30 
22 

33 
17 

33 

16 

34 

17 

51 
32 

32 
25 

37 
17 

39 
24 

42.2 
28.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

50 
25 

48 
20 

32 

14 

50 
19 

48 
36 

59 

43 

65 
54 

66 
62 

65 
55 

59 
33 

35 

32 

34 
30 

34 

28 

37 
25 

51 
20 

56 

33 

55 
32 

56 
40 

55 

26 

51 
35 

61 
27 

57 
32 

43 
22 

29 
20 

34 

6 

39 
10 

36 
15 

51 
33 

49 
24 

38 

16 

37 
27 

47,7 
28,8 

See  Reference  Notes  Following  Station     Index 
-    141    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

DECEMBER      1966 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

#     *     » 
BLUE  GRASS         03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNE5BURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
«     *     « 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Month 


46   SO   30 
26   21   16 


47 
16 


54 
25 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


44   37 
30   17 


33   19 

17   15 


40   45 
27   17 


40   46 
29   20 


49   46 
29   16 


39   31 
26   15 


48   45 
25   20 


45   36 
27   16 


45   46 
29   18 


45   26 
28   19 


38   46 
31   17 


48   45 
28   18 


44   36 
23   16 


38   49 
27   20 


42   45 
29   17 


43   41 
30   18 


44   40 
26   19 


42   31 
29   15 


39   47 
27   21 


53   50 
24   26 


36   49 
24   24 


36   47 
21   25 


46   45 
22   28 


37   44 
25   26 


39   47 
29   21 


49   49 
24   24 


38   45 
23   26 


38   46 
24   24 


38   49 
26   27 


50 
23 


31   49   50 
10   17   35 


35   51   54 
18   28   36 


43   57 
37   41 


44   58 
36   40 


31   38   48 
11   20   33 


47   45 
17   38 


45   44   57 
12   36   39 


65 
59 


42   42   57 
16   36   42 


41   59 
33   39 


41   57 
35   39 


45   46 
20   36 


27   43   47 
10   16   36 


26   44   46 


36   40   56 
14   34   40 


39   44 
15   33 


45   59 
29   36 


62   65   62 
52   59   55 


65   61 
60   42 


62   68 
41   43 


57   64   67 
45   53   55 


62   67   62 


69   63 
56   49 


71   64 
59   56 


46   41 
14   35 


38   43 
10   30 


53   69 
28   45 


39   41 
11   33 


36   43 
13   35 


45   60 
27   36 


40   45 
16   32 


41   47 
12   37 


45   43 
12   33 


69   62 
50   55 


60   65   69 
46   58   56 


42   36 
33   32 


40   35 
30   29 


36   34 
32   31 


36   35 
32   30 


47   40 
34   33 


40   34 
31   30 


36   36 
32   29 


34   32 

30   26 


15 


27   26 
32 


31   36 
20 


29   40 
23   23 


33   38 
28   26 


31   36   SI 


32   35 
28   21 


66   59 
58   49 


69   62 
59   55 


68   64 
58   52 


63   67 
55   56 


57   64   66 


66   70 
56   57 


48   57   55 


46   36 
29   28 


45   35 
31   30 


35   33 
31   27 


39   36 
33   31 


36   35 
31   28 


44   36 
32   29 


34   31 
31   28 


44   36 
32   28 


48   39 
31   29 


37   34 
30   26 


45   35 
31   30 


40   35 
32   28 


43   36 
32   30 


35   33 

30   30 


32   32 

24   24 


62   50 
49   33 


50   60   59 


56   61 
38   48 


42   56   57 


63   69   66 


64   64   70 
37   50   52 


41   56   54 


34   32 
31   26 


50   48 
32   32 


48   40 
34   34 


56   38 
30   30 


46   47 
31   31 


45   37 
31   31 


56   37 
34   33 


50   37 
33   30 


44   37 
33   33 


60   46 
36   34 


55   36 
34   33 


56   37 
34   34 


31   33 
24   25 


36   33 
26   22 


39   36 
23   28 


37   35 
22   25 


31   35 
27   26 


31   31 
25   25 


33   39 
25   26 


36   35 
23   26 


33   34 
25   21 


31   33 
25   24 


29   29 
26   24 


32   32 
26   26 


30   40 
24   26 


33   32 
24   22 


17 


51   58 
22   27 


52   56 
23   28 


56   55 
32   35 


56   55 
29   29 


35   46 
21   23 


19   20   21   22   23   24 


55   50   62   47   30 
27   27  i  28   28   21 


58   57   46  !  60   45   29 
25   26   28  '  28   22   10 


55   50   62 
29   36   33 


55   50   61 
26   34   28 


54   49 
31   27 


51   50 
26   39 


55   45   28 
31   13   14 


47   38   30 
28   21   14 


62   51   32 
29   30    8 


54   56 
29   35 


52   55 
33   30 


52   55 
22   22 


55   52 

33   36 


54   55 
32   41 


52   56 
22   33 


54   56 
24   32 


53   54 
28   41 


56   53 
24   27 


50   54 
34   35 


54   54 
28   29 


52   57 
32   40 


51   56 
23   31 


56   49 
32   39 


53   50 
30   35 


53   51 
25   26 


52   57 
31   39 


45  52 
22  32 


35  36 
22  22 

36  36 
30  27 

37  36 
32  30 

35  36 


36   43 
30   26 


38   35 
26   27 


33   36 
23   25 


36   35 
30   29 


36   37 
28   28 


51   48 
27   37 


42   43 
27   34 


56   47 
22   27 


51   55 
35   41 


56   57 
21   23 


60   60 
21   34 


53   46 
22   23 


55   52 
17   20 


49   56 
19   29 


53   54 
21   22 


54   54 
23   26 


57   60 
21   29 


52   57 
21   22 


55   55 
22   22 


57   51 
21   23 


47   47 
26   34 


55   47   43 
27   28   33 

53   49   50 


25   26   27   28   29   30   31 


33   38   38 


34   40   41 
2    8   14 


52 
24 


46   53 
13   20 


35   41 
14   15 


53   46   36   41 
34   23   20   29 


51   40   35   41 

35   23   17   27 


28   34   36   47   54   33   36 

0    9   14   20   25   14   20 


60   49   46 
25   26   31 


49   46 
30   37 


57   47 
31   28 


57   52 
29   29 


48   46 
24   22 


52   50 
29   37 


57   50 
27   28 


57   46 
27   26 


58   47 
24   33 


58   50 
26   28 


47   57 
27   27 


60   50 
37   34 


42   26 
22   13 


39   31 
25   22 


28   31 
22   18 


45   34 
20   20 


46   27 
26   15 


43   25 
22   17 


32   30 
23   18 


39   26 
24   16 


33   29 
22   18 


43   28 
26   22 


29   27 
23   19 


43   26 
24   21 


41   31 
24   11 


37   37 
23   20 


46   25 
25   12 


41   27 
24   23 


37   37 
16   14 


35   34 
16   12 


33   35 
11   11 


40   29 
26   22 


40   24 
21   14 


35   29 
22   21 


45   31 
27   20 


49   33 
28   18 


53   36 
28   20 


49   30 
25   18 


43   36 
29   19 


48   32 
26   20 


46   28 
26   18 


50   28 
27   IB 


48   33 
30   20 


51   31 
28   20 


29   31   36 
8    8   13 

36 
16 


29   36 
12   15 


35   36 
12    6 


30   34 
11   10 


33   35 
12   11 


31   36 
15   14 


31   36 
14   16 


24   35 
17   14 


30   36 
11   14 


34   37 
10   9 


29   29 
7   10 


31   34 
15   14 


30   35 
17   12 


29   34 
5    8 


33   33 
15   15 


11   10 
36   44 


25  34  39 
5  4  7 

26  31  35 
4  1  1 

22  40  49 

0  1  19 

26  31  33 


28   31   36 


27   31   37 


49   48 
32   23 


50   51 
32   24 


48   31 
30   21 


38   50 
15   19 


39   49 
15   24 


48   48 
31   22 


49   47 
30   22 


50   49 
32   24 


46   46 
30   18 


39   51 
13   25 


48   34 
33   22 


36   50 
15   26 


48   48 
30   23 


49   49 
30   23 


38   48 
25   24 


38   49 
16   23 


35   50 
12   25 


49   46 
30   24 


48   49 
29   22 


35   46 
14   27 


50   48 
36   25 


46   48 
11   30 


30   47 
1   29 


43   37 
25   26 


33   46 
5   28 


36   48 
8   26 


40   47 
32   26 


39   48 
9   22 


44   46 
6   29 


36   36 
19   26 


37   39 
15   21 


35   39 
15   17 


31   37 
20   20 


37   37 
19   23 


39   40 
12   17 


37   38 
15   20 


36   38 
15   20 


33   40 
16   16 


35   39 
19   25 


30   39 
18   19 


37   37 
19   21 


38   38 

10   15 


30   36 
18   24 


29   36 

18   17 


41   39 
17   11 


37   38 
16   22 


30   39 
14   14 


39   50 
16   27 


36   37 
15   16 


30   35 
12   10 


38   38 
13   26 


31   35 
16   15 


29   37 
15   16 


39   39 
12   26 


30   36 
16   12 


30   36 
15   14 


30   39 
15   16 


46.2 
26.9 


45.6 
24.3 


45.9 
26.7 


46.2 
29.3 


45.2 
28.7 


40.5 
26.6 


44.2 
23.3 


43.3 
26.2 


42.0 
23.5 


44.0 
26.3 


44,9 
26.3 


42.3 
28.6 


42.4 
26.2 


46.0 
27.9 


43.1 
26.9 


42.1 
26.3 


42.9 
26.1 


42.7 
28.3 


44.1 
24.8 


50,1 
27.1 


45.9 
25.2 


42.9 
21.5 


46.9 
26.9 


43.8 
24.1 


42.7 
25.0 


47.8 
26.0 


45.5 
24.4 


44,8 
24.7 


45.7 
25.6 


See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER 


Station 

Day 

01  Month 

9 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

50 
23 

34 
24 

31 
16 

47 
16 

43 
37 

56 
42 

61 
54 

67 
59 

67 
55 

56 
35 

35 

33 

34 
31 

32 
27 

31 
22 

50 
17 

54 
22 

55 
23 

58 
31 

53 

24 

47 
26 

58 
24 

48 
27 

33 

21 

23 

14 

30 
2 

33 

1 

39 

4 

47 
33 

35 

19 

35 
-  15 

39 
26 

44.5 
25.9 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

51 
23 

47 
28 

33 
16 

49 
12 

45 
29 

60 
29 

62 
51 

69 
59 

71 

56 

69 
43 

44 
33 

36 
33 

35 

30 

34 
31 

50 
32 

56 

21 

59 
21 

53 
29 

51 

50 
25 

59 
25 

48 
26 

28 
19 

35 
-  2 

31 

0 

45 
5 

49 
32 

45 
25 

38 
14 

39 
25 

48.0 
26,6 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

36 
22 

49 
22 

29 
12 

29 
10 

48 
10 

41 
35 

57 

40 

60 

53 

61 

54 

65 
55 

55 

30 

35 
30 

32 

26 

33 
25 

31 
15 

49 
14 

55 
20 

52 
22 

57 
23 

45 
23 

43 

26 

57 
25 

47 
25 

28 

17 

25 

-  3 

32 
-  2 

37 
-  1 

39 
5 

46 
25 

29 

10 

36 
11 

43.2 
21.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

37 
22 

49 
24 

36 
20 

39 
16 

46 
20 

41 

34 

51 
41 

60 
51 

66 

55 

70 
54 

55 
35 

36 
34 

36 

30 

35 
31 

36 
19 

47 
21 

52 
21 

49 
22 

54 
28 

58 
28 

51 

24 

59 
26 

54 
28 

34 
20 

27 
2 

35 

2 

41 
9 

45 
9 

46 
30 

33 

15 

36 
15 

45.7 
25.4 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

53 

24 

42 
26 

36 
18 

51 
16 

44 
36 

56 
41 

64 
53 

65 
58 

63 

56 

58 
37 

37 
32 

35 
32 

33 
29 

33 
27 

53 
16 

56 
24 

54 
26 

62 
39 

55 

27 

50 
38 

63 
27 

50 
30 

42 
26 

26 
20 

32 

-  4 

41 
4 

41 
10 

51 
35 

51 
24 

37 
15 

40 

28 

47.6 
28.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

49 
25 

45 
20 

33 
13 

48 
16 

45 
36 

57 
40 

61 
52 

65 
58 

60 
55 

58 

38 

39 
31 

35 
30 

32 
25 

31 

24 

50 
16 

54 

27 

51 
29 

59 

4  0 

53 

26 

48 
39 

59 
27 

55 
28 

42 
23 

27 
15 

31 
9 

36 
6 

41 
9 

48 
32 

48 
22 

35 

15 

37 

25 

46.2 
27.5 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

5* 
25 

36 
29 

33 

ia 

45 

13 

42 
29 

64 
39 

64 

46 

72 
49 

78 

53 

65 
47 

48 
36 

42 
35 

38 
30 

44 
30 

46 
23 

54 
25 

55 
24 

60 
35 

47 
31 

47 
35 

57 
32 

50 
32 

41 
29 

29 
21 

36 
11 

41 
11 

43 
11 

51 
31 

43 
31 

37 
18 

42 
27 

48.6 
29.2 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

51 
23 

45 
24 

33 
17 

48 
15 

42 
35 

56 
42 

61 
52 

62 
59 

63 

57 

60 
37 

37 
32 

32 

32 
28 

31 
26 

51 
20 

55 
17 

58 
16 

59 

34 

61 
25 

60 
25 

60 
24 

46 
24 

40 
12 

28 

12 

32 

-  7 

35 
1 

39 
1 

51 
34 

49 
25 

35 

14 

40 

15 

47.3 
24.9 

STEARNS 

MAX 
MIN 

40 
25 

52 
25 

32 

10 

34 
16 

48 
23 

46 
36 

56 
46 

62 
53 

63 
57 

64 
46 

47 
30 

33 

30 

32 
28 

31 
25 

31 

20 

50 
20 

53 
27 

57 

28 

53 

29 

46 
28 

57 

28 

48 
30 

35 

15 

27 

7 

33 
15 

36 
20 

39 
27 

48 
22 

34 
17 

34 

44.0 
27.0 

TOMAHAWK  1  WSto 

MAX 
MIN 

33 

20 

46 
25 

2? 
12 

22 

8 

39 

45 
21 

63 
32 

64 

41 

71 

41 

75 

48 

57 
34 

37 
33 

38 
22 

35 
22 

35 
17 

45 
17 

56 
18 

55 
23 

59 
24 

47 
25 

43 

28 

49 
27 

48 
29 

32 

20 

26 
-  1 

32 

0 

35 
0 

39 
0 

45 
28 

36 
13 

36 
13 

44.2 
21.3 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

46 
23 

41 
15 

27 

5 

37 
9 

43 
23 

60 
36 

63 
51 

73 
59 

62 
54 

56 
35 

44 
31 

35 
27 

41 
20 

33 
22 

50 

15 

55 

20 

57 
20 

57 

36 

45 
24 

44 
32 

45 
29 

45 
27 

37 
24 

25 
18 

31 
12 

37 
8 

38 
7 

46 
28 

44 
24 

39 
12 

39 
15 

45.0 
24.6 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

37 
23 

47 
20 

27 
13 

30 
12 

48 
12 

40 
35 

61 
38 

65 

51 

71 
56 

65 
55 

55 
35 

37 
33 

35 
25 

36 
26 

32 
19 

50 
20 

57 
21 

51 
24 

58 
26 

49 
26 

44 
31 

51 
26 

51 
29 

30 
18 

28 
6 

34 
6 

37 

7 

50 

7 

46 
26 

28 
14 

37 

14 

44.7 
24.3 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

55 
25 

46 
28 

39 

17 

49 
15 

44 
35 

58 
39 

63 

41 

68 
59 

72 

55 

57 
41 

42 
34 

37 

33 

35 

30 

33 

29 

54 

31 

58 
27 

52 

26 

61 

44 

56 
27 

53 

34 

61 
26 

51 
29 

45 
26 

52 

17 

38 
6 

40 
8 

45 
13 

49 
34 

49 
24 

38 
17 

39 
29 

49.6 
29.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  a.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  «s 

a  s  a 
£  It 

s 

Station 

a  o 

4  -H 

**  ** 
<-»  w 

3  V 

to  u 

4)  -H 

as  a 

c 

S$ 

t»  CO 

0 

K 

• 

■ 

e 
> 

< 

S     « 
11 

« 
|   1 

s    1 

_'i 

«  « 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  Am    7  AM    1PM    7  pm 

8 

3 
H 

8 
5 

A 

i 

8! 

e 

H 

tN  9 

1 

0 

,  si 
1  8l 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  W8  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

24 
19 
22 

2.6 
2.8 

1.3 

10.3 

10.3 

9.8 

29+  + 
27++ 
27 

20 
19 

sw 

08 
08 
08+ 

82 
76 
72 

84 
78 
77 

71 
66 
68 

74 
70 
67 

8 
12 

7 

2 

2 
1 

5 
2 
4 

2 
3 
2 

i 

i 

i 

0 
0 
0 

18 
20 
15 

35 

7.9 
7.4 
7.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER   1966 


*  *        » 
WESTERN  01 

BEAVER  DAM 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

RUSSELLVILLE 

•  »    # 
CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BOWLING-  GREEN  FAA  AP 
CAMPBELLSVILLE 
IRVINGTON 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
SUMMER  SHADE 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTH1ANA 

DANVILLE 

FARMERS  1  WNW 

GEST  LOCK  3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  2  N 


04 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T        T 

T 

T 


Day  oi  month 


T        T 
T        T 


1.0 

s 


2.0 
2 


T 

6.0 
6 

2.0 

T 


2.0 
3 


:.o  l.o 

2 


3.0 
3 


5.0 
5 


1.0 
6 


3.0 
3 


4.5 
7 

8.0 
8 

9.0 
9 

7.0 
6 

1.0 

1 

7.C 
< 

5.0 

5 

3.0    3.0 
3        5 

6.0    2.0 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 

Station 
and  Depth 

Time 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
1! 

BARDSTOWN  S.  J.  PREP 

SCHOOL 

4  INCHES 

MAX 

45 

46 

41 

40 

41 

46 

51 

55 

55 

55 

49 

46 

42 

41 

41 

41 

41 

45 

45 

44 

46 

46 

44 

40 

37 

35 

34 

38 

39 

36 

35 

43.3 

MIN 

43 

41 

39 

38 

39 

41 

46 

51 

55 

49 

45 

42 

40 

41 

38 

38 

39 

41 

40 

43 

42 

41 

39 

36 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

34 

40.2 

BEREA  COLLEGE 

• 

*  INCHES 

MAX 

- 

42 

42 

44 

41 

43 

47 

50 

52 

51 

51 

47 

44 

41 

40 

40 

- 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

- 

39 

38 

37 

37 

36 

35 

42.6 

MIN 

~ 

39 

39 

38 

38 

39 

43 

47 

50 

51 

47 

44 

41 

40 

38 

39 

- 

40 

41 

42 

41 

42 

40 

40 

- 

38 

36 

37 

36 

34 

35 

40.5 

CAMPBELLSVILLE 

4  INCHES 

MAX 

45 

46 

42 

40 

40 

46 

50 

53 

55 

- 

50 

45 

43 

41 

42 

42 

43 

46 

47 

45 

46 

46 

44 

39 

40 

38 

37 

38 

39 

36 

35 

43.3 

MIN 

42 

41 

39 

37 

39 

40 

46 

49 

51 

- 

45 

43 

41 

40 

38 

38 

39 

41 

41 

42 

41 

41 

39 

38 

38 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

40.1 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4  INCHES 

MAX 

45 

43 

43 

43 

41 

43 

46 

51 

53 

53 

53 

48 

47 

45 

44 

41 

42 

45 

45 

43 

44 

42 

43 

42 

41 

42 

41 

41 

41 

37 

37 

44.0 

MIN 

42 

43 

41 

38 

41 

40 

43 

44 

51 

53 

48 

47 

45 

44 

40 

39 

39 

40 

42 

42 

41 

41 

42 

41 

41 

40 

41 

38 

37 

35 

36 

41.8 

FLEMINGSBURG  1  SW 

4  INCHES 

MAX 

49 

50 

43 

- 

39 

43 

48 

51 

52 

52 

52 

46 

45 

42 

40 

40 

40 

43 

43 

42 

43 

42 

42 

39 

36 

35 

34 

35 

36 

34 

34 

42.3 

MIN 

48 

41 

39 

37 

38 

39 

43 

48 

51 

50 

46 

42 

41 

40 

38 

38 

38 

40 

40 

41 

42 

41 

39 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

39.8 

GLASGOW  WKAY 

4  INCHES 

MAX 

49 

47 

45 

46 

43 

48 

49 

53 

- 

- 

- 

- 

43 

43 

43 

43 

42 

44 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

42 

42 

42 

41 

40 

38 

38 

44.0 

MIN 

46 

45 

42 

42 

42 

43 

48 

49 

- 

- 

- 

- 

43 

43 

41 

42 

41 

42 

41 

44 

45 

43 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

38 

36 

36 

42.3 

GREENVILLE  2  W 

4  INCHES 

MAX 

43 

44 

- 

40 

40 

46 

52 

56 

56 

51 

47 

44 

41 

50 

49 

40 

41 

45 

45 

44 

44 

44 

43 

40 

39 

36 

36 

41 

40 

37 

36 

42.2 

MIN 

41 

40 

~ 

36 

37 

40 

46 

52 

51 

46 

44 

41 

37 

41 

37 

38 

39 

41 

40 

42 

41 

42 

40 

39 

36 

36 

35 

35 

36 

35 

35 

38.7 

HENDERSON  7  SSW 

4  INCHES 

MAX 

47 

46 

45 

43 

43 

46 

51 

55 

55 

53 

49 

48 

46 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

46 

46 

45 

45 

43 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

45.5 

MIN 

46 

45 

42 

42 

42 

43 

46 

51 

52 

49 

48 

46 

45 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

46 

45 

45 

44 

43 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

43.9 

IRVINGTON 

4  INCHES 

MAX 

44 

44 

41 

39 

40 

45 

49 

52 

52 

52 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

43 

42 

40 

38 

36 

35 

38 

38 

36 

35 

42.4 

MIN 

44 

41 

39 

37 

39 

40 

45 

45 

52 

48 

46 

44 

43 

42 

39 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

42 

40 

38 

36 

35 

35 

34 

36 

35 

35 

40.5 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1  INCH 

MAX 

45 

34 

32 

32 

35 

51 

55 

62 

56 

49 

39 

35 

34 

36 

34 

43 

42 

51 

47 

43 

48 

45 

33 

31 

31 

32 

32 

37 

33 

32 

32 

40.0 

MIN 

33 

31 

26 

24 

32 

35 

50 

53 

49 

38 

35 

33 

31 

32 

30 

32 

33 

36 

33 

36 

34 

33 

30 

27 

25 

24 

24 

32 

28 

26 

28 

32.7 

2  INCHES 

MAX 

41 

34 

32 

32 

35 

49 

56 

61 

56 

52 

39 

35 

34 

34 

33 

41 

41 

50 

45 

42 

48 

43 

33 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

30 

32 

39.4 

MIN 

33 

31 

27 

24 

32 

35 

49 

52 

52 

38 

35 

33 

31 

32 

30 

32 

33 

36 

33 

36 

34 

33 

30 

27 

25 

24 

24 

32 

26 

26 

28 

32.7 

4  INCHES 

MAX 

42 

36 

33 

32 

35 

47 

53 

58 

56 

50 

41 

41 

35 

34 

33 

39 

40 

46 

43 

41 

44 

42 

35 

32 

31 

32 

32 

33 

33 

30 

32 

39.1 

MIN 

34 

33 

31 

30 

32 

34 

47 

52 

50 

41 

32 

35 

32 

33 

32 

32 

33 

37 

35 

37 

35 

35 

31 

30 

29 

28 

27 

32 

30 

29 

29 

34.1 

8  INCHES 

MAX 

41 

39 

37 

36 

35 

45 

50 

57 

55 

51 

45 

42 

38 

37 

37 

38 

39 

43 

42 

41 

42 

41 

38 

35 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

32 

39.7 

MIN 

37 

36 

35 

35 

33 

35 

45 

50 

50 

45 

40 

34 

35 

35 

35 

33 

35 

37 

38 

39 

37 

38 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

32 

36.3 

SOD 

1  INCH 

MAX 

44 

39 

35 

34 

41 

47 

53 

57 

56 

49 

43 

40 

38 

37 

39 

40 

41 

44 

43 

44 

43 

41 

37 

33 

32 

33 

32 

38 

35 

32 

32 

40.4 

MIN 

38 

35 

32 

31 

34 

41 

47 

51 

49 

43 

40 

37 

34 

30 

33 

34 

36 

38 

37 

38 

37 

36 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

29 

30 

35.6 

2  INCHES 

MAX 

44 

40 

37 

34 

41 

47 

51 

56 

55 

50 

44 

41 

38 

38 

39 

40 

41 

44 

42 

42 

43 

41 

38 

34 

33 

33 

32 

35 

35 

32 

33 

40.4 

MIN 

39 

37 

32 

32 

34 

41 

47 

51 

50 

44 

41 

38 

36 

36 

35 

35 

37 

39 

37 

39 

38 

37 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

32 

30 

31 

36.7 

4  INCHES 

MAX 

44 

41 

41 

38 

41 

46 

50 

54 

55 

50 

45 

42 

39 

38 

39 

40 

41 

43 

42 

42 

42 

41 

38 

35 

33 

33 

32 

37 

35 

32 

33 

40.7 

MIN 

40 

38 

38 

33 

35 

41 

46 

50 

50 

44 

42 

39 

37 

37 

35 

36 

38 

39 

38 

39 

38 

38 

35 

33 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

37.4 

a   INCHES 

MAX 

44 

43 

40 

38 

41 

45 

49 

52 

54 

51 

47 

44 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

38 

36 

35 

35 

37 

36 

33 

34 

41.4 

MIN 

42 

40 

35 

37 

37 

41 

45 

49 

51 

47 

44 

42 

38 

39 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

37 

36 

33 

34 

34 

33 

33 

30 

33 

37.6 

20  INCHES 

7  PM 

47 

46 

45 

44 

45 

45 

48 

49 

50 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

48 

43 

42 

42 

41 

40 

40 

40 

39 

38 

37 

38 

43.6 

40  INCHES 

7  PM 

51 

51 

50 

50 

51 

50 

49 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

47 

47 

52 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

44 

42 

43 

47.7 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

PRINCETON  1  5E 

4  INCHES 

MAX 

44 

43 

39 

37 

40 

48 

54 

57 

57 

51 

45 

42 

41 

41 

41 

41 

43 

46 

45 

45 

45 

45 

43 

40 

38 

37 

36 

42 

41 

36 

36 

43.2 

MIN 

41 

39 

37 

37 

36 

40 

46 

54 

50 

45 

42 

41 

40 

38 

37 

37 

39 

43 

41 

42 

41 

41 

39 

38 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

35 

39.8 

QUICKSAND 

4  INCHES 

MAX 

42 

43 

40 

41 

39 

43 

48 

52 

59 

55 

52 

46 

42 

39 

40 

40 

40 

42 

42 

41 

47 

SI 

47 

39 

38 

37 

36 

35 

36 

34 

38 

43.0 

MIN 

39 

39 

35 

39 

35 

32 

43 

48 

52 

52 

46 

42 

39 

38 

35 

35 

35 

37 

38 

40 

43 

47 

37 

37 

37 

36 

35 

35 

34 

33 

32 

38.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 

D. 

A.I 

LY 

s 

01 

L  ' 

rE. 

MI 

>EI 

IA 

TTJ 

fRI 

US 

KENTUCKY 
DECEMBER  1966 

Station 
and  Depth 

Day  of  month 

■ 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANDY  HOOK  5  NE 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

44 
44 

44 
43 

44 
40 

40 
38 

39 
39 

45 
38 

49 
44 

53 

48 

55 
53 

55 
55 

55 

47 

47 
45 

46 

41 

41 
41 

42 

38 

40 
40 

42 
40 

44 
40 

42 

40 

40 
40 

43 
40 

43 
43 

43 
40 

40 
40 

42 

40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
35 

35 
35 

45.0 
41.4 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

MAX 
MIN 

45 
43 

46 
42 

44 
39 

42 
35 

40 
40 

47 
40 

52 
47 

55 
51 

55 

51 

54 
51 

51 
46 

46 
44 

44 
40 

41 
39 

42 
36 

42 
39 

42 
36 

46 
33 

46 
39 

44 
42 

45 
39 

46 
42 

42 
32 

42 

39 

43 
39 

39 
37 

39 
36 

36 
34 

37 
35 

40 
33 

41 
36 

43.9 
39.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
43 

46 

45 

45 
42 

42 
34 

42 
42 

42 
42 

50 
42 

53 

50 

53 

51 

54 
51 

52 

50 

50 
44 

44 
40 

44 
42 

42 
39 

44 
41 

44 
39 

46 

39 

45 
42 

45 
43 

46 
43 

46 
44 

44 
39 

45 
41 

42 

41 

41 
40 

41 
39 

40 
39 

41 
39 

39 
37 

38 
34 

44.9 
41.8 

WILLIAMS TOWN  3  NW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

43 
43 

43 
41 

41 
39 

39 
37 

38 
38 

44 
37 

49 
43 

53 

49 

53 
53 

53 

49 

49 
46 

46 
43 

43 
41 

41 
40 

40 
39 

42 
40 

42 
41 

45 
42 

45 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
39 

39 
38 

38 
37 

37 

36 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

42.4 
40.7 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVING TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  8LUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  LEVEL 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCENT 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRAS '  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO- 

BLUEGRASS  LEVEL 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER.  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 

DECEMBER    1966 

DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

•  I 
o.l 

c   E 
|| 

is 

0 
0) 
0 

a 
> 
< 

„  E 

I* 
a  E 
a  £ 

J 

X 

a 

0 

a 

% 

0 

0 

a 
s 

a 

a 

No.  of  Days 

| 

„    E 

1  z 

|| 

a  iL 

>• 

Q 

o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

1 

1"? 

a    o 
i  O 

1     0 

a 

I 
o 

o 

1 

a 

O 

kl 

0    J 

hi 

ol 

O 

»            *           * 

JUNE   1966 

BAXTER 

84,3 

53.8 

69.1 

92 

28* 

34 

1 

38 

5 

0 

0 

0 

3.52 

1.49 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

BEREA    COLLEGE 

85.9 

57.7 

71.8 

-    1.9 

97 

27 

39 

1 

14 

8 

0 

0 

0 

.77 

-    4.07 

.41 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

•           *           * 

JULY   1966 

BAXTER 

88.4 

63.2 

75.8 

96 

15 

58 

25* 

0 

14 

0 

0 

0 

7.74 

1.90 

15 

.0 

0 

11 

4 

3 

»            »            » 

AUGUST   1966 

BAXTER 

84.0 

61.8 

72.9 

89 

17 

53 

27. 

0 

0 

0 

0 

0 

4.81 

1.12 

15 

.0 

0 

11 

3 

1 

•           *           * 

OCTOBER   1966 

HOD6ENVILLE-LINCOLN   NP 

67.9 

40.7 

54.3 

78 

15+ 

30 

30 

332 

0 

0 

3 

0 

2.38 

.80 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■a 

O 

Day  of  Month 

1    |    2 

1     3 

4 

5    |    6 

7        8 

9 

10       11       12 

13   |    14   |   15 

16 

17 

18 

19   |   20   |   21       22   j   23       24 

25 

26 

27 

28 

29       30 

31 

JUNE    1966 

BAXTER 

8EREA    COLLEGE 

3.52 

.77 

.61      T 
.03      .13 

.15 

.01 

.65      .07 

.41 

.02 

1.49 

.41 

T 
.01 

.14 
.16 

JULY    1966 

BAXTER 

7.74 

.37 

T 

.59      T 

1.60 

.36 

T           .35    1.90 

.12 

.14 

.37 

.34 

.09    1.51 

T 

AUGUST    1966 

BAXTER 

4.ei 

.14 

.45 

.4! 

.20                 1.12      .50 

.32 

.04      .51       .31       .45      .32 

OCTOBER    1966 

H0DGENVILLE-LINC0LN    NP 

2.38 

.70 

.17 

.42 

T           .B0 

.29 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Day  Of  Month 

a 

01 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

»    *    » 
JUNE  1966 

BAXTER 

MAX 

MIN 

67 
34 

70 
35 

SO 

37 

82 

42 

84 
55 

85 
55 

85 
57 

84 
59 

85 
59 

88 
59 

75 
48 

85 
49 

88 

53 

88 
57 

80 
53 

85 
53 

84 
54 

80 
55 

80 
56 

81 
52 

85 

52 

86 
52 

90 
55 

69 
57 

90 

59 

92 

61 

89 
64 

92 
64 

91 

64 

86 
63 

84.3 
53.8 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

71 

39 

76 
47" 

81 

49 

85 
58 

86 
65 

84 
64 

80 

62 

84 
63 

88 
68 

81 
58 

80 

47 

87 
53 

87 
64 

83 
63 

84 
51 

80 
64 

79 
58 

81 

50 

85 
49 

88 
51 

89 
54 

92 
56 

91 
59 

94 
62 

93 
64 

93 
62 

97 
63 

94 
65 

89 
62 

94 
61 

65.9 

57.7 

*    *    * 

JULY  1966 

BAXTER 

*    »    • 

MAX 
MIN 

91 

6* 

90 
65 

90 
65 

91 

66 

85 
66 

86 
65 

89 
63 

89 
64 

86 
58 

91 
59 

91 

60 

88 
61 

91 

66 

94 
69 

,6 
68 

85 
68 

90 
67 

77 
67 

87 
68 

89 
66 

83 
58 

84 
58 

88 
60 

88 
60 

86 
58 

90 
59 

94 
59 

92 
63 

93 

63 

84 
66 

82 
61 

68.4 
63.2 

AUGUST  1966 

BAXTER 

*    *    * 

MAX 
MIN 

84 
58 

66 
5B 

88 
59 

75 

61 

84 
61 

86 
63 

86 
63 

65 
62 

87 
63 

87 

65 

87 
65 

83 
67 

81 
65 

82 
65 

87 
66 

87 

66 

89 
66 

88 

65 

88 
66 

83 
66 

87 
67 

88 
69 

83 
62 

78 
55 

75 
55 

76 
53 

78 
53 

81 
54 

86 
55 

85 
60 

85 
61 

64.0 
61.8 

OCTOBER  1966 

H0DGENVILLE-L1NC0LN  NP 

MAX 
MIN 

70 
45 

70 
32 

67 
40 

67 
49 

68 
42 

63 
34 

72 

33 

77 
43 

75 
60 

7* 
45 

68 
41 

77 
39 

78 
39 

78 
58 

78 
55 

65 
37 

55 
42 

54 
42 

51 
42 

60 
35 

65 
34 

68 
46 

66 
50 

67 
42 

66 

33 

64 
33 

66 
32 

72 
33 

72 
40 

62 

30 

69 
35 

67.9 
40.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 

SMLAND 
SAR80URV1LLE 

DSTOWN  S  J  PREP  S< 
BAROwELL  *  E 
BARREN  RIVER  RESERVC 
BAXTER 
BEAVER  DAM 

8ENTON 

BENTON  7 
BEREA  COLLEGE 
SERE* 
BLAINE  2  W 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
SRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BUCKHORN 
8URDINE  2  NE 
BURKESVILLE  2  W 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 


CLAY  CITY 
CLERMONT 


SSE 


CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  tJ 

'COVINGTON  WB  MRPOR' 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

CYNTH1ANA 


EDMONTON 
ELlZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FALMOUTH  5  WNW 

FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG 
FLE1INGSBURG  1 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM 
FOURMlLE  KY  UT1 
FRANKFORT  LOCK 


FRENCHBuRG 
GAMALlE 
GEORGETOWN  ' 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 


1  5 


GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  I 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 


HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  16 
HENDERSON  7  SSW 


«l'"'.' 


1  E 


HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HlNDMAN  11  NNE 

hoogenville-lincoln  nl 
hopkinsville 

HYDEN 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 
LE1TCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  CAMPUS  FARM 


LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON  1  SSW 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 


MADISON 
MADISON 

LAWRENCE 


CUMBERLAND 


37«.l 
3762  01 
3798  01 


HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 


MUHLENBERG 
BRECKINRIDGE 
METCALFE 
HARDIN 


GREEN 

MUHLENBERG 

MUHLENBERG 


HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 


GARRARD 

GRAYSON 

FAYETTE 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

GREENUP 


36  51 

36  SI 

37  3* 


36  58 

36  50 
36  36 


8S  33 

82  36 

83  52 
85  28 


86 

n 

85 

37 

85 

57 

8? 

21 

87 

10 

84 

75 

83 

33 

37 

no 

B5 

ss 

37 

Ifc 

B5 

56 

36 

54 

ae 

00 

38 

19 

82 

56 

37 

lb 

85 

30 

37 

15 

B5 

30 

37 

!  2 

87 

12 
21 

37 

32 
15 

86 
83 

54 
17 

17 

1  '■ 

83 

11 

37 

33 

83 

46 

37 

87 

IB 

36 

B7 

34 

36 

34 

89 

10 

37 

57 

B4 

38 

38 

26 

85 

22 

17 

37 

84 

35 

29 

86 

18 

38 

02 

36 

IB 

01 

31 

37 

21 

B4 

55 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS- BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W  PATTON 
ST,  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
HUGH  L.  JENNINGS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 


radio  station  wc6l 
berea  college 
mrs.  Russell  s.  walt 
raymond  1son 

james  r.  edwards 
fed.  aviation  agency 
dr.  david  d.  orye 
elmer  a.  bath 

corps  of  engineers 
edwin  e.  johnson 
mrs.  barbara  j.  king 

CORPS  Of  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
HERBERT  C.  BERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  H.  CROXTON 


IOFL 


MOUNT Z 


BERNHEIM  FOUNDATION 


HER  BUREAU 
TEAKER 
.  OF  CONS. 


CORPS  OF  ENGINEER 
PHILLIP  0.  THACKE 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  DALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
JOHN  E.  MQRAN 

INACTIVE  7/30/ 
EDMOND  0.  BENNETT 


CORPS 

OF  ENGINEERS 

EMILY 

M.  BEAM 

RADIO 

STATION  WKAY 

MRS. 

NEZ  E.  HILL 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

CHARLES  E,  LYNN 

C.  R. 

LOVELL 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

DAVID 

K.  CARSON 

BAILEY 

LEE  J 

HOG ST ON 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

HAROLD  EVERETT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ENOCH  COMBS 
HODGENVILLE-LINCOLN  N 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 
FLOYD  G.  ROBBINS 
THOMAS  J.  SHORT 
HOBART  I  SON 
HUGH  W.  BUFF1N 
JACK  D.  JOHNSTON 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STUELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WBASO 

FITCH  FOSTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
EDWARD  E.  MC  FAODEN 


STATION 


LONOON  FAA  AP 
LOUISA  2 

SV1LLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  S 
MAMMOTH  CAVE  PAR 
MANCHESTER  4  SE 


MAYF1ELD 

MAYFIELO  RADIO  WNGO 

MAYSVlLLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 

META 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERS3URG  7  U 

MILLEPSTOWN 
M0NT1CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 


NOLIN 
OLIVE 
OLNEV 

ONEIDA 

OWENSBORO  2  ' 
OWENSBORO  DAI 


RIVER  RESERVOIR 


ISA  LOCK  6 

ERSVlLLE 
ERSVILLE  2  SE 
SANDY  HOOK  5  NE 

LLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
EPHERDSVILLE 


SMI 


IELD  i 


SOMERSET  2  NE 


■OMERSET  2  I 


SUMMER  SHADE 

TATHAM  SPRINGS 

TILFORD 

'OMAHAWK  1  WSW 

0MPK1NSVILLE 

TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM 

VALLEY  VIEW  LO 

VANBUREN 

VANCEBURG 

WARSAW  MARKLAN 

W  ILLOW  LOCI 
WOLF  CREEK 
WOODBURY  Li 


COUNTY 


EDMONSON 

CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

DAVIESS 

DAVIESS 

OWEN 

MC  CRACK 

MC  CRACK 

MC  CRACK 

JOHNSON 

MUHLENBU 

G 

WASHINGTON 


FLOYO 

LlNCOLI 

MORGAN 


37 

19 

87 

29 

37 

11 

86 

05 

37 

06 

83 

43 

17 

86  15 

3H 

19 

B3  12 

37 

14 

87  47 

,7 

16 

83  39 

37 

46 

87  09 

37 

4B 

37 

16 

37 

IS 

37 

07 

37 

37 

)7 
37 

40 

\] 

13 

J7 

36 

52 

T7 

35 

37 

56 

37 

45 

38 

08 

V 

44 

17 

36 

38 

1  i 

00 

30 

70 

37 

06 

17 

r>7 

37 

41 

36 

53 

37 
3fl 

!>2 

07 

07 

37 

VI 

i    38 

02 

r  37 

46 

J7 

51 

J    38 

35 

7    3B 

*? 

37 

25 

2  36 

44 

i.  3B 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


FED.  AVIATION  AGENCY 
LABAN  E  WALLACE  JR 
LOUISVILLE  G.  +  E.  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WlLLARD  E.  FOSTER 
HOMER 


SER 


MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHAPD  T.  SYONOR 
MPs.  EDITH  J.  SMITH 
MRS  RUTH  L  CONNER 
CITY  OF  MJOWAY 
BLUE  STAR  NURSERY 


RED  C 
ILLIA 


i  COX 


SLA YD EN 
JOHN  E.  SCOTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELVIE  PARLEE  NEISZ 


LEX  DAV 


ENGINEERS 
TION    AGENCY 


•S.    WEATHER    BUREAU 


CORP! 

OF  ENG 

NEERS 

S  C.  HEI 

NDON 

CORPS 

OF  ENG 

NEERS 

CORPS  ' 

F  ENGINEER 

MRS. 

HILDA  L 

COX 

CLEM 

FIGHTMA 

TER 

JOHN 

B.  BAUE 

CORP 

OF  ENG 

NEERS 

STANLEY  GARONER 

FORREST  C.  W 

LLIS 

JARRELL 

N09L 

ALLEN 

MRS. 

IDELL  F 

DEERING 

DHL* 

DER  C. 

RAIG 

VIPG 

M  WATE 

GEORGE  E.  SI 

IPSON 

ROY 

ABBOTT 

RADIO  STA  WSFC 

:.  GOATL 

LYLE 

EDWARD  GRIFFITH 

CHAS 

H.  MC 

4URTREY 

CHftO 

.IE  S.  K 

YS 

MRS* 

B*  CARR 

MRS* 

KATHLEE 

1  H.  PETERS 

.LlAMSON 

-1  H*  THOMPSON 

CORP 

j  OF  ENGINEERS 

NGINEERS 

.RADLEY 

RIDDER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


J      DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY    2-CUMBERLAND    3-GREEN    4-KENTUCKY    5 -LICKING    6-MISSISSIPPI    7-OHIO 


l-SALT     9-TENNESSEE 


REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,    Room  205,   Agricultural  Experiment  Station,   Agronomy  Department, 
University  of  Kentucky,   Lexington,   Kentucky  40506,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporatk 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


i   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
;  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic< 


Entr 


sments  are  taken  from  different  points 
of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  iss 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Statu 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


!  of  this  bulletin. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


sentially  i 


ling.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amount: 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  i 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


i  ground  in  that  month. 


Thermom 
building. 


;  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-c 


ed  ground;    howev 


!  indicates  that  the  ther 


shelter  located  i 


lived  too   late  to  be  included  in  this  i 


Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.   20402. 

of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.     Similar 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  iss 
the  address  shown  above. 


20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTU 


HKMUMft 


WE5TERN  0 

BARDwELL  <♦  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FuRDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  6  N 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  £ 
HUPKlNSVlLLE 
LUVELACEVILLE 

MADI50NVILLE  1  SE 
MAYFIELD 

MURRAY 

OwENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVlLLE 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 
BARDSTOwN  S  J  PHEP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSmILLE 
CaMPBELLSWLLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WK.AY 

GREENSBURO 

HODGENVILLE-LINCOLN  Nl 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  wB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
5C0TTSVILLE  3  SSW 


BLUE  GRASS 


03 


29.2   -  7.7 


28,7   -  7. 


27.1 
30.2 
29.3 
26.9 


37.1 
36.9 

36.5 


38.1 
35.1 
35.3 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

D1X  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AlkPoRT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OnENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MAHKLAND  DAM 
*AYNESBURG  7  NE 
wILLIAMSTOWN  3  ihw 


EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  w 
CUMBERLAND 

DEWEY  OAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

MUNTICELLO 
MUUNT  VERNON 
P1KEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  *Sw 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 


35.  4r 
33.2 
39.7 


34.8 
31.5 

30.9 


April 


49.1  I 
50.7 
47.6 
46. 9  | 

49.2MJ   2.5 

48.4 

50.7  I 

48.2  | 

49.3  I 


49.5 
46.9 
48.3 
48.7 

50.1 
49.5 
45.9 


46.1 
48.2 
45.6 


56.1  I  -  1.3 


May 


63.9 

63.  5M 
63.4 

63.8 


64.6 

64.4 
64.9 
63.9 
64.4 
63.7 

65.6 
64.3 
61.7 
63.2 


73.0 
72.1 
72. 7M 
73.4 
73.9 

M 


72.7 
73. B 

72.9 
74.0 


73. 7M 
73.0 

70.  a 

71.7 


70,  OM 
72.2 
71.9 
72.0 


63.0  '  -  2.6  72.0 


9.0 

31 

t. 

8.2 

31 

1 

37 

0 

9.1 

30 

2 

9.0 

33 

6 

34.7 
32.1 

37.0 


<.  6 .  D 

44.0 
43.8 
47.4 
43.6 

45.2 


44.5 
47.0 
44.9 
45.2 


51.6 
52.2 


50.6 
57. 5M 
52.2 
50.4 
54.1 

52.8 
51.9 
54.0 
52.7 
53.4 

53.1 


-  3.2 

-  3.3 


58.  <m 

61.7 

60.0 
60.  2 


-  2.0 

-  2.1 


-  4.7 

-  4.3 

-  4.0 


80.6 
79.6 
80.6 


81.  3 

fa  1.6 
80.8 
82.1 


77.6 
78.8 
78.7 
79.6 


79.8 
78.9 
82.5 


71.4 

70.3 


79.0 
77.1 
76.0 
75.9 


76.2 
76.9 
78.3 


75.9 

78.1 
75.8 
74.0 


-  2.9 

-  3.0 


-  3.3 

-  3.0 

-  3.3 


73.9 
73.7 
76.3 

75.6 
72.8 
72.9 


September 


7S 
77 

7 
2 

75 

0 

76 

5 

76 

4 

76 

2 

77 

0 

7S 

4 

76 

* 

77 

9 

77 

9 

77 

7 

78 

.2 

It 

.4 

74 

4 

74 

.8 

75 

■  6 

77 

.6 

76 

.3 

1  71.8 
73. 8M 
72.9 
70. 7M 
71.8 

73.8 


73. IN 

73.1 
71.7 
73.0 
70.9 
72.9 


66.5 

67.0 

67.2 
66.6 
68.6 

67.4 


5  5.1 
55.3 
55.0 
55.3 
54.9 

56. 4M 


52.7 
54.0 
53.2 
54.6 
54.2 

53.8 
54.3 

54.1 

55.1 
56.2 


66.5 
64.9 
66.5 


48 

9 

48, 

5 

49 

0 

50 

7 

49 

2 

48 

6 

50 

9 

48 

7 

50 

1 

49 

6 

50 

0 

50 

2 

48 

49 

1 

50 

7 

50 

2 

46 

9 

48 

.6 

51.3 
55. 1M 
53.3 


52.1 
53.5 
50.8 


55.2 
54.8 
56.0 


47 

7 

46 

5 

-.7 

2 

47 

7 

47 

0 

47 

7 

47 

47 

9 

47 

7 

47 

2 

47 

>6 

48 

.1 

46 

.3 

48 

.9 

47 

,4 

47 

>e 

45.5 
43.7 
46.  1 


49.3 

47.3 
47.1 


36.- 
37.3 
37.0 

37.1 

36.0 
37.1 
36.6 
37.3 
36. 9M 

36.2 


37.5 

35.6 

38.3 
36.6 
35.0 

38.8 


37, 8M 
37. OM 
33.6 

33.8 
34.8 

37. 3M 
32.81 

36.7 
35.2 


56.2 

57. OM 
56.4 


56.8 
53. 9M 
55. 7M 


55.8 
53. 7M 


1.4 
1.8 
1.8 


■  1 

1.0 

35.5 

.6 

34.3 

37.0 

35.2 

35.0 

•  5 

34.2 

.1 

34.5 

36. OM 

1.2 

35.5 

•* 

35.4 

1  .8 

34,5 

38. 6M 

35.6 

32.2 

37.9 

34.0 

33.9 

36.9 

35,0 

34. BM 

35.7 

35.2 

37. 3M 

32.6 

35.6 

37.9 

36.9 

38.9 

36. 1M 

35. 5M 

32. 8M 

34.8 

34.5 

3.C 

39.3 

35.7 

55 

3 

55 

6 

56 

6 

54 

8 

55 

4 

54 

3M 

53 

6 

57 

0 

55 

2 

54 

7 

2.1 
-  3.2 


52.6 
1.3  52.2 

54. 3M 
.0  53.0   -  2.6 


53.6 
53.1 

54. 7M 


55. OM 
56.7 
55. OM 


-  1.7 

-  3.2 


averages  Id  the 


Include  delayed  and 


ay  differ  slightly  fr 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WESTERN 

BARDWELL  <•  t 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCH 
COBB 


est 


DUNDEE 

DUNMOR 

ELICTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

FRANKLIN  1  fc 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 


HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE 

MAYFIELD 

MURRAY 


OLNEY 

OwENSBORO  2  W 
OwENSBORO  DAM  *.6 

PADUCAH  FAA  AIRPUtfT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PL 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  <►«* 


CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ALBANY  •*    N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARKEN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSV1LLE 
BROWNSVILLE 


BURKESVILLE  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 


EDMONTON 
GAMALIEL  1 
GLASGOW 
GLASGOW  WK 
GLENDALE  1 


GREENSBURG 
GREENSBURG  HlwAY  b 
HODGENVILLE-LINCOL 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 


LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVt  PARK 

MILLER5TOWN 

MUNFOROVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROUGH  RIVER  DAM 

SCOTTSVILLE  3  S5W 


SCOTTSVILLE  2 
SHEPHERDSVILLE 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  OAM 

WOODBURY  LOCK 


BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  Wb  AIRPORT 
CYNTHIANA 


FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  S 
FURD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  <. 
GEORGETOWN  WATER 


GEST  LOCK 

HIGH  BRIDGE  LOC 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Conhnued 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SAL  VISA  LOCK  6 

5HELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

WARSAW  MARKLANO  DAM 
WAYNESBORO  7  NE 
W1LLIAMST0WN  3  Nw 


EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOUR  V I LLE 
BAXTER 
BLAINE  2  w 
BUCK HORN 

BURD1NE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBUHN  2  SW 
FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  U  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 


SE 


MANCHESTER 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT    VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE    1    S 
P1KEVILLE 
RAVENNA    LOCK    12 

SALYER5V1LLE    2    SE 
SOMERSET    2    N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK     1    WSW 

VANCEBURG 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    1    E 
WILLOW    LOCK    13 


6.07]      1,58 


5.0b 
5.04 
4,94 


February 


3.03 

3.931 

3.951 

3.0l|- 

3.54| 


3.951 
5.06, 
3.201 


2.73-    1.93 
A.09J-       .81 

3.75^       .7 


2.80h      .60 


.99h    3 
1.511-    3.23 
1.311-    3.36 

.89-    3.59 
1.131 

.84-    A. 01 
I  ..27 
1.621 

1.49k    3.A9 
1.52-    3.60 

1.021 
1.29| 

l.Olh    3.7 
1.641-    2.82 


1.39-    3.24 


2.22 

2.74 
3.05 
2.76 


April 


2.17 

-  3.79 
1.62 

2.40f-  2.39 

1.87)-  3.05 


2.031-    2.67 


5.45       1.73 


7.811     3.67 


6.16       1.97 

5.23 
7.28 
7.05      2 

5.04'      1 


5.91,     2.03 


6.13      2.23 


4.85 
3.49 
3.141- 
3.91 


4.03 

4.45 

3.06. 

3.12^ 

3.66 

3.12 


2.06-    1 
2.75 
2.59-    1.37 


3.63 
1.49 
2.21 


3.36 
2.66 

.86-    3.61 


3.23 
3.22 


2.03-    2.27 


5.7 
3.75 
3.63 
4.87 
5.4B 

10.85 
6.45 
5.59 
7.95 
2.91 


6.781      2.60 
7.30,      2.10 

2.521 

2.o4-    1.8 
4.92' 
2.94k    1.0 


7.74 
5.04 
3.94 


AuguAt 


3.10- 

5.46 

4.81 

5.16 

6.62 

6.1 


10.07 
3.08 
5.03 


September 


3.00 
6.09| 


6.99 
3.29 
5.65 
5.6 


3*66 
3.67 
3.76 
3.02 


1.18-    1.10 


3.01 
2.73 
2.08 


1.00 
1.45 


5.43 
4.54 
4.22 


3.96 
3.77 
3.55 

3.61 


4.60       1.15 


3.9 

3.8 

3.781         .29 

5.89      2.45 


9      1.26       5.76 


3.99 
1.32 
2.99 
5.02 


1.63 
1.02 
2.08 


55.52 
46.02 
46.90 


40.29 
39.99 
49.29 


43.99-    1.19 


39 

68 

■  44 

55 

50 

20 

F  42 

97 

E  44 

14 

E  50 

77 

4; 

64 

43 

65 

54 

57 

43 

42 

44 

23 

51 

31 

48 

If 

46 

94 

51 

60 

44 

90 

58 

,84 

<,3       5.28       1.73 


41.19-    *».39 


include  delayed  and 


and  may  differ  slightly  fr 


alues  published  In 


A  Special  Weather   Summary  describing  unusual  weather   in  1966  was  included   in  all  months  except   the  October  isaue 
this  publication. 


of 
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TableJ 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1966 


BARDHELL  4  L 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

6REENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  5SW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLt 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLt 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

6REENSBURG 

H0D6ENVILLE-LINC0LN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNw 
FLEMINGSBURG  1  Sw 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  StwAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIODLESBORO 


102 

7-14. 

100 

7-14. 

104 

7-14 

104 

7-12 

104 

7-14 

101 

7-13 

106 

7-13 

104 

7-14 

102 

7-15 

103 

7-14 

105 

7-13 

103 

7-13 

99 

7-15 

105 

7-14 

105 

7-14 

104 

7-14 

104 

7-13 

100 

7-12 

102 

7-14 

7-15. 
7-13 
7-14. 
7-14 
7-14 


7-15 

7-14. 
7-14. 
7-13 

7-13 
7-14 
7-15 
7-14 
7-14. 

7-14 
7-15 


7-13 
7-13. 
6-26 
7-14 

7-15. 
7-13. 
6-24 
6-27 
7-15- 

7-13 
6-28 
7-15. 
7-13 
7-15. 

7-15. 
7-14 
7-14 


7-27. 
7-14 
7-15 
7-15. 
7-14 

7-15 

6-29 


7-15 
7-15 

7-15 
7-27 
7-27 


1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 

1-30 
1-30 
1-31. 


1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 


1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-31. 


1-30 
1-30 


1-30 
1-30 
1-30 
1-24 
1-3K 

1-30 
1-24 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-31 
1-30 
2-  5 
1-30 

1-31 
1-31 
1-30 
1-31. 


1-31 
1-31 
2-  1' 
1-25 
1-31 

1-31 
1-31. 
1-31 

2-    1 

2-  1 
1-30 
1-31 
2-  1 
1-31 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


3-   7 
2-    5 


2-    5 
2-    5 


2-  5 
2-  5 
2-  5 
2-  5 
2-    5 

2-    5 

2-  5 

3-  8 

2-15 


3-  8 
2-  5 
2-20 


20°  or 
below 


3-29 
2-21 


3-29 
3-    8 


3-26 
3-29 
3-  9 
3-30 
3-29 


3-30 


3-29 
3-29 


3-29 
3-29 
3-29 


3-25 
3-29 
3-25 


3-28 
3-    8 

3-25 


3-    8 
3-25 


3-  8 
3-25 
3-29 
3-    7 


3-25 
3-29 
3-29 
4-10 
3- 


3-29 
3-29 
3-29 


3-29 
3-29 


24°  or 
below 


5-10 
3-29 
3-29 
3-30 


3-28 
4-10 
3-29 


3-25 
3-30 
3-25 
3-28 


3-30 
3-29 
3-30 
4-10 
3-29 


3-30 
3-29 
3-29 
3-30 
3-30 

3-30 
3-29 
3-29 


17 
14 
-10  20 
-30    17 


3-29 
4-10 
3-29 
3-25 
3-25 

3-29 


3-25 
3-29 
3-25 


3-31 
3-21 


3-31 
3-29 
4-10 


4-10 
4-10 
4-10 


4-10 
3-25 


3-29 
4-10 


3-29 
4-10 
3-29 


3-29 
5-10 
3-29 


4-10 
4-   3 


4-10 
4-10 
4-10 


4-10 
4-10 


4-10 
4-10 
3-29 
4-10 
3-29 


32°  or 
below 


-10  28 

-10  26 

-11  27 

-16  28 

-10  24 


4-10 
5-10 
4-10 


5-10 
3-29 


4-10 
4-10 


5-10 
3-29 


3-31 
5-10 


5-10 
5-10 


5-10 
5-10 
4-11 
5-11 
5-10 

5-11 

5-10 
5-10 
5-10 


4-10 
4-10 
4-10 


Q 


4-10 
4-11 

5-10 
4-10 
4-10 
4-11 
4-10 

4-10 
4-10 
4-10 
4-10 
4-10 

4-10 

4-10 
5-10 


5-10 
5-10 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


25  10-16 

31  10-    7 

26  - 
29     11-    2 
32 | 11-   2 

32  I  10-25 
29 I 10-26 
26  10-17 
32  10-28 
25     10-17 


28 | 10-26 
10-27 
11-  2 
10-27 
10-27 


5-10 
5-11 


5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-11 

5-10 
6-  1 
5-10 


5-10 
5-11 
5-10 
6-  1 
5-10 

5-10 
5-11 
5-10 
5-10 


5-11 
5-11 
5-11 
6-  2 
6-    1 

5-11 
5-11 
5-10 
5-11 
5-11 


6-  1 
6-  1 
5-10 


10-26 
10-27 
10- 

10- 


10- 
10-26 


10-  6 
10-21 
10-  7 
10-  6 
10-21 

10-21 

10-  2 
10-25 

11-  2 
11-    2 

10-26 
10-21 
10-21 

10-  6 

11-  2 

10-16 
10-    7 


10-30 
10-21 
10-  2 
10-  6 
10-30 

10-27 

10. 
10 
10. 
10-24 


10-30 
10-26 
10-27 


32 
32 
31 
10-30    31 


10-26 
10-27 


11- 

11- 


11- 
11- 

11- 

11- 

11-  2 
10-26 
11-   2 


11-    3 
10-27 


11-   2 

10-  7 

11-  2 
10-28 
10-26 
11-   2 

11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-    3 


11-  3 
10-26 
11-   2 


24°  or 
below 


10-27 
10-21 
10-30 
10-30 


10-  5 
10-21 
10-27 


10-21 
10-27 

10-21 
10-  7 
10-21 
10-  6 
10-21 


11- 
10-30 
10-30 
10-21 
11-    3 


20°  or 
below 


11- 
11- 
11- 

11-   3 

10-27 
11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-    3 

11-    3 


11-  3 

23 

.0-21 

2B 

10-26 

2b 

.0-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

24 

10-30 

2« 

LI-  3 

25 

10-26 

2B 

11-  3 

2*. 

11-  3 

22 

10-27 

27 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

10-30 

2b 

10-31 

2b 

11-  4 

IB 

10-27 

27 

10-30 

2B 

10-30 

26 

10-31 

26 

10-31 

2  I 

10-31 

2e 

10-31 

27 

10-21 

2b 

10-28 

2b 

10-21 

2  1 

11-  4 

19 

1 1- 
11- 


11-  3 
10-30 
11-    3 

11-    3 

10-26 


11- 
11- 
11-    3 


16°  or 
below 


11- 
11- 
11- 


11- 
11- 


11- 
11- 


11- 
11- 
12- 


10-30 
12-   2 


12- 
12- 
12-   2 


12-  3 
12-24 

NONE 
12-  3 
12-24 
12-  3 
12-24 

12-   3 

12-  3 
12-24 
12-  3 
12-24 


12- 
12-24 


12-  2 
12-  3 
12-24 

12-    3 

11-  4 

12-  3 

11-  4 

12-  3 
12-24 

11-  4 

12-  3 
12-  3 
12-  3 
12-   3 

12-    3 
12-    3 
12-    3 
12- 
12-23 


Number  of  days 
between  dates 


15  301 

301 


11- 


12- 

12- 


12- 


20  12- 

18  12- 
17  12- 
14  11-  4  14 

19  12- 


15  241 

16  220 


219 


189 
150 

206 
205 

168 
199 

190 
200 
190 

199 

200 
206 
200 
200 

199 
200 
150 
150 


168 
150 
194 


127 

164 

150 
149 
164 


168 
176 
206 


149 
176 


159 
149 


219  219 

220  219 
220  208 
208  208 
219  208 


173 
164 
145 
149 
172 

170 
123 
150 
150 
167 

173 
168 

170 
127 
173 

170 
163 
173 
173 


147 
163 
169 


168 
148 
150 
163 
169 

141 
150 
142 
127 
164 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1966 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16 

'  or 

S 

IS 

S 

* 

* 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

3 

ID 

0) 

o 
-3 

0 

.a 
o 

0 

5 

A 

o 

CO 

p 

© 

d 

• 

d 

F 

o 

d, 

0 

d 

fi 

0 

d 

fi 

o 

d 

fi 

ID 

d 

fi 

® 

d 

fi 

a> 

d 

E 

o 

iS 

M 
Q 

"3 

a 

Q 

id 

Q 

& 

id 
Q 

0) 

Q 

H 

Q 

30 

a 

H 

Q 

eS 

o 

H 

O 

H 

a 

H 

2 

o 

*J" 

£3 

CM 

CO 

98 

7-1* 

-1* 

1-31 

3-29 

[6 

3-29 

16 

*-10 

22 

4-10 

22 

5-10 

10-21 

31 

11-    3 

25 

11-  * 

16 

11-    4 

16 

11- 

4 

16 

220 

220 

208 

207 

164 

97 

7-14 

-1? 

1-30 

3-29 

15 

3-29 

IS 

*-10 

24 

5-10 

27 

5-10 

27 

10-   7 

32 

11-   3 

24 

11-    3 

2* 

11-  * 

19 

12- 

i 

13 

2*9 

220 

20/ 

1// 

150 

97 

7-l4» 

-    8 

1-31 

2-22 

13 

3-29 

20 

3-29 

20 

3-29 

20 

5-11 

30 

10-31 

JO 

11-   4 

23 

11-    * 

23 

12-   3 

le 

12- 

* 

13 

2B5 

249 

220 

220 

1/3 

98 

7-1* 

-IS 

1-30 

2-20 

16 

3-29 

18 

*-10 

22 

5-10 

28 

5-10 

28 

10-16 

32 

11-   3 

2S 

11-    * 

IS 

11-   * 

19 

12- 

* 

IS 

28' 

220 

208 

17/ 

159 

STEARNS 

97 

7-15 

-14 

1-30 

3-    9 

16 

3-26 

20 

*-    9 

22 

5-10 

28 

5-11 

32 

10-21 

32 

11-    3 

25 

11-    * 

18 

11-   * 

18 

12- 

3 

10 

269 

223 

209 

17/ 

163 

96 

6-27 

-15 

1-31 

3-30 

IS 

4-10 

?0 

*-10 

20 

5-11 

27 

6-    3 

32 

10-   6 

32 

10-21 

28 

11-    * 

21 

11-20 

20 

12- 

3 

12 

2*8 

224 

208 

163 

125 

VANCEBURC- 

97 

6-27 

-in 

1-2* 

3-29 

13 

3-29 

13 

5-10 

21 

5-10 

21 

5-11 

31 

10-   2 

32 

10-   6 

2b 

10-30 

20 

10-30 

20 

12- 

2 

IS 

2*8 

215 

1  li 

149 

144 

WEST   LIBERTY 
WILLIAMSBURG    1    E 

97 

7-15 

-  f. 

1-31+ 

3-29 

16 

3-30 

17 

4-10 

2* 

5-10 

26 

5-11 

31 

10-  7 

32 

10-21 

28 

11-   4 

22 

12-    2 

20 

12- 

3 

13 

2  49 

24/ 

208 

164 

149 

98 

7-14 

-12 

1-30 

3-   8 

15 

3-29 

18 

3-30 

24 

5-10 

28 

5-11 

32 

10-21 

32 

11-   3 

2b 

11-    4 

24 

12-   3 

1/ 

12- 

4 

15 

2/1 

249 

219 

III 

163 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW  WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
8YINGT0N  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 

ZERO 

3  PERCENT 

6  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
LEVEL 

10  PERCENT 

h   PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  EAST 
TO  THE  SOUTHEAST 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October     November 

December 

Annua] 

Station 

and 
Depth 

> 

< 

s 

5 

i 

D> 

> 
< 

1 
H 

is 

< 

a 

e 
w 

a 
< 

i 

o> 
< 

0 

a 

& 

w 

0 

< 

a 

< 

a 

9 

> 
< 

i 

9 
< 

e 

a 

1 

e 
o> 

< 

9 

a 
1 

bl 

s 

s 

s 
a 

\ 

s 

s 

< 

s 

a 

c 

1 

0 
0> 

3 

> 
< 

1 
i 

BARDSTOWN  S.  J.  PREP 
SCHOOL 

4  INCHES 

- 

-'- 

- 

-/-- 

' 

-/— 

- 

— 1— 

" 

— /— 

- 

— i— 

- 

— /  — 

" 

— /— 

~ 

— / — 

" 

/ 

50.4 

58/42 

41.8 

55/34 

" 

--/- 

BEREA  COLLEGE 

A  INCHES 

- 

-'- 

~ 

-/- 

- 

-/- 

- 

—'— 

- 

— /— 

- 

— /— 

- 

—  /  — 

- 

— /— 

~ 

— / — 

" 

— / 

49.2 

55/43 

41.6 

52/34 

" 

/ 

CAMPBELLSVILLE 

A  INCHES 

- 

-'- 

- 

--/- 

- 

-'- 

- 

--/- 

" 

— /— 

" 

— i— 

- 

— /  — 

" 

— /  — 

~ 

—J— 

" 

__/ 

50.9 

59/43 

41.7 

55/35 

" 

/ 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

A  INCHES 

- 

-/- 

- 

-'- 

- 

--/- 

- 

--/— 

" 

—/— 

" 

— /— 

- 

-'- 

" 

— /  — 

- 

— 1— 

' 

— / — 

50.4 

57/44 

42.9 

53/35 

" 

/ 

FLEMINGSBURG  1  SW 

A  INCHES 

- 

49.2 

61/42 

41.1 

52/34 

" 

-/- 

GLASGOW  WKAY 

A  INCHES 

51.6 

57/44 

43.2 

— /36 

~ 

/ 

GREENVILLE  2  W 

4  INCHES 

" 

50.8 

59/44 

40.5 

56/35 

~ 

/ 

HENDERSON  7  SSW 

A  INCHES 

53.1 

59/47 

44.7 

55/39 

" 

/ 

IRVINGTON 

A  INCHES 

49.7 

55/44 

*1.5 

52/34 

~ 

/ 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1  INCH 

- 

45.5 

62/32 

36.4 

62/24 

" 

— /— 

2  INCHES 

45.6 

62/32 

36.1 

61/24 

" 

— i— 

A  INCHES 

- 

AS. 6 

63/33 

36.6 

58/27 

" 

— /— 

8  INCHES 

46.0 

57/33 

38.0 

57/30 

~ 

— /— 

SOD 

1  INCH 

- 

47.  6 

60/38 

38.0 

57/29 

" 

— /— 

2  INCHES 

47.3 

58/40 

38.6 

56/30 

" 

— /— 

A  INCHES 

- 

47.3 

57/40 

39.1 

55/31 

" 

— /— 

8  INCHES 

48.3 

55/43 

39.5 

54/30 

" 

— /— 

20  INCHES    7  P 

50.5 

54/47 

43.6 

50/37 

" 

— /— 

40  INCHES    7  P 

" 

51.4 

57/51 

*7.7 

52/42 

" 

— i— 

PRINCETON  1  SE 

4  INCHES 

" 

50.1 

60 /4C 

A1.5 

57/35 

" 

— /— 

QUICKSAND 

A  INCHES 

" 

48.4 

62/39 

41.0 

55/32 

" 

— /— 

SANDV  HOOK  5  NE 

A  INCHES 

" 

51.1 

57/4* 

43.2 

55/35 

" 

— /— 

SOMERSET  2  N 

1  INCH 

39.8 

54/33 

41.0 

52/32 

49.6 

61/36 

55.3 

71/41 

- 

75/— 

72.1 

82/59 

- 

-/- 

75.4 

82/68 

70. C 

80/61 

~ 

— i— 

50.9 

68/4: 

41.9 

55/34 

—13 

A  INCHES 

43.0 

56/30 

43.5 

53/34 

50.8 

60/42 

55.9 

66/44 

" 

72/-- 

71.6 

81/61 

- 

--'- 

75.5 

80/70 

70.1 

79/61 

- 

—i— 

51.9 

57/4! 

43.  < 

54/3* 

— /3 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

A  INCHES 

" 

50.  < 

57/4/ 

>   41.  E 

53/3t 

-/- 

ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
-   168    - 


TO 

Table  4 

TAL 

EVA 

POKJ 

vnuj 

M 

AIS 

u  w 

1JNJJ 

MUV 

&M.& 

JN1 

KENTUCKY 
1966 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*          *          * 
WESTERN    01 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

'- 

: 

: 

B 
B 

5.86 
2  005 
67.9 
46.7 

B      7.09 

74.1 
55.6 

8.60 
1032 
90.3 
64.5 

8.87 
1113 
95.4 
70.6 

6.77 

882 

89.9 

64.9 

B      4.94 

852 

84.3 

60.5 

4.30 

1165 
67.8 
44.7 

_ 

- 

- 

*           *           * 
CENTRAL    02 

NOLIN    RIVER    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

_ 

_ 

- 

B 

B 

4.86 
2228 

B      7.03 
1460 

B      7.43 
1054 

B      8.28 
1107 

B      6.25 
1080 

4.35 

913 

4.02 
1291 

- 

: 

- 

WOLF    CREEK    0AM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

: 

: 

: 

1471 

B      4.88 

.70 

957 

83.2 

60.2 

6.62 

.16 

835 

92.3 

66.4 

6.54 

.46 

767 

97.3 

74.1 

B      4.85 

-      1.18 

773 

89.3 

71.1 

3.05 

-      1.82 

710 

83.5 

64.9 

3.16 
.02 
1100 
71.2 
49.3 

1200 

- 

- 

*           #           # 
BLUE    GRASS    03 

DIX    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

-_ 

: 

: 

B 

e 

4.24 
.19 
2133 
63.8 
47.4 

6.48 

.95 

768 

78.4 

54.0 

7.30 
1.28 
345 
90.1 
63.7 

B      8.33 

1.77 

640 

93.1 

69.2 

6.12 

.35 

567 

87.0 

66.8 

B      4.71 

.02 

330 

77.4 

59.9 

3.50 
.59 

64.0 
44.2 

- 

\ 

- 

*           *           * 
EASTERN    04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

~- 

: 

'_ 

B 
B 

3.04 
1295 
65.2 
46.5 

8      5.09 
1007 
80.4 
53.9 

B      6.18 

692 

90.2 

62.3 

5.74 

628 

93.7 

69.6 

: 

j 

: 

_ 

'- 

' 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

: 

\ 

\ 

: 

B      6.14 

348 

77.3 

52.8 

B      5.47 

301 

90.2 

63.5 

B      3.66 

166 

87.3 

64.7 

B      2.99 

185 

77.8 

60.3 

B      1.48 

282 

61.1 

45.6 

_ 

- 

NEW  NAME 

FLEMINGSBURG  1  SW 
GREENSBURG  HIWAY  61 
HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
LA  GRANGE 
LA  GRANGE  1  ESE 

LONDON  1  SSW 
MAYSVILLE  SWG  PLT 
WAYLAND  3  SE 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

DEWEY  DAM 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKLIN  1  E 
FRANKLIN  1  E 

GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENSBURG  1  SSE 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HINDMAN  11  NNE 
HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
JEREMIAH 

LA  GRANGE 

LA  GRANGE  1  ESE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  SWG  PLT 

MUNFORDVILLE 

MUNFORDVILLE 
PRINCETON  1  SE 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
WILLIAMS TOWN  3  NW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

FLEMINGSBURG  1  SSW 
GREENSBURG  1  SSE 
HODGENVILLE  NATL  PK 
LA  GRANGE  2  NNW 
LA  GRANGE 

LONDON  1  SW 
MAYSVILLE  FIRE  STA 
WAYLAND  2  SE 

RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .9  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  N  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 

EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  SE 

EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  WSW,  SOIL  TEMPERATURE  ADDED 

SIX'S  THERMOMETER  INSTALLED 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  N 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  1  MILE  ENE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .9  MILE  ESE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .4  MILE  NNW 
SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  5.1  MILES  WNW 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED  AND  MOVED  10  MILES  NE 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  N 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  2.5  MILES  SE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  4425  FEET  ESE 
MONEL  EVAPORATION  PAN  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  3.2  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  40  FEET  NNW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  165  FEET  ENE 
SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 


DATE  -  1966 

MAY  6 
MARCH  25 
OCTOBER  5 
JUNE  22 
AUGUST  1 

MAY  6 
JANUARY  19 
FEBRUARY  9 


OCTOBER  1 
MARCH  17 
MAY  26 
APRIL  27 
SEPTEMBER  15 

MAY  31 
MAY  6 
OCTOBER  15 
FEBRUARY  8 
DECEMBER  1 

OCTOBER  1 
MARCH  25 
AUGUST  1 
FEBRUARY  14 
OCTOBER  1 

OCTOBER  1 
FEBRUARY  11 
OCTOBER  5 
OCTOBER  1 
SEPTEMBER  8 

JUNE  22 
AUGUST  1 

APRIL  1,  1963 
JANUARY  19 
JULY  11 

NOVEMBER  8 
MARCH  24 
AUGUST  24 
OCTOBER  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

Years  of 

Opened 

0 

fgr'nrH 

or  closed 

0 

2 

record 

or  closed 

z, 

0 
XI 
3 

during  yr. 

Refer 
to 

d 

0 

during  vt. 

Refer 

Station 

d 
2 

C 
0 

County 

0> 

0) 

XI 

0 

d 

6 

CD 
H 

cL 

Station 

c 
o 

County 

CD 
Oo 

0 
X) 

X) 
3 

0 

d. 

Q- 

a 
> 

UJ 

to 

d  c 

h 

Jl 

A  o 

£7 

o  o 
2- 

0> 
XI 

'55 
> 
Q 

d 
a 

3 

'& 

3 
O 

> 

CD 

'u 
£ 

a. 

P. 

> 

1* 

tables 

0) 

> 

a 

5 

3 
"5 

BS 
c 
o 

"5 

> 

w 

B 

0) 
E- 

'u 

2 

a. 

tables 

ADDISON  DAM-  45 

3031 

32 

BRECKINRIOGE 

7 

37  55 

66  34 

380 

39 

2    C 

LONDON  FAA  AP 

4  8  9  o 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

Bft  05 

1190 

13 

13 

12  3 

ALBANY  4  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

16 

2 

LOUISA  2 

4946 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

16 

2    C 

ANCHORAGE 

3155 

:z 

JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

6B 

69 

1  2  3 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

38  14 

65  46 

462 

11 

11 

1  2  3  C 

ASHLAND 

0254 

04 

BOYD 

7 

38  27 

82  36 

555 

53 

54 

12  3 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

33 

33 

1  2  3  C 

BAR&OURVILLE 

0381 

KNOX 

2 

36  52 

83  52 

995 

1  ^ 

21 

1  2  3  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

02 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

fc03 

19 

2 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

32 

NELSON 

37  48 

65  28 

631 

17 

1  2  3   G 

LOVELACEVILLE 

4967 

01 

BALLARD 

6 

36  5  8 

68  50 

370 

39 

41 

12  3 

BAR0WELL  4  E 

0*02 

-'1 

CARLISLE 

6 

36  52 

88  57 

325 

3 

3 

1  2  3 
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20 
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2 
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04 
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15 
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2 

36  50 

B4  50 

10 

30 
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BURKESVILLE  2   V 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

85  24 

602 

16 

2 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
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04 

ROWAN 

5 

36  11 

83  26 
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C 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

402 

50 
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5640 
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5 
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22 
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ROCKCASTLE 

2 

37  21 
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10 
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86  30 
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9 

2 

MUNFORDVILLE 
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02 

HART 

3 

85  53 
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39 
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CARROLLTON  LOCK  1 
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38  41 
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9 
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41 

41 
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HAROIN 

8 

37  40 
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3 
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CLAY  CITY  1  WNW 
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2 
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6013 
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25 
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04 
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9 

2 
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87  47 

490 

9 

2 

0WENSBOR0  2  W 

6091 

01 
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37  46 

87  09 
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7] 

70 
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84  06 
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56 
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31 
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37  47 

87  07 

36 
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03 
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20 
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03 
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38  32 
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820 

4 
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2 
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01 
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04 
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2 

36  50 

84  19 

1070 
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2 

PADUCAH 
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01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 
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19 

19 
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04 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

NOV 

G 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 
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01 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 
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C 

CYNTHIANA 
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03 

HARRISON 

5 
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84  18 
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50 

2 
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1 

37  48 

82  49 
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2 

CYNTHIANA  2 
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5 
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719 
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16 
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6 
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2 
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31 

62 
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OAVELLA 

2053 

04 
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1 

37  48 

82  35 
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C 
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01 
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67  52 
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NOV 

G 
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14 
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02 
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24 
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01 
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655 

55 

58 

1  2  3 

ELIZABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 
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C 
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01 
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C 
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04 
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14 
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04 
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14 
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03 
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17 
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82  53 
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RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

19 

19 
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11 
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8824 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  38 
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01 
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2 
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26 

2 
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03 
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2 
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2 
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02 
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0: 
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87 
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84  31 
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G 
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02 
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: 

37  21 

84  55 
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03 
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84  35 
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14 
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7 

38  3S 

82  52 
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48 

2 

LOCKPORT  LOCK  2 
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03 

HENRY 

38  26 

64  5P 

57 

2 

LOGLICK  1  S 
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03 
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84  02 
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C 

LONDON  1  SSW 
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04 
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C 
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REFERENCE    NOTES  KENTUCKY 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   c/o  Agronomy  Department,   Agricultural  Science  Center, 
University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky    40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year,     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IliVERSITK  OF  ILLINOIS 


Temperature 


WESTERN 

BARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RU5SELLVILLE 

DIVISION 

»    #    # 
CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADF0RDSV1LLE 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  I  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 


BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
W1LLIAMST0WN  3  NW 

DIVISION 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 


49,2 
48.7 

50. bM 

<>e.3 

47.9 

49.4 
47.7 
51.3 
47.2 
50.5 

49.  4 
50.1 
*7.5 
47.9 
48.7 

50.7 
49.7 
47. 4M 
47.3 


48.1 
50.0 
48.0 
48.8 
49. 3M 

49.2 
48.5 
50.3 
48.3 
49.3 

49.6 
48.4 
48.2 
48.0 
46.0 

49. 2M 
46. 9M 
47.0 
50.0 
48.8 

49,1 


49.0 
48.6 
44.6 
47. 4M 
46.9 

49.6 
47.0 
49.8 
47.0 
47.2 

46.0 
46. 6M 
48.7 
48.0 
46.9 

44.8 
45.5 


48.4 
53. 9M 
48.8 
48.1 
50.7 


27, 
28, 
26. 9M 


29.5 
28.8 


26.7 
26.6 


28.9 
31.1 
28.7 
29.4 
29.0 


29 
30, 
24. 7M 
27.1 


28.5 
28.3 
28.2 
29.9 
26. 9M 

30.3 
28.9 
26.2 
30.4 
27.0 

28.7 
29.1 
30.4 
29.5 
26.6 

29.0 
25.11 
23.5 
32.2 
29.6 

26.7 


31.6 
28.7 
26.2 
26.31 
27.4 

29.0 
25.2 
27.7 
27.1 
25.1 

28.6 
27. OM 
29.0 
25.7 
27.4 

25.9 
24.9 
30.2 


25 
21. 7M 
26.0 


38.4 
38.8 
38. 8M 


39.5 
38.3 
40.8 
37.0 
39.6 

39.2 

40.6 
38.1 
38.7 
38.9 


38 
39 
38. 1M 

39.8 
38.7 
38.3 
39.4 
38.2 

39.2 

38.8 
39.3 
38.8 
36.3 

39. 1M 
36. OM 
35.3 

41.1 
39.2 

37.9 

38.5 


40 
38 
35 
36. 9M 
37.2 

39.3 
36.1 
38.8 
37.1 
36.2 

37.3 

36.  8M 
38.9 
36.9 
37.2 

35.4 


37 
34. 9M 
38 


2.4 
2.2 


820 
806 
783 
826 
815 

784 
821 
752 
861 
786 

796 
752 
824 
808 
806 

760 
775 


819 
793 
828 
789 
8  34 

774 
807 
823 
786 
826 

793 
807 
792 
807 
882 

795 
899 
915 
735 
791 


758 
809 
910 
865 
856 

788 
890 
807 
857 


851 
866 
802 
863 
854 

910 
914 
786 
847 


849 
928 
818 


Precipitatic 


1.86 
2.18 
1.42 
1.32 
D    2.29 

2.28 
1.22 
1.44 
2.24 
1.86 

2.21 

D  1.75 
1,79 
1.20 
1.81 

1.70 
2.29 
2.35 
2,31 

1.87 


1.10 

D    1.29 

1.40 

1.79 


1.85 
1.22 
1 

1.51 
1.60 

1 
1 

1.78 
,87 

1.11 

1.67 

1 

1 

1 

1.56 

2.26 

1.55 


.60 
.75 


.53 

1.35 
.92 

1.24 
.73 

1.24 

.72 

.41 

1.43 


1 

2.80 

3.50 

1.73 

3.06 


a 


3.11 

3.06 


3.40 
3.45 


3.04 
2.91 

3.20 

3.12 

3.20 
3.91 

3.94 
3.75 


2.99 
3.55 


1.43 

1.06 

1.17 

.53 

1.20 


.71 
1.00 
1 
1.55 

.85 
.90 
1.05 
.67 
.86 

1.25 

1.50 

1.04 

.86 


3.24 

.30 

2.81 

.44 

3.68 

.74 

.50 

3.35 

.24 

3.04 

,56 

.42 

3.79 

.31 

3.59 

.39 

3.25 

.53 

3.65 

.41 

.32 

.51 

3.96 

.39 

3.59 

.25 

.74 

3.45 

.27 

3.67 

2.31 

.68 

1.66 

1.74 

.90 

1.73 

1.0 
.3 

1.0 


1.1 

2.0 

T 


1.0 
1.6 

T 

T 


1.5 
1.8 


5.0 
1.0 


1.5 
3.5 


1.8 
.9 
,3 


1.3 

T 
1.0 
2.0 

5.5 

1.5 


3.5 

1.5 
1.0 
4.5 
2.4 
.5 

1.5 

2.0 


4.0 
.2 


5.0 
1.5 


2.0 
11.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCK1 
JANUARY 

196" 

Temperature 

Precip 

itation 

•  I 

0.1 

<  1 

•  E 

a>  c 
<  S 

a 

0 

s 
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a 

o 
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No.  of  Days 
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t  z 

II 

X 
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Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Stalion 

Max. 

Min. 

1 

Q.  C 

a  o 
*'  o 
1  o 

Q 

1 
o 

1 

o 

1 

r   J 

5  i 

si 

5  5 

o 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  I  Sfc 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

HINDMAN  11  NNE 

MYDEN 

47.9 
♦  7.1 
52.5 
49.2 

M 

25.1 
25.8 
26.8 
25.0 
24. 3M 

36.5 
36.5 
39.7 
37.1 

M 

73 
72 
74 
73 
71 

27 

27. 

26. 

27 

27* 

12 
12 
10 
14 
13 

19 

19. 

18 

13. 

13* 

877 
876 
776 
856 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 

0 
2 
1 

23 
23 
21 
23 

23 

0 

0 
0 
0 
0 

1.72 
1.13 
1.93 
2.42 
Z.87 

-  2.64 

.95 

.44 

.97 

1.29 

1.61 

27 

27* 

27 

27 

27 

1.5 
3.5 
5.1 
6.5 

3 
1 

4 
3 
6 

19 

19* 

20* 

19 

19 

3 
2 
4 
5 
4 

1 

0 

2 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

50.0 
46.8 
52.3 
47,3 
49.0 

24.5 
27.4 
26.4 
23.5 
27.5 

37.3 
38.1 
39.4 
35.4 
38.3 

73 
72 
73 
73 

70 

27* 

24 

25 

25 

26 

13 
11 
13 
9 
15 

19. 

18 

18. 

18. 

16* 

852 
825 
789 
911 

820 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
0 
2 

0 

25 
23 
21 
25 
23 

0 

0 
0 

0 

0 

1.71 
2.20 
3.62 
2.08 
3.72 

.69 

.74 

1.44 

1.15 

2.15 

27 
26 
27 
27 
27 

6.0 
5.6 

6.5 

7.0 

5 
5 
6 
6 
5 

19 

20. 

19 

19 

19 

3 
5 
6 

3 
4 

2 
2 
4 
1 

2 

0 
0 

1 
1 
1 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

51.4 

50.  6M 
53.5 
49.5 
48.  7M 

30.8 
30. 8M 
29.7 
28.8 
26. 7M 

41.1 
40. 7M 
41.6 
39.2 
37. 7M 

74 
72 
77 
73 
70 

24 
24 
25 
24 
25 

12 
9 
17 
10 
10 

18. 

18 

12 

18 

18 

734 
746 
719 
793 
835 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

1 

21 
21 
20 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 
1.59 
1.55 
1.56 
2.21 

-  2.22 

.79 
.75 
.76 
.BO 

1.15 

27 
27 
27 
27 
27 

6.5 
7.0 
2.8 

6.0 

7 
5 
2 
5 

19 
19 
19 
19 

3 
3 
3 
3 
4 

2 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

49.1 
48.6 
49.6 
53.2 

22.5 

23.8 
26. 4M 
31.5 

35.8 
36.2 
38.  OM 
42.4 

2.7 

74 
74 
75 

73 

27 

26. 

27 

25 

10 

7 

12 

19* 
19 

18 

899 
884 
826 
693 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

0 

25 
24 

19 

0 
0 
0 
0 

1.84 
1.19 
1.15 
2.97 

-  2.92 

-  1.69 

1.03 
•  5C 
.4C 

1.9C 

27 
27 
27 
27 

5.2 

2.C 

5.C 

3 

3 
5 

19 

19 
20* 

4 
4 
3 
3 

I 

1 
0 

2 

1 

0 

0 

1 

DIVISION 

38.1 

.0 

2.16 

-  2.34 

5.< 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


January  1967  will  be  remembered  for  relatively 
mild  and  very  dry  weather  -  for  an  extended 
January  thaw,  and  precipitation  generally  much 
below  average. 

About  half  of  the  31  days  had  temperatures  above 
average,  but  6  of  these  days  -  from  the  21st 
through  the  26th  -  were  consecutive  days  with 
readings  from  10°  to  30°  above  average.  During 
this  period  afternoon  readings  in  the  seventies 
occurred  in  a  number  of  areas;  on  one  or  more 
dates  in  some  sections  these  warm  temperatures 
approached  or  exceeded  previous  record  highs. 

Over  the  greater  part  of  Kentucky  precipitation 


totals  for  the  month  ranged  from  about  15  to 
50  percent  of  average.  The  U.  S.  Department 
of  the  Interior  Geological  Survey  reported  that, 
"Streamflow  was  deficient  in  the  central  and 
eastern  sections  of  the  State,  and  well  below 
normal  in  the  west". 

Some  of  the  month's  precipitation  was  in  the 
form  of  snow  on  the  19th,  occurring  over  the 
southeastern  two-thirds  of  the  State.  Some  roads 
were  closed  for  a  time  and  schools  in  at  least 
24  counties  were  closed.  This  snowfall  pattern 
was  approximately  the  same  as  that  observed 
just  prior  to  December  25,  1966. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA  Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy  Department,  University  of 

Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


KENTUCKY 
JANUARY 

1967 

Station 

0 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5 

6 

7 

8    |    9 

10 

11       12 

13   |    14    | 

15 

16      17       18 

19      20 

21 

22 

23^  24 

25  | 

26 

27 

28   |   29       30 

31 

WESTERN             01 

BAROWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

1.86 
2. IB 
1.42 
1.78 
1.99 

.02 

T 

T 

.30 
.30 
.10 
.25 
.33 

T 

.01 
.10 

T 
.16 

T 

.01 

.02 

.03 

T 

.15 

T 

.01 

T 

T 

T 
.01 

T 

.01 
T 

.02 

1.43 
1.06 
1.17 
.81 
.43 

.09 
.70 
.10 
.70 
.92 

T 

DUNDEE  4  ESt 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRT  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 

2.10 
2.32 
2.48 
1.32 
1.88 

.05 
.01 
.15 

T 

.37 
.33 

.39 

.28 
.20 

.03 

T 

.12 

•  33 

.28 

•  47 

T 
■02 

.02 
.12 
.11 

.03 

T 

T 
T 

T 

.07 

•  34 

.68 
.70 
.53 

.17 

1.02 
.66 
.95 
.43 
.8! 

.03 

T 
T 

C-OLDEN  POND  S  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORO  6  Nw 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

D  2.29 
2.28 
1.33 
1.22 
1.44 

.03 

T     T     T 

T 

.35 
.30 
•  23 
.31 

T 

T 

.04 

.15 
.18 

T 

T 
T 

a  .10 

.06 
.12 

.03 
T 

.01 

T 

T 
.32 

.45 

.83 
.27 

.71 

l.OO 

1.20 

,68 
.79 
.20 
T 

T 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

2.24 

1.86 
2.21 

D  1.75 
1.79 

.02 

.10 
.03 

.33 

.18 
.27 
•  20 
.21 

.26 

.02 
.05 
.13 

.09 
T 

.04 

D  .10 

.07 

•  03 

T 
.02 

T 

.54 

1.55 
.75 
.45 
.33 

1.00 
.10 
.65 
.90 

1.05 

T 
.16 

OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
0WENS80R0  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

1.94 
1.2D 
1.27 
1.81 
1.70 

.02 

T     T 

T 

.27 
•  20 
.24 
.28 
.22 

T 

T 

.04 

T 
T     T 

T 

.03 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.03 

T 
.66 

.75 
.30 
.34 
.66 
1.25 

■  64 

.67 

.67 

T 

..'3 

T 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

2.45 
2.29 
2.35 
2.31 
1.24 

.05 

.04 
.03 

.29 
.25 
.28 

.27 
.30 

.30 
.05 
.30 
.30 

T 

.08 
.05 

.08   T 
.24 

T 
T 

T 

.92 

1.50 
.61 
.61 
.24 

.81 
■  44 

1.04 
.66 
.70 

T 

UNIONTOWN  DAM  49        // 

1.07 

.09 

.30 

T 

T 

.50 

.16 

T 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAHDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.71 
2.29 
1.10 
D  1.29 
1.40 

T 
.19 

.05 

T 

.01 

D  .03 

T 

.30 

.09 
.07 
.03 

T 
.08 

.11 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

•  48 

.35 

•  53 

T 
.01 

.54 

)  .05 
.04   T 

T 
T 
T 

.04 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 
.04 

.63 

.35 

.25 
.07 

.74 
1.00 
.65 
.49 
.54 

T 

T 

T 

T 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

2.05 
1.79 

2.31 
2.14 

.10 

T 

.04 

.05 

.07 
.20 

.24 

.03 
.18 

T 

T 

.55 

.31   .23 

.34 
.42 
.28 

T 

•  10 
.06 

.05 

•  26 

T 

.32 

.55 

.50 
.54 
.62 

.65 
.17 

.60 
.71 
1.42 

T 
.03 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYV1LLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
EOMONTON 

1.65 
1.93 

1.22 
1.06 
1.65 

.12 

T 

T 

T 

.07 

.08 
.09 
.12 

T 

T 

T 

.39 
.36 

.12 
.55 

•  25 

.25 

.18 

T 
.01 

.12 

■  OS 

.06 

T 

.46 

•  46 
.28 
.22 

.61 
.66 
.68 
.62 
.66 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENS8URG 

2.02 
1.60 
1.51 
1.70 
1.60 

.10 
.14 

.02 
.05 

T 
T 

.04 
.09 
.13 
.11 

.06 
.03 

T 

.50 
.59 
.61 
.26 

•  44 

T 
T 

.18   T 

.01 

.06 

T 

.19 

T 

T     T 

•  13 

T 
.25 

.02 
.70 
.39 

1.12 

.52 
.56 
.56 

.46 

.02 

.05 
.04 

GREENSBURG  HIWAY  61 

H0DGENV1LLE-LINC0LN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

1.62 
D  1.94 
1.47 
1.71 
3.24 

.01 

.01 
.05 

.01 

T 
T 

.15 
.29 
.11 

.01 

.05 

.08 
.03 

.01 

T 

.45 
.25 
.01 
.25 

.44 

T 

.18 
>  .10 
.01 
.04 
.29   T 

T 

T 

T 

.05 

.43 
.85 
.20 
.41 
.10 

.45 
.54 
.94 

.64 
2.01 

.05 

T 

.04 

.31 

T 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

M1LLER5T0WN 

.  6  7 
1.11 

.82 
1.67 
1.67 

T 
T     T 
T 

.04 
.15 

T 

.22 

.10 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

•  46 
.25 

T 
•  02 

T 
.04 

T 

T 
T 

.01   T 

T     T 

.06 
•  23 

T 

T 

.39 

.32 

.22 
.28 

.67 

.38 

.41 
.55 
.71 
.56 

.02 
.05 

T 

MUNFORDVILLE 
N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  S5W 
SCOTTSVILLE  2  SW 

D  1.49 
1.91 
1.70 
1.88 
1.47 

.04 
•  05 

.04 

.05 

T 
T     T 

.12 
•  15 
.26 
.28 

.10 

.12 

T 
T 

.41 
.41 
.10 
.58 
.53 

>  .18 
.07 
T 

.08 
.05 

T 

T 

.29 
.65 
.45 

T 

.42 
.56 
.65 
.92 
.62 

.03 
T 

T 

T 
.02 

SMEPHERDSV1LLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

1.09 
1.56 
2.26 
2.34 

T 

.01 
.12 
.04 

T 
T 

T 

.18 
.09 

T 

•  06 
.22 

.03 
•  48 
.38 
.42 

.12 

.46 
.09 

T 

.01 

T 

T 

.35 

.41 

.83 

.32 
.45 
.99 
.73 

T 

.03 
.01 

BLUE  GRASS          03 

SEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

1.22 

1.38 
.60 
.75 
■  64 

T          T 

T 
T 
T          T 

T 

.01 
T 

.05 

T     .09 

.03 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
.01 

T 
T 
T     T 

T 

.01 

T 

T 

T 
T 

.32 

.34 

T 
T 
.16 

•  01 

T 
T 

T 

.28 

•25   .02 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.14 
.11 

.08 

•  60 

.69 

.30 
.44 
.27 

.07 
.11 

T 
.10 

.01 
■  09 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIK  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

1.42 
1.11 
.54 
1.41 

T 

T 
T 

.02 
T 

.08 
.10 

.01 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.35 

.42 

T 

.48 

T 
•  02 

.14 
.02   T 

.11   T 

T 

T 

.13 

.17 
.24 
.08 

.74 

.50 
.18 
.56 

.03 

.04 
.06 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORO  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.94 
1.39 
.53 
.82 

T 
T 
T 

.05 
.02 
.03 

T 

.02 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 
T 

.33 

.34 
.03 
.30 

T 

T 

.16   T 

T 

.01 

.10 
.11 
.13 
.16 

.66 
.31 

.29 

.42 

.06 
.03 

.03 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

.52 

1.09 
1.54 
.87 
1.31 

T 
.20 

T 

.03 

T 

.06 

T 

T 
T 

T 
.14 

T 

T 

T 

T 

.39 

.53 

T 

•  02 

.08 
.08 

T     T 
.60 

T 

T 
T 
T 
.01 

T 

.30 
.12 
.19 
.36 
.19 

.19 

.44 
.46 
.34 
.52 

T 
.04 

T 

.02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

1.35 
1.27 
•  82 
.92 

.91 

T 

.11 

T 
.07 

T     .04 
T 

.08 
.09 
.04 

T 

.05 
.05 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.11   .39 
.29 

.10 
.33 

.02 

.02 
.15 

T 

.02 

T 

T 

.18 

.23 
.12 
.29 
.04 
.15 

.32 
.66 
.24 
.53 

.32 

T 

.03 

■  05 

.12       T 

T 

.01 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SMELBYV1LLE 

1.24 
.73 
1.24 
1.35 

.72 

T 

T 
T 
T 
T 

.06 
.02 
.05 
.03 
.01 

T 
T 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 
T 
T 

.41 

.31 

.45 

T 

T 

.10 

.19   T 
.06 

.02 

.01 

T 

T 

.07 

.41 

.24 
.10 
.31 
.25 

.19 
.32 
.51 
.35 
.39 

.04 
.06 
.13   T 

.03 

T 
•  07 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

1.05 
.90 
.94 

1.22 
.59 

.03 
T 

.01 
T 

.02 
.03 
T 
.02 

T 
T 

T 
T 

.08 

.03 

T 

T 

T 
T 

T 

.33 

.11 
.45 
.31 
.02 

T 
T 
T 

T 

T 

.12   T 

T 
T 

T 

.31 
.27 
.15 
.13 

.47 

.41 
.36 
.26 
.65 
T 

T 
.08 

.05 

T 

a  tallowing  Station    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


WARSAW  MARKLAND  DAH 
WAVNESBURG  7  NE 
WILLIAM5T0NN  3  Nw 


EASTERN  0* 

ASHLAND 
BARBOUR  V  RLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BUROlNE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KV  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

GRAYSON  I  SE 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAH 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  *  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLE5BORO 

MONTICELLO 

MOUNT    VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE    1    S 
P1KEVILLE 
RAVENNA    LOCK     12 

SALYERSVILLE    2    SE 
SOMERSET    2    N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK     1    WSW 

VANCEBURG 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    1    E 
WILLOW    LOCK    13 


3.06 
1.71 

1.72 


Day  of  Month 


2 
1 

67 
71 

2 

23 

3 

69 

I 

2C 

1 

53 

3 

62 

2 

oe 

2 

06 

3 

'2 

I 

93 

1 

59 

2 

,30 

I 

,e< 

1 

.55 

1 

■  29 

I 

.62 

1 

.56 

2 

.21 

2 

.23 

1 

.64 

1 

.19 

1 

.15 

1 

.1? 

1 

.76 

10      11      12 


13 


14       15 


IB      17       18 


22      23      24      25      26      27 


.68 
U66 
1.74 

1.00 

1.10 


1.44 
1.00 
1.15 
2.15 


.75 
1.21 
1.10 


EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
CUMBERLAND 

LOWEST    TEMPERATURE 
FALMOUTH    5    WNW 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 
MIDDLESBORO 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

GREATEST    1    DAY    PRECIPITATION 
MIDDLESBORO 

GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
CUMBERLAND 

GREATEST    DEPTH    OF    SNOW 
TILFORD 


80 
3 
3.72 

.*! 
2.15 
11.5 


DATE 
DATE 


25 
18 


DATE 


DATE 


27 


19 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    4    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
_  JANUARY LSiil 


WESTERN  01 

BARDWELL  *  E 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  6  N 

GREENVILLE  2  M 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

•     #     » 
CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


45   47   40 
36   21   22 


43   47   40 
38   21   21 


46   41 
18   21 


45   50   38 
27   26   24 


43   46   49 
34   27   26 


44   48   39 
39   22   21 


46   48   41 
36   23   24 


43   46 
24   24 


46   51   45 
38   21   23 


45   49   40 
37   26   24 


45   47 
26   26 


46   48   40 
35   24   24 


45   48   41 
27   24   23 


46   49   46 
37   24   24 


45   48   46 
37   26   24 


43   44   49 
30   20   20 


44   47 
21   23 


42   42 
35   22 


43   48 
35   21 


45   47   46 
33   25   25 


45   46   47 
33   22   23 


46   46   48 
32   21   22 


45   45   46 
36   22   24 


42   45   47 
35   21   21 


47   48 
26   23 


43   49   44 
36   21   21 


42   45   43 
38   24   26 


41   40   56 
16   23   26 


39   38   52 
14   29   25 


42   43   57 
14   25   22 


40   38 
18   28 


38   41   41 
18   20   30 


41   39   52 
15   30   27 


39   36   52 
19   27   26 


44   44 
18   28 


41   40 
17   29 


43   41   56 
15   24 


41   39 

17   30   26 


43   42 
17   25 


38   41   41 

18   18   30 


37   36   50 
18   30   28 


42   40 
17   25 


43   40   58 
18   26   29 


40   39   54 
15   29   29 


44   40   38 
16   20   19 


45   40   38 
16   16   27 


36   34 
17   27 


39   36 
14   27 


56   32 
27   16 


56   40 
35   22 


57   28 
28   18 


58   32 
29   19 


59   42 
33   23 


56   40 
33   20 


57   34 
32   19 


58   35 
28   19 


56   45 
32   23 


54   34 
29   17 


57   37 
33   20 


55   34 
30   20 


58   42 
31   22 


50   37 
34   20 


58   33 
28   18 


57   36 
29   19 


57   38 
31   19 


56   45 
33   24 


15   16 


17 


35   52 
17   21 


35   52 
14   21 


39   54 
11   19 


34   57 
18   27 


40   35 
19   18 


36   53 
16   23 


34   51 
17   24 


37   53 
16   22 


40   35 
16   17 


37   53 
17   23 


54   46 
41   22 


55   40 
38   22 


58   40 
30   20 


53   55 
40   25 


55   51 
40   23 


36  25 

22  7 

36  26 

24  7 

40  27 

25  8 

37  23 
15  7 

42  35 

20  10 


36   43 
15   20 


35   52 
18   26 


39   36 
17   17 


35   52 
15   25 


38   53 
18   27 


36   54 
17   26 


36   52 
14   24 


38   37 
14   18 


42   35 

14   14 


53   40 
38   24 


57   49 
42   26 


54   55 
33   25 


55   50 
40   20 


56   47 
41   25 


54   52 
40   24 


52   54 
41   25 


54   40 
39   24 


55   33 
33   17 


55   49 
42   24 


54   51 
41   23 


40   37   28 
13   25    8 

40 
15 

43 
15 


36   22 
18    6 


39   27 
22    9 


38   48 
17   16 


35   42 
16   22 


37   43   55 


52   66   74   69 
47   59   58 


36   47 
18   21 


26   35 

10   22 


36   41   55 


35   46 
14   21 


40   36 
20   26 


44   47   48 
37   26   26 


44   45 
21   24 


44   45   46 
36   20   23 


38 

28 


50   39 
20   19 


38   38 
20   30 


37   35 
22   26 


37   37 
14   30 


39 

35 

20 

14 

45 

36 

23 

11 

4  0 

36 

27 

18 

39 

38 

22 

20 

50 

*1 

12 

45 

35 

25 

16 

42 

35 

23 

14 

47 

36 

20 

9 

37 

26 

34 
16 

50 

26 

40 
16 

46 
24 

35 
13 

40 
20 

35 
12 

37 
23 

37 
15 

35 

23 

36 
22 

33 
21 

35 

13 

42 

25 

39 
12 

34   34 
20   13 


36   35 
21   12 


37   40 
16   16 


38   37 
24   17 


36   39 
16   11 


39   34 
23   14 


36   34 
22   14 


37   37 
17   10 


37   34 
24   15 


37   42 
18   18 


37   35 
20   13 


36   35 
23   12 


37   36 
23   14 


34   37 
23   16 


35   32 
22   14 


38   36 
20   13 


42   33 

18    8 


37   25 
13    8 


39   26 
24    9 


44   31 
21   10 


36   26 
23    7 


35   26 

14    9 


40   25 
22    8 


39   25 
23    7 


40   49   52 


36   42 
17   20 


26   27   28   29 


67   64   52 
53   49   28 


42   57   63   64 

18   18   32   38 


54   58   51 


65   75   70 
39   55   53 


64   73   69 
51   62   59 


65   67   37 
46   36   12 


57   64   74  1  71   63   66 
49   55   59 I  60   49   29 


62   72   71  '    66   67   58 

47   59   58  |  58   49   29 


62   72   70   64   65   48 
46   59   55 i  50   44   26 


67   75   70.  78   64   52 
49   60   56   59   51   26 


53   55 
34   25 


53   54 
38   26 


54   47 
40   26 


54   52 
38   26 


54   54 
41   28 


54   35 
34   23 


53   53 

40   26 


52   51 

39   26 


40   34 
19    8 


36   46 
19   22 


26   35 
10   20 


40   42 
16   22 


39   47 
19   23 


37   49 
18   19 


35   46 
17   21 


27   35   48 


29   33 
9   16 


62   74 
53   55 


65   73   69 
47   60   58 


57   65   72 
47   55   57 


72 

55 


65   73   66 


47   55   65 

22   25   34 

42   55   58 


41   54   62 


73   60 
56   51 


67   64   52 
53   52   28 


65   64 
56   58 


70   61   64 
59   52   29 


25   38   38 


61 
25 


75 

71 

68 

61 

59 

54 

73 

70 

6  8 

60 

56 

55 

63 

72 

71 

47 

55 

55 

63 

72 

71 

51 

57 

53 

37   37   27 


37   31 
29    5 


37   43 
13   23 


40   44   54 
14   23   35 


54   47l  39 
41   26  11 


53   55 

40   24 


54   47 
40   25 


56   55 
31   30 


54   52 
39   25 


54   46 
40   25 


54   45 
40   25 


51   37 
35   19 


54   35 
33   17 


53   49 
40   16 


42 

35 

13 

11 

35 

28 

17 

11 

41 

40 

21 

8 

39 

33 

28 

8 

37 

27 

25 

11 

39 

34 

29 

6 

34 

26 

26 

9 

42 

40 

13 

12 

30   51 
20   28 


43   57 
27   39 


27   38 
12   22 


32   40   57 
17   27   34 


37   40   55 
14   24   29 


40   44   55 
11   20   31 


42   59 
27   35 


70   72 
59   57 


67   71   71 


44   58   66   67 
19   24   35   41 


43 
20 

56 
25 

45 
21 

58 
26 

37 
23 

44 
26 

40 

21 

52 

27 

43 
21 

56 
27 

33   42   54 


49.2 
27.6 


48.7 
28.8 


50.6 
26.9 


48.3 
26.4 


47.9 
29.0 


49.4 
29.5 


47.7 
26.8 


51.3 
30.2 


*7.2 
26.7 


50.5 
28.6 


49.4 
28.9 


50.1 
31.1 


47.5 
28.7 


47.9 
29.4 


48.7 
29.0 


50.7 
29.9 


49.7 
30.0 


47.4 
24.7 


47.3 
27.1 


38   34 
28    7 


34   25 
25    7 


37   21 

14    5 


36   30 
29    8 


31   33   47 
10   21   28 


35   43 
14   21 


37   43 
14   25 


35   43   54 
15   27   33 


39   47   55 
15   26   37 


34   43   53 
14   23   36 


33   42 

15   17   32 


50 
61 

56 

71 

57 
70 

50 

58 

57 

60 

68 

71 

57 

51 

hh 

69 

70 

49 

57 

56 

65 

70 

70 

46 

57 

54 

56 

70 

70 

49 

50 

55 

63 

68 

69 

49 

57 

58 

58 

66 

71 

40 

42 

57 

65 

69 

70 

46 

57 

56 

63 

71 

69 

48 

59 

57 

67   70   67 
59   48   29 


71   66   70 
57   51   31 


74   69   73 
58   50   30 


68   72   62 
56   48   28 


70   70 
58   47 


67   70   69 
56   52   29 


67   68   63 
59   50   30 


70   73   64   68   54 
59   58  I  55   52   29 


39   45 
20   25 


33   43 
22   21 


32   41 
21   23 


51 

30   32 


54 
33 


63   63 
38   39 


50   62 
29   32 


39   48   60   56 
20   25   35   40 


39   47 
20   24 


57   61 
33   33 


21   25   39   38 


52   64 
26   31 


72 
60 


64   70   55 
52   45   26 


70   70   68   70 
58   57   57   51 


36   48 
20   22 


59   63 

34   35 


54   63 
32   35 


39   50   60   63 
20   26   32   40 


40   45 
21   29 


40   51   61   60 
18   25   35   37 


48.1 
28.5 


50.0 
28.3 


48.0 
28.2 


48.8 
29.9 


49.3 
26.9 


49.2 
30.3 


48.5 
28.9 


50.3 
26.2 


48.3 
30.4 


49.3 
27.0 


49.6 
26.7 


46.4 
29.1 


46.2 
30.4 


48.0 
29.5 


46.0 
26.6 


49.2 
29.0 


See  Reference  Noteu  Following  Station    Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JANUARY 

1967 

Day  Of  Month 

0 

a 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  ! 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

4ft 

30 

*3 

21 

48 
20 

40 
16 

38 
16 

36 
25 

56 
32 

49 
25 

36 
13 

37 
13 

38 

13 

38 
13 

53 
26 

52 
36 

55 
26 

37 

10 

39 

10 

34 

8 

26 
8 

35 

12 

*9 
26 

58 

63 

54 

71 
58 

69 

57 

60 
52 

68 
31 

31 

20 

41 
20 

28 

62 
34 

46.9 
25.1 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 
MIN 

ft2 

28 

47 
19 

43 
18 

44 

12 

39 
12 

38 
23 

55 

27 

46 
19 

3ft 

9 

36 
9 

38 

10 

38 
11 

52 
25 

53 
33 

55 
21 

35 
12 

39 
12 

35 

9 

27 
9 

39 

17 

47 
25 

56 
43 

62 

44 

72 
55 

69 
56 

62 
50 

67 
27 

32 
17 

39 
18 

52 
26 

60 
31 

*7.0 
23.5 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

46 
40 

44 
23 

45 
33 

40 
20 

37 
31 

53 
27 

54 
41 

45 
27 

36 
19 

38 
24 

35 
16 

52 
20 

53 
34 

55 

40 

52 
28 

41 
15 

39 
30 

31 
10 

28 
18 

48 
27 

59 
47 

61 
51 

69 
57 

71 
57 

66 
56 

69 
53 

60 
28 

41 

20 

54 
27 

63 
40 

65 

38 

50.0 
32.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

47 
38 

ft5 
23 

47 
2ft 

39 
16 

37 
25 

51 
23 

51 
39 

40 
26 

35 

17 

40 
20 

37 
15 

51 
18 

54 
33 

53 
39 

42 

25 

40 

12 

38 
25 

28 
11 

32 
19 

42 
27 

57 

30 

65 
46 

68 
57 

71 

57 

66 
56 

70 
51 

52 
28 

40 

21 

50 
2ft 

62 
35 

60 
39 

48.8 
29.6 

WOLF  CREEK  DAM 

•      *      ft 

MAX 

MIN 

48 
32 

50 
26 

ft8 
23 

48 

18 

39 

23 

36 

22 

54 
28 

50 

29 

42 
19 

39 

19 

40 

19 

36 
14 

55 
21 

56 
38 

52 
29 

39 
11 

4ft 
19 

42 
12 

30 
15 

35 

24 

48 
30 

48 
36 

67 
42 

70 

46 

73 
55 

73 
42 

72 
32 

34 
23 

ft2 
20 

51 
26 

62 
34 

49,1 
26.7 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

49 
37 

43 
27 

44 
25 

43 
20 

36 
29 

50 
26 

53 

43 

49 

30 

36 

18 

41 
26 

33 

15 

50 

21 

52 
35 

51 
40 

46 
28 

34 
14 

36 
30 

32 

9 

33 
18 

45 
27 

55 
34 

67 
53 

69 
58 

70 

57 

71 
56 

71 
53 

65 
28 

39 
21 

ftft 
28 

54 
33 

57 
40 

49.0 
31.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

43 

37 

ft5 
23 

47 
18 

37 
16 

35 
29 

50 
21 

54 
44 

ftft 
23 

36 
19 

38 
20 

34 
13 

49 
23 

53 
25 

54 
40 

51 
30 

36 
10 

39 
25 

28 

5 

37 
13 

42 
22 

53 

33 

67 
46 

70 
59 

72 

55 

70 
61 

70 
ftft 

70 
29 

40 
20 

37 
26 

45 
30 

62 
31 

48.6 
28.7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

39 
33 

42 
24 

45 
23 

34 

18 

32 
24 

45 
23 

50 
30 

33 

22 

35 
20 

35 
20 

32 
13 

46 

51 

30 

52 

34 

35 

18 

36 

12 

38 
13 

21 
5 

37 

13 

ft2 
23 

51 
34 

67 
48 

68 
53 

69 
53 

63 
43 

69 
40 

58 

2ft 

33 
16 

31 
21 

39 
27 

56 
32 

44.6 
26.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

38 
30 

46 
27 

43 
26 

43 
15 

30 
18 

51 

30 

52 
25 

ft2 
15 

38 
15 

31 

10 

32 

15 

53 

28 

50 
26 

53 

28 

37 
12 

45 
20 

38 

8 

32 
10 

*0 
20 

47 
36 

58 
42 

68 
50 

70 
56 

72 
54 

68 
46 

72 
39 

48 
18 

37 
20 

37 
25 

50 
25 

47.4 
26.3 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

40 

30 

48 
26 

45 
26 

46 
21 

37 

21 

35 
26 

33 

28 

50 
28 

39 
17 

36 
17 

37 
15 

33 

15 

50 
27 

51 
37 

52 

29 

37 

13 

39 

13 

37 

8 

26 
8 

35 

20 

46 
28 

56 
45 

68 
50 

69 
54 

72 
57 

70 
50 

71 

3ft 

35 

21 

38 
21 

46 
30 

55 
34 

46.9 
27.4 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

47 
34 

45 
25 

46 
24 

46 
20 

36 
29 

48 
27 

53 
45 

51 
26 

37 

15 

39 
22 

3ft 
12 

50 
21 

52 
29 

52 
27 

52 

29 

36 
13 

38 
29 

35 

7 

33 

15 

ft2 
23 

55 

32 

67 
46 

69 
55 

71 
51 

71 
55 

70 
50 

69 

30 

36 
16 

ft* 
25 

53 

31 

60 
35 

49.6 
29.0 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 
MIN 

42 
35 

37 

21 

42 
14 

39 
11 

32 
27 

46 

13 

54 
42 

ft3 
20 

32 
19 

36 
20 

3ft 
9 

49 
17 

53 
18 

53 

40 

45 
25 

32 

5 

38 
25 

25 
3 

38 
4 

ftft 
13 

51 
32 

68 
44 

69 
57 

72 

44 

67 
53 

72 

44 

66 
28 

37 
19 

3ft 
19 

45 
29 

62 

30 

47.0 
25.2 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

51 
36 

47 
27 

46 
20 

42 

20 

33 
26 

50 
23 

53 

40 

49 
30 

38 

1ft 

38 

24 

33 
15 

50 
1ft 

52 

20 

52 

39 

45 

31 

37 

12 

40 
2ft 

33 

10 

37 
15 

50 
16 

56 
25 

70 
41 

69 

57 

74 
43 

71 
55 

76 
46 

68 
30 

37 
22 

37 
2ft 

48 
30 

62 

30 

49.8 
27.7 

FLEMINGSBURG  1  SW 

MAX 
MIN 

45 
35 

4ft 
26 

42 

21 

38 
16 

32 
27 

45 
20 

52 

40 

44 
25 

35 

12 

37 

27 

31 
12 

48 
17 

50 
28 

50 
32 

46 
30 

34 

10 

37 
25 

30 
8 

39 
12 

ftft 
21 

52 
29 

67 
47 

67 
48 

72 

51 

67 
41 

71 
50 

66 
29 

35 
20 

3ft 
21 

46 
29 

58 
31 

47,0 
27.1 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

41 

27 

44 
25 

48 
20 

46 
17 

40 
17 

34 
23 

55 
30 

54 
26 

38 
16 

37 
16 

37 
13 

36 
12 

52 
24 

53 
27 

53 
31 

37 
11 

39 
11 

39 

8 

24 
7 

ftl 
19 

47 
27 

55 

40 

68 
ft2 

69 

47 

71 
58 

66 
50 

72 
37 

36 
21 

40 
21 

39 
25 

49 
31 

47.2 
25.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

ft3 
35 

*3 
27 

44 
25 

35 

20 

32 
27 

50 
27 

51 
35 

37 
21 

35 
15 

36 

24 

30 
1* 

49 
22 

52 
31 

50 
34 

3ft 
20 

36 
13 

37 

15 

23 

8 

37 
17 

42 
25 

53 

33 

68 
46 

68 
55 

71 
53 

65 
54 

70 
51 

53 
28 

35 
20 

38 
24 

48 
33 

60 
35 

46.0 
28.6 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

41 

25 

ft5 
27 

43 
20 

42 

IB 

37 
19 

32 

21 

53 

27 

53 
28 

40 
21 

37 
21 

36 
17 

34 
16 

49 
23 

53 
35 

51 
31 

38 
13 

38 

13 

23 
13 

39 
19 

46 
29 

52 
39 

67 
41 

70 
43 

72 
53 

68 

49 

73 
50 

50 

21 

36 
21 

36 
25 

44 
31 

46.6 
27.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

49 
35 

4ft 
27 

ft5 
23 

44 
20 

34 
29 

48 
25 

51 
42 

50 
23 

36 
16 

39 
23 

34 
13 

50 
18 

52 

30 

51 
39 

49 

30 

35 
13 

37 
28 

33 

8 

34 
14 

43 
22 

33 

31 

66 
49 

70 
57 

72 
53 

70 
51 

72 
48 

67 
29 

35 
19 

36 
23 

50 
30 

59 
32 

48.7 
29.0 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

ft! 

36 

47 
18 

ft3 
16 

37 
10 

33 
27 

49 
16 

51 
42 

42 
20 

35 

18 

35 
16 

35 

6 

49 
14 

52 
20 

52 

40 

51 
24 

35 

6 

37 
26 

31 

4 

37 

10 

44 
13 

51 
31 

66 
40 

69 
59 

72 
54 

69 
58 

72 
46 

70 
28 

36 
19 

36 

19 

49 
29 

60 
32 

48.0 
25.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

42 
31 

49 
27 

46 

28 

45 

20 

38 

20 

36 
27 

52 

34 

50 
28 

40 
15 

36 

15 

39 
12 

31 
12 

50 
25 

53 

34 

52 

29 

37 
12 

39 
18 

38 

8 

24 
9 

35 

20 

45 
29 

53 

45 

68 
53 

70 
53 

72 
55 

71 
53 

71 
36 

36 
20 

38 
22 

ftft 
28 

53 

32 

46.9 
27.4 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

39 

30 

41 
25 

45 
23 

44 
18 

35 
19 

30 
28 

53 
28 

*9 
24 

34 
17 

35 
16 

36 

13 

32 
14 

49 
24 

52 
33 

52 

28 

34 
11 

38 
12 

35 
6 

23 
6 

36 
18 

45 
26 

53 
44 

65 
ft7 

69 

54 

70 
57 

64 
51 

70 
3ft 

34 

20 

38 
19 

42 
26 

48 
32 

44.8 
25.9 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

40 

25 

41 
25 

45 
18 

45 
18 

37 
1* 

33 

21 

52 
27 

54 
27 

34 
22 

36 
21 

35 

16 

35 
13 

49 
24 

53 
25 

53 
32 

32 

10 

39 
9 

37 

7 

21 

5 

37 
12 

43 
26 

54 
43 

69 
ft2 

69 

54 

72 
54 

66 
43 

71 
ft3 

43 

21 

37 
20 

35 

24 

45 
30 

45.5 

24.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

46 
3ft 

45 
28 

45 
29 

42 
20 

38 
28 

55 

31 

51 
40 

44 
28 

36 
17 

36 
23 

33 
12 

49 
19 

52 
31 

50 
38 

46 
29 

39 
11 

36 

27 

30 
8 

34 
17 

43 
27 

52 
33 

66 
45 

68 
56 

71 

51 

69 
53 

70 
57 

60 
27 

36 
20 

48 
23 

59 
34 

58 

40 

48.6 
30.2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 
ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

40 
34 

ftft 
26 

ftl 
2ft 

40 

18 

32 
28 

46 
22 

50 
40 

40 
24 

35 
21 

33 
22 

32 

13 

47 
22 

51 
32 

52 
40 

46 
27 

34 
10 

38 
22 

23 

ft 

36 
12 

42 
22 

50 

33 

65 
48 

68 
57 

71 
55 

65 
58 

70 
44 

65 

28 

42 
18 

35 

23 

ftft 
28 

60 
32 

46.4 
28.6 

EASTERN            04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

41 
24 

53 
33 

ft5 

20 

49 
19 

39 

20 

3ft 
18 

50 
24 

52 
35 

52 
19 

39 
14 

40 
19 

35 
15 

51 
18 

55 
20 

50 
32 

40 
15 

36 
11 

40 
13 

25 
11 

38 

15 

49 
15 

56 
33 

71 
43 

71 

40 

74 

45 

72 
45 

73 
49 

51 

18 

37 
22 

40 
2ft 

ft2 
2ft 

48.  4 
24.3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

52 

52 

54 

36 

52 

53 

55 

46 

43 

43 

55 

56 

51 

42 

*5 

68 

71 

71 

74 

72 

44 

42 

62 

53.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

«0 
31 

47 
33 

50 
24 

50 
25 

39 
27 

35 

22 

49 
23 

51 
36 

42 
2ft 

40 

22 

ft3 
22 

36 
16 

51 

16 

53 

21 

46 
37 

43 
15 

ftl 

16 

49 
18 

36 

17 

37 
22 

48 
19 

51 
28 

65 
3ft 

67 

41 

69 
41 

70 
38 

70 
ftO 

50 
23 

40 
21 

ft7 
23 

58 
28 

46.6 
25.9 

BLAINE  2  W 

MAX 
MIN 

40 

28 

52 
31 

47 
17 

50 
16 

38 
22 

34 
20 

48 
20 

52 
32 

ft3 
15 

38 
15 

38 
15 

45 
17 

52 

10 

55 

16 

55 
30 

39 
12 

38 
10 

38 
12 

25 
10 

37 
13 

48 
17 

50 

70 
38 

70 
35 

72 
35 

72 
35 

72 
*0 

50 
22 

39 
22 

38 
21 

«5 
25 

48.1 
21.7 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

50 
26 

43 
21 

52 
22 

41 
26 

33 

26 

50 

18 

50 
26 

52 
32 

42 
22 

42 
21 

36 
15 

52 
12 

55 
19 

51 
39 

4  2 
34 

42 
14 

ft9 
22 

44 
22 

38 
18 

52 
21 

57 
22 

67 
36 

66 
37 

69 

40 

80 
50 

69 
46 

57 
28 

39 
21 

37 

19 

57 
26 

57 
26 

50.7 
26.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

39 
25 

52 
35 

45 
20 

51 
20 

38 
25 

35 
25 

50 
25 

57 
35 

42 
19 

38 
20 

40 
18 

30 
13 

53 
13 

50 
19 

49 
33 

40 
15 

39 
15 

*3 
15 

27 
12 

36 
20 

40 
18 

57 
29 

66 
ft2 

70 
44 

70 
39 

71 
39 

73 

40 

52 

24 

38 

24 

43 
29 

50 
28 

47.9 
25.1 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

40 

23 

52 

29 

45 
18 

47 
19 

38 
21 

33 

2ft 

52 
24 

53 
33 

42 
15 

38 
15 

38 

19 

33 
16 

50 
22 

53 

24 

51 
33 

39 
13 

35 

13 

40 
12 

22 
12 

35 
16 

47 
26 

56 

42 

69 
ftft 

70 

45 

72 
47 

70 
47 

72 

46 

53 
22 

35 

23 

39 
28 

ftl 
28 

47.1 
25.8 

HEIDELBERG  LOCK  1ft 

MAX 

MIN 

53 

34 

53 

28 

49 
19 

50 
26 

ftO 
28 

50 
25 

54 

37 

54 
34 

45 
18 

41 
18 

39 

14 

53 
12 

53 

19 

5ft 
38 

52 
33 

39 
12 

ftl 
2ft 

ftl 
10 

35 

16 

ft5 
28 

56 

19 

69 
37 

71 
47 

74 
38 

74 
42 

74 
40 

73 
32 

40 
24 

43 
22 

54 
29 

59 
28 

52.5 
26.8 

HINDMAN  11  NNE 

MAX 
MIN 

39 

30 

52 

35 

47 
20 

50 
21 

37 
27 

36 
23 

53 

24 

57 

36 

ftft 
20 

40 

21 

41 

16 

32 
14 

52 
14 

58 

20 

50 
34 

42 
15 

40 
15 

ft6 
17 

26 
15 

38 
19 

48 
19 

57 
27 

67 
35 

TO 

38 

70 
40 

72 

38 

73 
38 

52 
24 

39 
2ft 

43 
28 

52 
28 

49.2 

25.0 

HYDEN 

MAX 
MIN 

3ft 

21 

21 

28 

23 

23 

35 

21 

18 

ftO 
16 

3ft 
13 

50 
13 

55 
20 

50 
35 

43 
15 

40 
14 

«7 
14 

32 
15 

38 
23 

51 
20 

56 
29 

67 
35 

70 

41 

71 
36 

71 
37 

71 
37 

50 
23 

39 
22 

60 
21 

24.3 

JACKSON 

MAX 
MIN 

51 

28 

53 

30 

49 
22 

52 

23 

39 
26 

35 
2ft 

40 
25 

5ft 
25 

45 
19 

39 
19 

ftft 
14 

35 
13 

55 
14 

55 

20 

48 
39 

50 
14 

40 
14 

ft2 
13 

30 
13 

35 

21 

50 
19 

57 

30 

70 
38 

71 

40 

73 
41 

73 
39 

73 
39 

54 
23 

40 
22 

42 
22 

56 
29 

50.0 
24.5 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY 

Tl 

L-M 

PE 

:r; 

Hi 

UR 

ES 

KENTUCKY 
JANUARY 

1967 

Day  Ot  Month 

o 

0) 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

"1 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LONDON  FA*  AP 

MAX 
MIN 

51 
35 

46 
23 

48 
22 

36 
25 

34 
27 

51 
24 

51 
41 

42 
24 

37 
19 

40 
21 

32 
15 

54 
14 

53 

23 

49 
35 

39 
23 

41 

12 

42 
23 

29 
11 

31 
21 

45 
26 

56 
27 

67 
38 

70 
52 

72 
49 

71 
45 

71 

46 

55 
29 

37 
21 

45 
22 

59 
26 

58 
31 

48.8 
27.4 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

53 

33 

51 
32 

51 

21 

50 
27 

37 
28 

53 
23 

53 

43 

53 
34 

40 
20 

42 

20 

37 
14 

54 
13 

55 
19 

52 
39 

48 
34 

41 
13 

46 
IB 

40 
13 

36 
18 

49 

17 

55 
17 

68 
34 

70 
40 

72 
41 

73 
39 

70 

38 

67 
29 

39 
24 

46 
21 

60 
27 

61 
28 

52.3 
26.4 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

43 
25 

50 
27 

46 
22 

48 
21 

38 

20 

33 

22 

51 
23 

51 

31 

43 
16 

31 
17 

38 
11 

35 

11 

52 

18 

51 
20 

50 
32 

36 
9 

40 
10 

40 
9 

28 
10 

35 
21 

48 
24 

55 

38 

63 
39 

69 

36 

73 
47 

70 
39 

71 

39 

40 

21 

36 

20 

43 
20 

57 
28 

47.3 
23.5 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

40 
32 

46 
27 

50 
26 

50 
26 

41 

29 

34 
23 

47 
24 

50 
38 

44 
25 

41 
24 

44 
23 

36 
15 

48 
21 

52 
21 

45 
36 

42 
15 

43 
16 

52 

17 

37 
16 

40 
21 

47 

32 

53 
37 

65 
51 

68 
41 

69 
41 

70 
39 

69 
39 

47 
23 

43 
23 

50 
24 

57 
26 

49,0 
27.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

5  2 
40 

47 
27 

46 
24 

41 
21 

37 
31 

50 
23 

52 

44 

44 
31 

39 
19 

42 
21 

36 
17 

54 

16 

57 
24 

51 
40 

44 
31 

45 
12 

44 
27 

35 
12 

36 
21 

50 
29 

59 
35 

68 
46 

70 
58 

74 
52 

72 
56 

71 
54 

63 
29 

41 
22 

50 
23 

63 
31 

60 

36 

51.4 

30.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

49 
36 

47 
27 

48 
27 

44 

19 

35 
29 

50 
24 

52 
43 

48 
31 

47 
19 

39 

27 

35 
13 

51 
19 

51 
27 

50 
39 

48 
30 

40 
11 

39 
29 

35 

9 

36 
18 

53 
28 

55 
36 

69 

50 

68 
57 

72 

54 

70 
56 

70 
54 

63 
28 

37 

20 

59 
26 

58 
38 

50.6 
30.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

54 
33 

52 

34 

55 
24 

44 

29 

37 
29 

50 
28 

59 
35 

56 
35 

42 
24 

46 
24 

38 
22 

56 
17 

58 
23 

51 
39 

45 
28 

45 
19 

48 
22 

41 
23 

39 
18 

39 
16 

57 
24 

71 
42 

71 
38 

75 
44 

77 
41 

76 
42 

64 

31 

42 

28 

46 
32 

56 
31 

63 
43 

53.5 
29.7 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

51 
23 

50 
24 

48 
21 

41 
21 

36 
22 

49 
23 

50 

38 

44 
31 

37 
19 

40 
15 

33 
15 

52 
16 

54 
31 

48 

30 

39 
30 

41 
12 

40 
29 

34 

10 

34 

20 

46 
29 

53 

30 

67 

46 

69 
56 

73 
52 

70 
54 

70 
50 

62 

29 

39 
27 

48 
25 

60 
31 

58 
34 

49.5 
28.8 

STEARNS 

MAX 
MIN 

45 
32 

49 
31 

47 
30 

49 
25 

36 
25 

33 

22 

50 
23 

53 

19 

39 
19 

36 
21 

34 
17 

55 
20 

57 
32 

48 
33 

46 

13 

46 

12 

32 

10 

35 

2a 

46 

31 

57 
31 

64 
42 

69 
43 

70 
43 

69 
32 

67 
34 

38 
19 

35 
23 

47 
27 

61 
36 

48.7 
26.7 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

51 

25 

52 
32 

47 
18 

51 
18 

38 
23 

38 
23 

52 

24 

58 
35 

43 
18 

38 
18 

43 
17 

31 

10 

53 
10 

57 
17 

39 
32 

41 

13 

39 

13 

42 
12 

37 

10 

35 

17 

47 
11 

58 
27 

70 
35 

70 
36 

72 
34 

72 

34 

74 
38 

52 
23 

36 
23 

36 
24 

47 
27 

49.1 
22.5 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

45 
34 

47 
23 

44 
16 

40 

15 

34 
21 

46 
15 

52 
29 

49 
26 

37 
13 

36 
16 

34 
13 

49 
12 

53 
25 

51 

37 

44 
27 

37 
9 

41 
21 

30 
8 

41 

7 

49 
15 

54 
18 

67 
40 

69 
47 

74 
40 

69 
44 

74 
46 

69 
28 

35 
20 

35 
22 

43 
28 

60 
24 

48.6 
23.8 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

49 
38 

51 
32 

48 
19 

51 
20 

41 
24 

35 

25 

52 
25 

53 
35 

44 
18 

39 
18 

40 
17 

35 
14 

44 
14 

54 

58 
42 

46 
16 

39 

40 

29 

35 

50 

55 

69 

71 

74 
40 

74 
40 

75 

40 

50 
22 

38 
22 

41 
26 

56 
32 

49.6 
26.4 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

52 

36 

57 
30 

51 
25 

45 
27 

38 
31 

48 
25 

54 
42 

52 
33 

41 
21 

44 
27 

38 
18 

58 
18 

55 
28 

50 
39 

49 
34 

43 
15 

48 
27 

40 
12 

39 
22 

47 
28 

64 
35 

69 
49 

71 
57 

72 
50 

73 
55 

71 

44 

60 
29 

43 
22 

50 
27 

63 

30 

63 
42 

53.2 
31.5 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  *  § 

ill 

1 II 

s 

3 

Station 

+»  a 
a  o 
<s  -h 
+>  +» 

3  O 
W  U 

«  a 

+» 
c 

r4    © 

s  a 

(ft  w 
D 

H 

• 
2 
• 

> 
< 

i  • 
s  1 

u.  a 

o    H 
J  "o  S 
Q   J 

_1 

«  S 
5  a 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

• 
o 

« 

8 

s 

0> 

A 

8 

A 

tn 

1 

• 

> 

M  S 

3 

0 

,  5-2 

?  o  5 
2  o  2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

24 
21 
24 

6.8 
7.0 
5.5 

11.7 

11.0 
10.4 

29+  + 
29  +  + 

31 

28 
23 

sw 

27  + 
27 

07  + 

73 
72 

70 

78 
76 
76 

65 
62 
57 

66 
65 
59 

14 

7 
7 

4 
0 

2 
5 
4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

20 
16 
11 

55 

7.2 
6.7 
6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY    1967 


WESTERN  01 

BEAVER  DAM 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

MURRAY 

0WENSB0R0  2  M 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

RUSSELLVILLE 

•    ft    ft 
CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
CAMPBELLSVILLE 
IRVINGTON 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

M1LLERST0WN 

SUMMER  SHADE 

ft    ft    ft 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

FARMERS  1  WNW 

GEST  LOCK  3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLE5B0R0 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  2  N 


0* 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


1.0   3.0 
1 


1.0 
3 


1.0 


1.0 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1967 


Day  Of  Month 


IRVINGTON 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUNO 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 

20  INCHES 

40  INCHES 
SOD 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 


MAYFIELD  RADIO  WNGO 
4    INCHES 


PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 


BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 


CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 


CUMBERLAND  GAP  PARK 
4    INCHES 


FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 


GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 


GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 


HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7PM 

7PM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


40 
37 


40 
36 


37 
33 


34 
31 


6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   IS   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


37 


35 


40 


33 
38 
42       42 


34 

34 

34 

34 

32 

32 

25 

25 

32 

31 

25 

25 

32 

31 

30 

30 

33 

32 

32 

31 

37 

37 

42 

41 

32 

32 

30 

30 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

34 

34 

33 

32 

33 

34 

32 

32 

35 

35 

35 

34 

38       42 
35       38 


38       37 
36 


35 

37 

35 

35 

33 

36 

33 

33 

3h 

38 

36 

36 

33 

36 

33 

33 

38 

- 

32 

- 

36 

- 

32 

. 

32 

- 

32 

. 

32 

- 

32 

- 

36 

- 

41 

_ 

37 

- 

32 

_ 

36 

- 

32 

_ 

36 

- 

32 

. 

35 

32 

35 

36 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

50 

50 

49 

50 

49 

49 

47 

47 

61 

57 

47 

46 

60 

57 

47 

47 

55 

54 

47 

47 

50 

50 

45 

47 

42 

43 

42 

44 

51 

51 

46 

47 

50 

50 

45 

46 

48 

49 

44 

45 

46 

47 

41 

44 

48 

50 

45 

49 

54 

53 

45 

53 

50      45      43 
44      42      40 


50      50 
49      47 


52 

37 

36 

34 

52 

37 

36 

34 

52 

38 

38 

35 

52 

41 

41 

38 

44 

43 

50 

40 

40 

37 

50 

41 

41 

38 

50 

42 

42 

38 

50 

43 

43 

40 

53 

46 

46 

41 

5  3 

43 

43 

37 

"3  „  D) 

o  oj} 


41.4 
37.6 


39.7 
37.6 


41.7 
38.9 


39.1 
37.1 


41.0 
39.1 


40.4 
37.3 


41.7 
40.0 


39.5 
37.3 


40.5 
33.7 


39.9 
33.7 


38.7 
34.4 


38.0 
35.1 


39.2 
42.1 


39.1 
34.0 


39.1 
35.4 


38.8 
35.6 


38.9 
36.3 


39.4 
36.7 


40.8 
37.6 


See  reference  notes  follow!   ng  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

KENTUCKY 

CONTINUED 

Day  Oi  Month 

1~* 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

QUICKSAND 

ft          INCHES 

MAX 
MIN 

38 
33 

ftO 
34 

40 
34 

37 
35 

37 
35 

37 
34 

40 
37 

41 
40 

41 
35 

36 
34 

37 
34 

41 

37 

39 
37 

39 
33 

40 
37 

38 
34 

35 

33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

42 
32 

51 
42 

49 
42 

50 

44 

50 
45 

51 
43 

43 
37 

40 
35 

42 

37 

42 

37 

40.2 
36.1 

SANDY    HOOK    5    NE 

ft          INCHES 

MAX 
MIN 

38 
35 

40 
38 

40 
37 

38 
37 

37 
37 

38 
37 

40 
37 

41 
40 

40 
37 

38 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

40 
36 

40 
40 

41 
36 

36 

35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

ft5 
35 

48 
45 

50 
46 

50 

48 

53 

50 

54 

30 

46 

41 

42 

38 

42 

3=> 

42 

40 

40.9 
38.0 

SOMERSET    2     N 

1           INCH 

MAX 
MIN 

42 
3ft 

40 
34 

41 
39 

41 
39 

41 
39 

40 
39 

40 
36 

41 
37 

41 
39 

39 

38 

39 
38 

38 
36 

49 
37 

40 
32 

39 
33 

40 
37 

38 

37 

37 
36 

36 

35 

37 
36 

47 
37 

48 
35 

49 

44 

51 
49 

51 

50 

53 
51 

53 
46 

47 
44 

44 
38 

45 
43 

45 
44 

43.0 
39.1 

ft           INCHES 

MAX 
MIN 

43 

33 

41 
36 

42 

31 

ftl 
36 

39 

37 

39 
35 

41 
38 

42 

38 

ft2 
35 

39 
35 

38 

34 

38 
33 

ft9 
34 

41 
36 

39 

34 

42 
34 

37 
34 

37 
33 

35 

35 

35 
33 

48 
33 

50 
37 

53 
47 

54 
46 

54 
49 

55 

49 

54 
43 

49 
41 

46 
41 

47 

40 

48 

43 

43.8 
37.6 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

ft           INCHES 

MAX 
MIN 

36 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

40 
37 

40 
39 

39 

37 

37 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
35 

40 
35 

39 

39 

39 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
35 

35 

35 

35 
35 

42 
35 

47 
42 

50 
47 

50 
50 

50 
49 

50 
45 

45 
42 

43 

40 

41 

40 

1 

43 
40 

40.1 
38.5 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 
BEREA  COLLEGE 
CAMPBELLSVILLE 
CUMBERLAND  GAP  PARK 
FLEMINGSBURG  1  SW 
GLASGOW  WKAY 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
IRVING TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
PRINCETON  1  SE 
QUICKSAND 
SANDY  HOOK  5  NE 
SOMERSET  2  N 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ANO  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  ANO  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

8  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
LEVEL 

10  PERCENT 

4  PERCENT 
ZERO 
LEVEL 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  reierence  notes  followi  ng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


1    I 

++ 

M 

OBSERVATION 

0  z 

U 

M 

Z 

o 

TIME  AND 

z    o 

9 

§ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

bd   ™   r'/Muppv 

< 

Q 

P 

< 

5 

55 

2 

< 

OBSERVER 

□ 

E 

Q 

UUUl'f  1  I 

i 

5 

i 

a 

If 

ADDISON  DAM  43 

0031 

o: 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

66  34 

380 

6* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  A  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

10OO 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

0  2 

JEFFERSON 

30  16 

85  33 

700 

6P 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0250 

04 

BOYD 

36  27 

82  36 

555 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

SARBOURVILLE 

0361 

04 

2 

36  52 

83  52 

SP 

FELTON  W  PATTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

02 

NELSON 

37  48 

85  28 

631 

5P 

GH 

ST,  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARQwELL  4  E 

01.02 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*22 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

86  08 

590 

ea 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

04 

2 

36  51 

83  20 

1164 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

66  52 

441 

6F 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611,  01 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

36  51 

68  20 

305 

5P 

*£ 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619'  03 

MADISON 

64  18 

1070 

5P 

5P 

:gh 

BEREA  COLLEGE 

3EREA 

0624 

03 

MADISON 

37  34 

84  16 

1000 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTER5 

BLAINE  2  W 

0752 

04 

LAWRENCE 

1 

38  02 

62  52 

720 

7A 

7A 

RAYMOND  ISON 

BOWLING  GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

02 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSV1LLE 

0940 

02 

MARION 

37  29 

85  09 

675 

9A 

9A 

DR.  DAvID  0.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

66  16 

580 

7A 

ELMER  A.  BATH 

8UCKHORN 

1080 

04 

PERRY 

4 

37  21 

63  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

auROINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

BA 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

65  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

67  16 

402 

7fl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP8ELLSV1LLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37  20 

65  21 

771 

r,H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

66  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

03 

CARROLL 

3B  41 

85  11 

480 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

37  40 

85  57 

745 

6P 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

Clay  city  i  wnw 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

e 

37  55 

85  40 

540 

4P 

4P 

BEPNME [M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

MRS  BENNIE  8.  WHITE 

COLLEGE  H[LL  LOCK  11 

1704 

04 

ESTILL 

611 

CORPS  OF  FNGINEERS 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

64  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

2 

36  5B 

62  59 

1463 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

2 

36  50 

64  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

1973 

04 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHIANA 

HARRISON 

5 

3B  23 

64  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

200  3 

HARRISON 

3B  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

fc 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

Z053 

04 

MARTIN 

I 

37  48 

62  32 

770 

: 

MRS.  EVA  M.  OAVIS 

DEWEY  DAM 

21  BO 

FLOYD 

1 

37  44 

82  44 

690 

7A 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

03 

MERCER 

37  46 

84  43 

870 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

: 

JESSE  L.  HUFF 

QUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

3 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

i  i  ^  i 

BRECKINRIDGE 

37  43 

86  13 

i 

LENA  8LAIR 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

: 

JOHN  E.  MORAN 

EL12ABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

85  52 

739 

6A 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

252B 

PIKE 

1 

37  IB 

82  21 

800 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

B7  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

0  3 

PENDLETON 

5 

3B  43 

B4  25 

715 

6P 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  wnw 

2791 

03 

BATH 

38  09 

63  33 

662 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2902 

03 

FLEMING 

! 

38  25 

83  43 

858 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  1  SW 

290B 

03 

FLEMING 

38  25 

83  45 

675 

6P 

CG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORO  LOCK  10 

2953 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

MIC 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

04 

BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

30  2? 

0  3 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

CHESTER  R.  WATWOCO 

FREE8URN  2  SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

,!(, 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

864 

BA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36  36 

85  48 

7A 

E.  GUY  DECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

6A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENPY 

38  25 

84  53 

490 

C  H 

CORPS  OF  FNGINEEBS 

GLASGOW 

3241 

0  2 

BARREN 

: 

37  00 

780 

7  A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

02 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

GLENDALE  1  E 

3252 

02 

: 

37  36 

85  54 

710 

MRS.  INEZ  E*  HILL 

GOLDEN  POND  6  N 

S295 

01 

2 

36  54 

88  00 

400 

BA 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6; 

ALBERT  &.  SWANAGAN 

GREENS6URG 

3430 

02 

GREEN 

: 

B5  30 

630 

7/ 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSauRG  HIwAY  61 

3435 

D2 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

BA 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5f 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

67  21 

745 

: 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

365? 

0  1 

3 

37  32 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

869 

: 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

83  U 

B80 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

Z    H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSw 

3762 

01 

HENDERSON 

87  38 

430 

6P 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

87  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3B1C 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5F 

5P 

HAROLO  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3831 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  11  NNE 

3896 

KNOTT 

37  27 

82  53 

915 

8/ 

BA 

ENOCH  COMBS 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

392? 

02 

LARUE 

37  32 

B5  44 

788 

HODGENVILLE-LINCOLN  N  P 

HOPKINSVILLE 

c 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

54G 

7/ 

6j 

NEWELL  F.  SMITH 

HYOEN 

LESLIE 

37  10 

B3  23 

Bi 

IRVINGTON 

416 

02 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

GH 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

7 

7* 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

■:■<. 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

SP 

HOB ART  [SON 

KEENE  1  SSW 

JESSAMINE 

84  38 

941 

HUGH  W.  BuFFIN 

LA  GRANGE  1  ESE 

459« 

"■■ 

OLDHAM 

36  26 

85  22 

78(1 

6F 

JACK  0.  JOHNSTON 

LANCASTER 

462C 

Q 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8/ 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

o: 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

642 

CLYDE  STIKELEATMER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

02 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MI 

Ml  [ 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

105C 

WBASO 

LIBERTY 

475 

0 

37  21 

84  55 

767 

: 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  MICKMAN  LOCK  8 

4B2 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

GREENUP 

3B  39 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

485 

0 

HENRY 

3B  26 

481 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L0GL1CK  1  S 

<.8B 

0 

CLARK 

37  51 

64  02 

773 

: 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SSW 

499 

0 

LAUREL 

37  07 

64  06 

120C 

: 

EDWARD  E.  MC  FADDEN 

H 

OBSERVATION 

6 

2 

UJ 

U 

SS 

o 

TIME  AND 

■z. 

0 

3 

6 

p 

p 

TABLES 

STATION 

3 

Q 

COUNTY 

< 

a 

I 

o 

ss 

2 

< 

OBSERVER 

H 

Ss 

i 

it 

if 

LONDON  FAA  AP 

4698 

04 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

m  i  n 

MIL- 

H 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7A 

: 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

t949 

02 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

462 

MID 

LOUISVILLE  G.  +  E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

MID 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

02 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

BALLARD 

36  56 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

z 

WlLLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  I  SE 

01 

HOPKINS 

3 

37  19 

439 

7a: 

HOMER  WELBORN,  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  05 

800 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

04 

CLAY 

* 

37  06 

83  43 

850 

5P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5]  71 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

B2  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELO 

5230 

GRAVES 

36  44 

B8  39 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

5233 

01 

GRAVES 

36  4  7 

88  38 

375 

G 

CHARLES  W.  STRATTON 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

38  41 

83  47 

515 

7A 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MC  K£E 

JACKSON 

2 

64  00 

1000 

8A 

RA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

662 

: 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

Of 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

730 

: 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MlDDLESeORO 

5369 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

7A 

:  h 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

770 

7A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERS9URG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

5 

38  19 

84  09 

810 

Z 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

66  "3 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

55.?  4 

WAYNE 

2 

36  50 

64  50 

928 

5P 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

'-«-; 

ROWAN 

5 

38  11 

83  26 

750 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

04 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDV1LLE 

37  16 

85  53 

57C 

7A 

JOE  M.  SLAYOEN 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

8B  19 

520 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

5834 

0  2 

3 

37  17 

86  15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

7 

36  19 

83  12 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

h'l?.-) 

01 

HOPKINS 

7 

37  14 

87  47 

533 

BA 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

0* 

CLAY 

6 

37  16 

63  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OWENSBORO  2  W 

6091 

01 

OAVIESS 

87  09 

420 

5P 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

DAVIESS 

87  07 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWEN 

38  32 

84  50 

820 

4P1 

ALGER  A  REOMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

Mil 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

88  37 

340 

5P 

5P 

RADIO  STATION  wPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  36 

325 

: 

CITY  OF  PAOUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

JOHNSON 

37  48 

62  49 

620 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

3 

86  59 

402 

7A 

TVA-764 

PIKEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

1 

37  29 

B2  31 

686 

7P 

:  h 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580 

01 

CALOWELL 

2 

37  07 

67  52 

497 

4P 

4P 

4P 

G 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

QUICKSAND 

6624 

04 

BREATHITT 

4 

37  32 

83  22 

840 

G 

RORINSON  AGRlC  EXP  STA 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

37  40 

B3  57 

634 

fiA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1122 

BA 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

01 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  0AM 

6988 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

86  30 

554 

7A 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

7049 

01 

? 

36  52 

86  53 

655 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEV1LLE 

7074 

03 

SCOTT 

38  23 

84  33 

850 

: 

CLEM  FIGHTMASTER 

7096 

02 

MARION 

B 

37  35 

85  21 

: 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

4 

37  56 

84  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSV1LLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

B59 

: 

STANLEY  GARDNER 

SALYEHSVILLE  2  SE 

7134 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

B3  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SANDY  HOOK  5  NE 

7163 

04 

ELLIOTT 

1 

38  08 

83  05 

755 

G 

WM  C  JAflRELLS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

B6  13 

850 

•?*■ 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

66  13 

760 

7A 

: 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

OA 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

6 

38  13 

85  16 

841 

VIPGIL  0.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

B 

38  00 

430 

Bfl 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELO  4  S 

7473 

02 

SHELBY 

38  20 

85  16 

862 

: 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7508 

04 

PULASKI 

2 

37  06 

84  37 

955 

z 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

04 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

GH 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

OJ 

37  41 

85  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

04 

MC  CREARY 

36  42 

84  29 

1420 

7A 

7A 

Z 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7  6  00 

METCALFE 

36  53 

85  43 

864 

6F 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

WASHINGTON 

8 

37  52 

85  09 

67C 

z 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948 

03 

SPENCER 

8 

38  02 

B5  21 

483 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TILFORD 

8019 

PERRY 

37  02 

83  04 

163C 

BA 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

80'.' 

1 

37  52 

82  37 

" 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

8060 

02 

MONROE 

3 

36  43 

85  43 

93C 

z 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

81  TS 

03 

ANDERSON 

* 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

01 

UNION 

7 

37  46 

97  57 

358 

6A 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

0  3 

JESSAMINE 

37  51 

64  27 

571 

8A 

CORPS  OP  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

03 

6 

37  58 

65  10 

55C 

BA 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCE8UR& 

8259 

-><. 

LEWIS 

38  35 

83  20 

52C 

5P 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

03 

GALLATIN 

36  46 

B4  56 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  3  SE 

8482 

04 

FLOYD 

1 

37  25 

82  48 

z 

LARRY  L.  BRADLEY 

WAYNESBURG  7  NE 

8486 

0  3 

LINCOLN 

2 

37  25 

64  36 

1211 

5P 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

04 

MORGAN 

5 

37  55 

83  15 

79C 

7A 

ARNOLD  0.  MELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

8709 

04 

WHITLEY 

2 

36  44 

84  09 

not 

CURTIS  M.  WOODS 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

8714 

03 

GRANT 

4 

36  39 

84  37 

92C 

6P 

6P 

GH 

HAROLO  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

04 

LEE 

4 

37  36 

63  50 

64? 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8B07 

0. 

RUSSELL 

2 

36  52 

65  09 

58! 

BA 

8A 

Bi 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8B24 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

66  38 

50* 

7A 

: 
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REFERENCE    NOTES 


AddUionalinformati^dM^ 


>  any  Weather  Bureau  Office  i 


•  you. 


Additional  precipitation  data  ; 


n   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
i  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


sity  of  Kentucky,   Lexington,   Kentucky  40506,   i 
DIMENSIONAL  UNITS-        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:        Temperature  in  T,   precipitation  and  evaporatic 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data     table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

The  Station  Index  shows  observation  times  in  looal  standard  tune.     Durmg  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "*£«£ 
iund"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,   C.  S.  T.     Data  in  the     Extremes     table.      Daily  Precipita 
™ti;  Temperature"  ^r"Eva™rat°on  and  WuVd"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowtall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  tor  the  24  hours  ending  a.  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

ional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies 


OBSERVATION  TIME 
and  Snow 
tion"  tabl 


sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  ] 
for  successive  observations;    consequently,) 
SNOWFALL:        Entr.es  of  snowfall  in  the  "Climatologieal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entr 


iow  on  ground  include  snow 
£,nines   01   ssnowimi   ui   me      Liuuoiuiugnni   ucm.      vli^.._,     . ....._. - - M^^^Bfl 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologieal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologieal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
,       M.  Rain  GaSe  Station.     Hour,  precipitation  values  are  proces^for  ^^-J--;  *££*-  ^am^a^r'^m  l£2M£SS=^XE?* 


"Climatologieal  Data"  bulletin  they  are  from  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


e  pa  rate  r 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod- 
building. 


i  ground  in  that  month. 


d  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  the 


i  shelter  located  on  the  roof  of  s 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  m  this  i 


General  weather  conditions  in  the  „.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLV  WEATHER  REVIEW.   MONTHLV  CUMATOLOGIGAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.   2040Z. 

^formation -S^r^^ 
the  address  shown  above. 


publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  30  cents.    Similar 

ions  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


dent   I 
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#    #    ft 

WESTERN            01 

BAROWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 

46.8 
46.8 
48.3 
42.9 

45.0 

23.2 
22.5 
23.8 
22.  7 
23.4 

35.0 
34.7 
36.1 
32.8 
34.2 

69 

70 
70 
69 
70 

1 
1 
1 
1 
2 

3 
-  1 

4 
2 
5 

25 
25 
25 
25 
25 

832 
842 
802 
893 
858 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
5 
6 

23 
24 
22 
24 
24 

0 

1 

0 
0 
0 

2.61 
2.71 
2.65 
2.47 
3.16 

-   .86 

1.06 

1.08 

1.21 

.97 

.86 

27 
27 
27 

2 
2 

6.0 

7.0 
7.0 

4 
6 

4 
7 
4 

17 
17 
17 
17 

17 

5 

5 
4 
6 
6 

2 
2 
2 
1 

4 

1 
1 
1 

0 
0 

SREENV1LLE  2  w 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

46.1 
44.2 
48.8 
45.3 
47.7 

23.2 

23.0 
24.8 
21.0 
23.4 

34.7 
33.6 
36.8 
33.2 

35.6 

-  4.7 
.  5.0 

.  6.5 

.  4.6 

70 
69 
71 
69 
67 

1 

1 
1 
2 
1 

-  1 

0 

5 
0 

1 

25 

25 

25 

26. 

25 

843 
874 
783 
885 
818 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

* 

5 

4 

24 
24 
23 
25 
24 

1 
1 

0 

2 
0 

2.20 
2.41 
2.64 
2.47 
2.64 

-  1.51 

-  1.10 

.  1.54 
•  1.49 

.58 
1.08 
1.07 

.60 
1.20 

2 

2 

27 

28 

27 

8.0 
5.3 

2.5 
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3 
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17 
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17 
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6 

5 
6 
5 
6 

2 
2 
2 

2 
2 

0 
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1 

0 

1 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYF1ELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

46.3 
47.4 
44,7 
44,4 
44.1 

23.8 
25.9 
24.4 
23.0 
23.0 

35.1 
36.7 
34.6 
33.7 
33.6 

-  6.3 

-  4,7 

70 
68 
69 
70 
67 

1 
1 
2 
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1 

2 

5 

4 
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4 
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25 
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0 
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4 

5 
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21 
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24 
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0 

1 

0 

2.59 
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2.36 
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2.41 

-  1.73 

-  .74 

.85 
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.56 
.82 
.87 

2 

20 
28 

2 
2 

5.5 
4.9 
2.3 

7.0 

6 

2 

6 
6 

17 

17 

18* 

17 

6 
5 
7 
5 
5 

2 
4 
1 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

47.5 
46.6 
44.7 
45.6 

24.8 
23.9 
18.6 
22.9 

36.2 
35.3 
31.7 
34.3 

-  4.5 
.  4.6 

66 
70 
71 
69 

1 

I 
16 

2 

5 

0 

.  1 

0 

25 
25 
25 
25 

801 
827 
927 
856 

0 
0 

0 
0 

3 

4 

4 

5 

22 
22 
25 

24 

0 

1 
1 
1 

2.38 
2.66 
2.48 
2.73 

-  1.38 

-  1.32 

-  1.59 

.90 

1.09 

.46 

.65 

27 
27 
28 
20 

4.0 
6.0 

4 

4 
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17 
17 
17 
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5 
7 
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2 
2 

0 

2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

34.6 
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2.60 

-  1.27 
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ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

42.6 
44.2 
44.0 
44.5 
43.6 

20.6 
21.5 
22.2 
23.4 
21.5 

31.6 
32.9 
33.1 
34.0 
32.6 
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-  6.1 
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71 
70 

70 
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5 
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25 

24 
24 
23 

1 
1 

1 

0 

2 

1.66 
1.76 
2.34 
2.26 

-  1.52 
>  1.86 

.76 
.50 
.60 
.86 
.78 

2 
20 
20 
27 
28 

6.4 
8.5 
3.0 

4.0 

3 

3 
3 
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1 

17 
17 
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24 

4 
4 
7 
3 

1 
1 
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0 
0 
0 
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CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

44.3 
43.8 
45.2 
44,8 

44,4 

23.0 
21.1 
18.6 
24.0 
21.1 

33.7 
32.5 

31.9 
34.4 
32.8 
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69 
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HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
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LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

44,6 
44,4 
44.4 
42.2 
40.3 

21.3 
21.3 
23.1 
22.5 
21.5 

33.0 
32.9 
33.8 

32.4 
30,9 

-  5.5 
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-  4.9 
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63 
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1 

15. 
15* 

-  6 

-  6 
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1 
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1 
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2.01 

-  .92 

-  1.56 
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.85 
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.84 
.76 

27» 
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2 

2 
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3 
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MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

45.3 
43.1 
43.2 
45.8 

45,0 

22.9 

18.7 
17.5 
25.6 
23.9 

34.1 
30.9 
30.4 
35.7 
34.5 

70 
68 
69 
72 

70 

2 
2 

3» 
1 

1 

•  5 
.  5 

1 
1 
1 

25 

26 

27. 

25 

25 

858 
946 
961 
813 

849 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
6 
6 
3 
3 

23 
26 
25 
22 
24 

2 
4 
C 

C 

c 

2.41 
2.59 
2.44 
2.78 
2.41 

.73 
.47 
.60 
.89 

.79 

27 
20 
2 
27 
27 

4.5 
5.5 

2.0 

2 
3 

2 

1 

17 
17 

17 
17 

5 

9 
6 

6 

4 

2 

C 
1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

WOLF  CREEK  DAM 

44.7 

23.6 

34.2 

72 

2 

0 

25 

858 

0 

4 

24 

1 

2.20 

.76 

28 

1 

7 

5 

1 

0 

DIVISION 

33.0 

-  5.7 

2.30 

-  1.54 

5.6 

*   *   • 
BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

44.1 
43.1 
37.0 
39. 9M 
41.3 

23.7 

21.7 
18.0 
16.6 
20.2 

33.9 
32.4 
27.5 
28.  3M 
30,8 

•  5.3 

.  5.6 

66 
63 
61 
64 
67 

1 
16* 
14 
16 

2 

-  3 
•  3 

.  7 

-  6 
.  2 

25 
25 
25 
25 

26. 

863 
905 
1043 
1031 
953 

0 
0 
0 

0 

a 

4 
4 
12 

6 
7 

22 
24 
27 
27 
25 

1 

1 

3 
2 
2 

1.51 
1.51 
1.86 
D  1.40 
1.84 

•  2.25 

-  1.50 

-  1.05 

•  2.14 

.62 
.60 

.75 

.51 

20 
3 

2 

3 

7.3 
7,5 
4.3 

2 
1 
2 
4 
3 

7 
27* 
24 
17 
17 

5 
5 
5 

7 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 

0 

OIX  DAM 
FALMOUTH  S  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

43.4 
42.0 
44.5 
41.7 
41,8 

22.9 
18.5 
21.7 
19.3 
18.4 

33.2 
30.3 
33.1 
30.5 
30.1 

-  4,7 

-  7,3 

66 
63 
67 
65 

65 

1 
15* 
15* 
15 
16 

.  4 
.  5 
.  2 

•  6 
.  3 

25 

25 

8 

25 

26. 

887 
965 
888 
958 
971 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
5 
7 

23 
26 
23 
26 
26 

1 
2 

3 
2 
2 

2.17 
1.60 
2.30 
2.25 
1.82 

-  1.65 

-  1.33 

-  1.40 

.35 

.66 
.58 
.65 

.66 

3« 
3 
3 
20 
3 

4.5 

3.0 

5.0 

4 
2 
5 

5 

1 
17 
17 

17 

9 

5 

7 
8 
6 

0 
1 
1 
2 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

39.5 
40.7 
43.3 
42.7 
40.8 

20.9 
19.4 
22.5 
17.8 
20.7 

30.2 
30.1 
32.9 
30.3 
30.8 

-  5.6 

.  6.0 

63 
65 
67 
62 
65 

14 
16 
15 
14 
2 

-  3 

.  2 

.  4 
-14 
.  5 

25 
25 
25 
25 
25 

967 
971 
891 
967 
951 

0 

c 

0 
0 
0 

e 

8 
6 
4 
10 

25 
26 
22 
25 
25 

2 
2 
1 
3 
2 

2.29 

2.03 
2.78 
1.88 
2.36 

-  1.13 

-  1,36 

-  .90 

.70 
.66 
.60 
.63 
.55 

2 
3 

27 
2 
3 

11.1 
8.8 

6,0 

7 
4 
4 

2 

17 
17 
18* 

18* 

6 
7 
9 

6 

7 

1 
1 

2 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBUR6  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

39.8 
41.0 
43.0 
41.1 

17.1 
17.4 
22.5 
21.2 

28.5 
29.2 
32.8 
31.2 

-  8.5 
.  7.0 

-  4.7 

64 
65 
68 
61 

2 

15 

1 
16. 

.  4 

-  3 

-  7 

-  5 

25 
26 
25 
25 

1017 
997 
897 
942 

0 
0 
0 
0 

9 
8 
5 
8 

25 
27 

22 

2b 

2 
2 
2 
1 

1,64 

1.79 
2.20 
1.51 

-  1.90 

-  1.49 

-  1.88 

.47 
.70 
.54 

.70 

17 
3 
3 

2 

5.0 
2.5 
6.0 
5.5 

4 
1 
2 
3 

17 
27* 
25* 
24. 

6 

b 

7 
4 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

30.8 

.  6.7 

1.93 

-  1.63 

5.9 

*   ft   • 
EASTERN             04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 

42.5 
44.4 
44.0 
42.8 
45.1 

17.8 
21.0 
20.2 
15.3 
20.0 

30.2 
32.7 
32.1 
29.1 
32.6 

-  8.4 

67 
70 
63 
66 
68 

16. 

2 

2 
15 
15 

.  5 

.  4 
-  2 
.10 
.  3 

26 

9. 
26 

9. 
26 

968 
900 
914 
1001 
905 

c 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 
6 

2 

26 
24 
26 
26 

21: 

3 
4 

3 

5 
3 

2.64 
2.95 
3.08 
1.99 
3.64 

-   .43 

.65 
.60 
,64 
.52 

.73 

7 
28 
21 

3 

7 

9.5 
15.0 

6 
7 
■ 

t 

7 
7 
7 

7 

5 

9 

7 

5 

10 

3 
2 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 

FEBRUARY 

1967 

Temperature 

Precipitation 

c  E 
o  1 

<  1 

o  1 
»  'c 
<  S 

* 
> 
< 

1  z 

H 

a  £ 

j 

a 

1 

a 

a 

o 

a 

No.  of  Days 

0 

1  z 

1  i 

a  ui 

a 

S 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Mc 

X. 

Min. 

| 

7>  "° 
a  o 
x  O 
1  g 

a 

1 
o 

1 
o 

1 

sl 

5  i 

S  t 

oi 

o 
o 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 

42.2 
41.0 
45.7 
44.2 
43.8 

19.3 
18.6 
21.0 
20.2 
19.4 

30.8 
29.6 

65 
66 

66 

16. 

16 

15. 

-  3 

-  4 
.  3 

26 

8 

25. 

951 
978 
879 

0 
0 
0 

7 
9 
2 

26 
26 
25 

3 

4 
3 

2.84 
2.04 
2.05 

-  1.95 

.60 
.60 
.50 

7 

3 

21 

17.0 
9.0 
6.5 

5 
3 

7 
8* 

7 

5 
6 

5 
7 

1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  1*      R 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

32.2 
31.6 

66 
66 

16 

2 

■  1 
-  3 

25 
26 

912 
928 

0 
0 

3 
3 

27 
27 

1 
5 

2.41 
2.58 

.75 
.62 

1 

7 

11.0 

7 
7 

7 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

44.6 
42.4 
46.6 
42. T 
43.6 

21.4 
21.5 
22.4 
17.9 
21.5 

33.1 
32.0 
34.5 
30.3 
32.7 

67 
66 
65 
66 
68 

15 

1 
16. 
15 

2 

•  5 

•  3 

-  7 

-  7 
0 

8 
25. 

8 
25 
26* 

886 
917 
846 
963 
900 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
2 
4 
3 

25 
24 
24 
26 
25 

4 
2 
2 
5 

2 

2.41 
2.53 
2,47 
2.48 
3.36 

.46 
.63 
.50 
.47 
.95 

21* 
27 
7 
21 
28 

9.0 

9,9 
9.5 

4 
5 

6 

4 
6 

IT* 

8. 
7 
18* 

7 

6 
8 
8 
8 

7 

u 

2 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTI CELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

46.2 

44.4 

47.2 

45,4 
41.8 

24.4 
22.9 
25.0 
23.5 
22. 4M 

35.3 
33.7 
36.1 
34.5 
32.  1M 

71 
67 
68 
69 
69 

1 
1 
15 
1 
2 

.  1 
.  4 
2 
-  2 
.  4 

8 
25 
25 
25 
24 

823 
871 
803 
847 
913 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
2 

7 

22 
22 
21 

22 
24 

Z 
3 
0 
1 
1 

2.49 

2.34 

2.50 

D  2.87 

2.50 

.  1.30 

.77 
.62 
.68 
.69 

.44 

28 
20 
7 
20 
28 

10.3 
16.9 

2 

3 
7 

7 

17* 

7 

9 

9 

10 
9 

1 
1 
1 
2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

42.5 
42,8 
42.4 
46.6 

17.7 
18.5 
18.9 
25.2 

30.1 
30.7 
30.7 
35.9 

•  4.9 

66 
68 
67 
7C 

16. 

15 

16 

1 

-  2  26 
.  5  25 

-  5   9. 
■  2  25. 

971 
956 
955 
806 

0   7 
0   4 
0   7 
0   2 

27 
26 
25 
23 

3 

« 
2 

2.72 

D  2.62 

2.05 

2.96 

.   .78 
-  1.46 

.72 
.68 
.4! 
.58 

7 

2 

7 

21 

12.3 
9.C 

e 

5 

4 
5 

I 
17 

7 
8« 

e 

s 

5 

1 

1 

c 

2 

0 
0 
0 

DIVISION 

32.3 

-  7.2 

2.61 

-  1.42 

11.1 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  was  a  cold,  windy  and  snowy  month. 
Temperatures  for  the  month  as  a  whole  were 
well  below  average,  contrasting  sharply  with 
several  warm  days  early  in  the  month  and 
with  a  January  which  was  relatively  mild  Wind 
speeds  were  above  average  generally.  Although 
precipitation,  measured  rainfall  and  melted  snow 
and  sleet,  was  below  average  in  all  sections 
snowfall  generally  ranged  from  average  to  much 
above  average. 

On  the  24th,  25th,  and  26th  temperatures  were 
20°  to  30°  below  average  and  early  morning 
temperatures  on  those  dates  fell  to  near-record 
levels  or  set  new  records  for  one  or  more 
dates  over  much  of  the  State. 

It  was  windy  statewide  on  the  15th  ,  with  winds 
in  excess  of  60  m.p.h.  in  gusts  in  some  sections. 
There  was  damage  to  buildings,  trees,  and  utility 


lines  Two  small  tornadoes  caused  some  local 
damage  in  Boone  and  Kenton  counties  in  extreme 
northern  Kentucky  on  the  night  of  the  15th.  High 
winds  were  statewide  on  the  23d,  locations  having 
wind  equipment  recording  wind  speeds  ranging 
from  about  29  to  50  m.p.h.  There  were  some 
reports  of  property  damage.  In  a  number  ot 
areas  the  weather  at  times  approached  near- 
blizzard  conditions;  high  winds  were  accompanied 
bv  snow,  temperatures  in  the  twenties,  reduced 
visibilities  -  all  making  for  hazardous  driving 
conditions.  Only  minor  injuries  were  reported 
for  the  entire  month. 

Scattered  brush  and  forest  fires  occurred  in 
the  western  half  of  the  State  on  the  14th  due  to 
dryness  and  winds.  Hail,  1/4-inch  or  less  in 
diameter,  occurred  with  a  thunderstorm  in  at 
least  one  location  in  the  north  central  portion 
of  the  State  on  the  2d. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA  Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy    Department,     University    of 

Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY 

1967 

*ro 

Day  of  Month 

Station 

O 

1  | 

2  | 

3 

4   |   5   |   6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  |  18 

19  |  20  | 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

WESTERN             01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAN 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

2.61 
2.71 
2.6S 
3.18 
2.  A3 

.89 
.47 
.55 

.36 
.46 

.86 

.05 

T 

.22 

T 
T 
.10 

.17 
.50 
.35 

.46 
•  40 

.19 
.46 
.49 
.18 
.43 

.08 
.20 
.05 

T 
T 
T 
.12 

.05 

T 

T    1.06 
1.08 

T    1.21 
.54 
.54 

.46 
.60 

DUNDEE  -  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  I  E 

2.96 
2.SA 

2.5. 
2.47 
2.60 

.02 

T 

T 

.62 
•  67 
.10 
.97 
.22 

.10 
.02 

.29 
•  10 

.14 

T 

T    T 

T 

T 

.07 
.02 
.03 

.42 
.42 

.18   T 
.27 
.21   T 

.40 
.52 
.54 
.09 
.64 

.04 
.15 

.15 

T 

.22 

.03 
.06 
.12 
.11 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

.75 
.55 

.40 
.47 
.33 

.40 
.27 
.75 
.43 
.77 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

3.16 
2.20 
2.91 
2.A1 
2.64 

.06 

T 
.01 

.86 

.58 
.62 
1.08 
.58 

.02 

.12 

T 

T 

T 

.16 

.23 
.22 

.20 
.52 
.49 
.14 
.32 

.52 
.39 

T     .34 
T 
.30 

.15 

.10 

.10 

T 

.05 
.05 
.24 
•  04 
.15 

T 
T 

T 

.56 
.40 

.43 
.81 
1.07 

.74 
.67 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

2.A7 

2.64 

2.59 

3  3.20 

2.36 

.06 
.12 

•  36 
.70 
.85 
.51 
.37 

.07 

T 

.04 
.20 

D 

.23 
.25 

.38   .09 

.40 

.22 

T     .57 

T     .18 

.37 

.80 

.49 

.06 

.11 
D 

.07 

T 

.10 

.09 

.11 

T 

.41 
1.20 
.52 
.62 
.49 

.60 

.28 
.78 
.56 

OLNEY 

OMENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

3.21 
2.6A 
2.72 
2.41 
2.38 

T 
.03 

T 
T 

•  88 

•  82 

•  47 
.87 

•  88 

.06 
.23 
.37 
T 

T          .01 
.05 
.02 
T     T 

T 
T 

.05 
•  34 
.12 

.48 

.50 

.70 

T 

.28 

.38 
.07 
.07 
.04   .08 
.10 

T 
T 

T 

.12 

.10 

•  06 
.12 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

1.10 
•  60 
.45 
.13   .83 
.90 

.30 
.23 

.47 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

2.A9 
2.66 
2.AB 
2.73 
1.98 

.04 
.07 

•  34 

•  61 

•  35 

•  40 

•  62 

.06 
.16 
.08 

T 

.14 
.04 
.05 
.10 

.52 
.46 
.40 
.23 
.41 

.35 

.41 
.65 

.37 

.06 
T 

.11 
.21 

.15 

T 

.13 

.05 
.27 

T 
T 

.04 

.60 
1.09 
.44 
.10   .40 
.27 

.31 

.46 
.55 
.22 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

2.1A 

.70 

.08 

T 

.29 

.03 

T 

T 

.05 

.03 

.52 

•  44 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  45         // 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

3.16 

2.68 
1.66 
1.76 
2.34 

T 
T 
T 
.07 

T 

.09 
T 

.76 
•  49 
T 

.67 
.18 
T 
T 

.30 

.03 

T          .06 
T          .02 
T 

.18 

T 
T 

.01 

T 

.04 
.10 

.02 
.06 

.70   .22 

.21   .06 

.23 

.26 

.16 

.18   .15 

.39 

.50 
.60 

.04 

.52 

.1* 

T 

.22 

T 
.03 

.12 
.05 
.04 
.04 
.13 

.07 

.04 
.04 
.02 

.07 

.05   .38 
.20 
.39 
.23 

.28 

.35 

.79 

.05 
.57 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

2.36 
2.26 

2.51 
2.30 

.01 

T 

.07 
.34 

•  45 
.25 

•  07 

.33 

.16 
.25 
.21 

T     T 

T 

T 
T 

T 

.10 

T 

.07 

.09 

.04 
.04 

.12 
.03 

.28 

.25 

.62 
.74 
.70 
.53 

.45 

•  20 

T 
T 
.10 

.26 

.09 

.15 
.02 
T 
.13 

.08 

.05 
T 

.02 
T 

.17 
.01   .86 

.43 
•  20 

.65 

.78 
•  48 
.72 

CAMPBELLSVILI  E 
CANEYVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  I  S5E 
EDMONTON 

2.25 

2.49 
2.39 
2.71 
2. A3 

.08 

.08 
.28 

•  46 

•  36 
.52 
.95 

.17 
.32 

T 
T          T 

T 
T 

T 
T 

.01 

.16 

•  04 
.14 
.10 

.21 

.41 
.39 
.39 
.24 

.60 
.48 
.51 
.46 
.45 

T 

T 
T 

.1* 

.07 

.08 

T 

.02 
.22 

.09 
.07 
.14 

.12 
.20 
T 
.01 

.34 

.68 
.33 

.  3C 

.18 
.65 

.08 
.72 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GREENSBURG 

1.85 

2.4* 
2.57 
2.46 
2.12 

.03 

.02 

.04 

T 

T 

T 

•  30 

•  10 
.16 

.30 
.30 

.36 
.36 

T          T 

T 

T     T 

T 

T 

T 

T 
T 

.10 
.11 
.12 
•  12 
.11 

.17   T 

.02 

.17 

.47 

.25 

.44 
.76 
.69 
.44 
.29 

T 

.11 
T 
ilC 

.2! 

T 
7 
.09 

.10 
.11 
•  04 
.10 
.19 

'.01 

.01 
T 

.10 
.03 

T 
.01 

T 
T 

.11 
.33 

.95 
.It 

•  IS 

.53 

.60 
.13 
.55 

.29 

GREENSBURG  HIWAY  61 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

2.06 
2.21 
2.66 
2.43 
2.15 

.07 
.02 

.26 
.50 
.85 
.01 
•  04 

.32 

•  42 

.33 

T 
T 

T 
T 
T 
.03 

T 

T 
.02 

.10 
.10 
.10 
.06 
.08 

.23 
.34 

•  44 

•  44 

.22   .01 

.35 

.47 
.26 

.40 
.30 

.IS 

T 

T 

.2' 

.35 

T 
.10 

.11 
.10 
.14 
.12 
.09 

.01 

.05 

T 

.05 

.02 

T 

.21 
.5C 

.71 
.2? 
.K 

.22 
.15 

.01 
•  40 
.54 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOWN 

1.86 
2.01 
1.65 
2.41 
2.91 

■  08 
.09 

T 
.02 

•  84 

•  76 

•  01 
.37 
.45 

.69 

T 
.10 

T     .04 

.02   .07 

.12 

T 

.01 

T 
T 

T 
.17 

.18 
.12 

.29 
.32 
.11 

.03 
.10 

T 

T 

.15   T 

.23 

.43 

.08 
.11 
T     .10 
.61 
.42 

T 
T 
T 

.03 

.03 
.08 

•  08 

.02 
.07 

•  08 

•  06 
.26 

T 

.05 
T 
■  60 

•  04 

7     .3C 

T     .3< 

.1! 

.73 
.0< 

T 

.16 
.28 
.47 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

>  2.02 
2.59 
2.44 
2.78 
2.52 

.03 
•  05 
.06 

T 

•  45 

•  60 

•  52 

T 

.33 

.05 
.27 

.32 

T 

T 

T 

.03D 

.15 

T 

T 

.15 

.28 

.22   .17 

.05 

.18 

.30 

.37 

T     .47 
.40 
.78 
.50 

•  li 

.1 

T 

•  2C 

.12 

•  12D 
.10 
.20 

.10 

.10 
.0. 
.08 

T 

T 
T 
T 

.32 
.42 
.61 
.81 
.2! 

.35 
.41 
.33 

.24 

•  64 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

1.76 
2.41 
2.20 
2.45 

.13 

.55 

.41 

•  04 
.10 

.10 

.23 

.37 

T 

T 
T 
.06 

T 

.17 

.08 
.10 

.02 
.41 

.28   T 
.28 

.12 

.72 
.48 
.45 

T 

•  0< 

•  1C 

.18 
.08 

.07 
T 

•  06 
.12 

T 
.01 

T 

.23   .15 
.7* 
.1! 
.4! 

.76 
.47 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGF 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

1.51 

2.02 
1.51 
1.86 
1.87 

.01 

T 

T 

.03 

.01 

.37 

.02 
.20 
.75 
.03 

T 

.36 

.60 

T 

.56 

.01 
.04 
.09 
T     .14   .04 
.04 

.21 
.16   T 

T 

.02   T 

T 
T 

T 
T 
T 

.12 
.13 

.11 
.13 

.10 

7 

T 
.15   T 

.10 
.03 
.27 

.62 
.06 
.09 
.09 
.07 

.0 
.4! 
.0' 
.0! 
■  12 

.01 

T 

.07 

T 

.08 

.02 

.10 

.07 

.0* 
.10 

.05 
.03 
.16 

T 
T 

T 

T 

.01 

.1! 

.43 

.11 

.12 
.  .60 

.07 

T 

.22 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

3  1.40 
1.84 
2.17 
1.60 
2.30 

T 

.05 

.02 

T 
.35 

.03 

T 

.51 

.35 
.66 
.56 

.03 
T          .12 

1  .05 
.01   T 
T 

T     T 
.22   T 

T 

T 
.02 

.23 

.10 
.05 
.27 

.15 

.22   .14 

.13 

.25 

•    1.05 
.20 
.33 

.06 
.16 

■  2C 

■  2C 
.09 

.3! 

T 
T 

0 

.02 
.04 
.06 
.04 

.10 
.05 

.05 
.02 

.01 

D  .20 
•  It 
.1! 
.11 

.0! 

.36 
.21 
.17 
.31 

FLEMINGS8URG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.32 
2.25 

2.07 
1.82 
1.69 

.02 

T 
T 

.58 

.09 
.05 

.56 

.47 
.66 
.59 

.05 
.05 
.02 
.03 

.13 

.06 

•  06   T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.04 
.25 
.12 

.14 

.45 
.10 
.25 

.38 

.46 

.16 
.65 

T     .12 
.19 
.29 

.26 
T 

.30 
.12 

T 

.11 
•  11 

.09 
.03 

T 

.10 
.10 
.04 
.03 
.13 

T 
T 

.11 
.2! 

T     .08 
.08 
.12 

.33 

.13 

.43 
.11 
.10 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

1.56 
2.46 
1.77 
2.39 
2.12 

T 
.04 

T 

•  07 

•  IS 

•  82 

.70 
.75 

.60 

.68 

.06 
.02 

T          .05 

T 

.07 

.28 

T 

.17 

.15 

.15 

•  29 

•  44 
.27 
.16 

.13 
.22 

.11 
.26 

.01 
.3 

T 
•  3t 

.03 

.05 

.07 

.48 

.06 

.05 

.06 

T 

.15 

T 

.10 

.13 

.41 
.36 

.17 
.27 

.06 
.36 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  a 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

2.29 
1.91 
1.72 
2.03 
1.87 

.16 

.05 

T 

T 

.07 

.70 
.05 

•  09 

•  04 

.45 
.60 
.66 
.56 

.02 

.06 
T     .07 

.01 
T 

.02   T 

T 

.01 
.02 

.09 

.21 

.15 
.10 
.12 

•  07 

.05 
.20 
.18 
.22 
•  40 

.43 
.21 
.15 
.14 
.16 

.0' 

.3C 

T 

.02 

.1! 

.07 

.11 
.05 
.10 
.16 

T 

.05 

.10 

.05 

.14 

T 
T 

.40 
.10 
.16 
.19   .32 
.11 

T 

.30 

.18 

.19 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

2.78 
1.88 
2.36 
2.52 
1.64 

.10 
.06 
.05 
.02 

T 

.59 

.63 
.03 
.21 

.08 

.55 

.72 

.34 

.08 

T          T 

.01 

.14 
.08 

T 

T 
T 
.02 

.15 

•  IB 

.18 
.30 
.07 
.12 

.35 

.17 
.20 

•  44 
.47 

.49 
.23 
.20 
.22 
.20 

.01 
.21 
.32 

.06 

T 
T 

T 

.09 

.09 

.16 

.05 

.16 
.10 
.06 
.04 
.02 

T 

.02 

T 

.60 
.29 
.15 
.08 
.17 

T 

.04 

.34 

.22 

.12 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

5  1.98 
1.95 
1.98 
1.97 

.05 
T 

.03 
.27 

.23 

•  11 

.02 

•  14 

.66 
.36 
.64 
.51 
.67 

.05 

.02   T 

T 
T 

.160 
.11 
.09 
.16 

.30 
•  32 
.45 

.19 

.27 
.39 

•  ia 

.18 

T 

.06 
.15 
.24 

.05 
.03 
.06 

.05 
T 

.07 
.05 

T 

T 

T 

7     .32 
.29 

.06 
.14 

.20 
.13 
.15 
.37 

?S8RS« 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


■»BSAW  HARKLANO  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 

WILL1AMST0WN  3  NM 


EASTERN  0* 

ASHLAND 
BAB60UBVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  » 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURM1LE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  Sw 
FRENCH8URG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  11  NNE 
MYOEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYO  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  *  SE 
MARTIN 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 
MONT  I  CELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSV1LLE  1  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
T1LFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


1.79 
2.20 
1.91 


2.6* 
2.95 
3.08 
1.99 


Day  of  Month 


2.41 

2.08 
1.97 


2.47 
2.79 

2.48 


2.02 

)  2.87 

2.90 

2.7* 


.21 


10   11   12 


13 


14   15 


16   17   18 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27 


05 

T 

.12 

1? 

.OS 

.09 

08 

T 

10 

.01 

.05 

.20 

01 

.13 

03 

.06 

06 
19 

.15 

09 

T 

.12 

oin 

.20 

.08 

04 

04 

.03 

.32 

•  44 
1.60 


EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE 
2         STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE 
OWENTON    2    S 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 
FOURMILE   KY   UTIL    PARK 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION 
CYNTHIANA    2 

GREATEST    1   DAY   PRECIPITATION 
BENTON    2 

GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
DEWEY    DAM 

GREATEST    DEPTH   OF    SNOW 
3         STATIONS 


72 

DATE 

02* 

14 

DATE 

25 

3.85 

1.40D 

1.21 

DATE 

27 

17.0 

9 

DATE 

17* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   16    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

FEBRUARY   1967 


WESTERN  01 

BARDwELL  4  E 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  T  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYF1ELD 

MURRAY 

OMENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVlLLE 

t     #•     * 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


69   6* 
50   33 


70   66 
42   3* 


TO   67 
50   34 


69   63 
46   32 


66   70 
50   43 


70   66 
45   34 


69   62 
42   32 


71   66 
53   34 


66   69 
49   46 


67   64 
51   31 


70   65 
42   34 


68   65 
52   33 


67   69 
52   39 


70   63 
42   30 


67   63 
50   31 


68   67 
51   33 


70   66 
50   33 


62   70 
40   43 


64   69 

47   44 


63 
33 


37 
29   24 


64   59 
27   23 


63   60 
24   23 


62   45 
28   24 


64   34 
27   16 


52   65 
31   28 


63   62 
25   23 


63   56 
28   20 


67   61 
30   25 


50   65 
22   23 


39  |  52 
28  ;  26 


37 
31   25 


66   60 
26   25 


63   60 
26   22 


64   59 
30   24 


51   64 
33   27 


62   57 
30   25 


71 

50 


70   60 
46   33 


63 
35 


67   65 
38   33 


64   35 

30   19 


65   61 

29   24 


64   61 
28   22 


49   63 
23   24 


61   63 
22   27 


29   39 

11   13 


28   36 

9   10 


32   40 
12   11 


28   38 
11   11 


29   29 
13   13 


25   36 
10   12 


27   37 
9   11 


30   40 
13   16 


29   31 

10   10 


30   40 
11   13 


28   38 
10   13 


30   40 
12   15 


27   28 
11   12 


29   35 
9   13 


29   39 
11   13 


30   39 
11   14 


27   38 
10   12 


28   29 

9    8 


29   31 

11   10 


48   46 
27   20 


50   42 
30   17 


57   46 
30   23 


41   44 
27   21 


54   45 
36   22 


50   43 
32   18 


48   40 
28   18 


52   49 
32   20 


49   47 
28   19 


50   43 
31   19 


48   48 
33   23 


52   53 
31   22 


45   41 
30   19 


59   37 
26   19 


60   57 
22   19 


38   61 

24   28 


61   47 
25   21 


52   60 
20   20 


58   57 
23   22 


43   46 

27   20 


53   46 
29   22 


51   45 

31   19 


57   43 
32   16 


50   47 
32   18 


61 

31 


59   54 
24   21 


60   58 
20   19 


60   52 
23   22 


36   61 
22   22 


59   59 
24   22 


61   59 
25   20 


61   57 
27   22 


58   36 
32   18 


57   38 
24   17 


60   58 
23   24 


32   46 
6   16 


35   45 
6   14 


30   38 
13   13 


39   44 
14   16 


30   38 

6   11 


35   41 

9   15 


35   45 
10   15 


35   46 
2   12 


36   43 
11   15 


32   38 
12   12 


35   43 

8   15 


35   47 
8   18 


35   45 

10   19 


34   48 
15   30 


30   41 
12   17 


37   44 
5   12 


48   45 
27   27 


62   63 
21   41 


62   62 
21   41 


63   68 
24   38 


63   62 

28   41 


46   62 
22   31 


61   61 
27   42 


60   62 
28   42 


64   64 
28   35 


45   62 
20   25 


66   63 
25   35 


60   62 
26   41 


62   63 

28   41 


47   62 
28   32 


60   62 
26   37 


61   61 
28   40 


63   62 
23   36 


61   62 

30   42 


44   61 
16   24 


44   60 
20   31 


58   63 
24   39 


58   64 
24   50 


42   60 
20   30 


59   64 
25   39 


39   58 

22   39 


56   62 
25   40 


64 
39 

65 


30   40 
15    7 


33  40 

21  12 

29  40 

18  13 

31  32 

19  17 

34  41 
21  5 

30  39 

20  6 

32  41 
20  6 

32  35 

19  15 

32  42 

20  7 

31  42 
20  9 

33  42 

20  11 

32  31 

21  15 

37  40 

21  4 

31  41 

15  7 

33  40 

20  14 


46   46 
18   31 


52 

30 


50 
31 


50 
29 


47   44 
25   30 


48   46 
28   33 


48   45 
26   23 


50   45 
28   32 


46   41 
28   30 


58   64 
24   39 


59   62 
17   33 


60   64 
27   42 


44   59 
20   22 


59   62 
21   39 


59   63 
27   40 


59   65 
26   39 


60   65 
30   43 


55   63 

26   46 


59   65 
28   42 


33   36 
17    6 


43   34 
19   15 


46   52   44 


46   46 
20   32 


64   32 
15   22 


60   32 
15   21 


66   34 
19   19 


35   33 

21   25 


64   35 
18   20 


62   32 
18   23 


62   32 
17   22 


63   33 
14   20 


63   32 

19   24 


64   38 
21   19 


61   34 
14   22 


63   33 

16   21 


63   33 
17   22 


32   34 
17   16 


31   30 
16   21 


64   32 
18   24 


41   42 

20   31 


44   48 
22   30 


40   25 
13   10 


45   28 
16    9 


39   32 
10   13 


34   20 
17    7 


36   39 
18   13 


35   29 

15   10 


30   24 
15    7 


44   30 
IT   14 


36   39 
17   11 


39   30 
15   12 


34   28 
17   12 


41   28 
18   13 


36   40 
17   14 


30   25 
15    8 


38   21 
19    9 


39   32 
18   12 


36   30 
15    9 


38   35 
16    9 


32   39 
16   11 


43   53 

18   30 


51   51 
27   29 


43   51 
21   34 


50   49 
25   36 


45   45 
19   30 


47   46 
18   26 


50   50 
26   30 


44   53 

17   31 


46   4B 
23   35 


43   45 
20   31 


46   47 
26   29 


43   44 
25   27 


42   4« 
25   28 


48   50 
25   32 


24 

-  1 


35   39 
3   31 


36   42 
9   21 


34   41 
10   33 


35   45 
13   32 


34   42 
7   32 


36   42 
15   32 


24 

9 

33 


34 
10 

27 

4  - 

3  2 
15 

26 
5  • 

36 
17 

31 

13 

39 

ie 

20 
8 

41 

16 

33 

9  . 

34 
17 

29 

8  ■ 

34 
14 

23 

7 

37 
16 

27 
5 

36 
19 

25 

8 

40 
19 

35 
13 

35 

30 

35   42 

10   34 


35   42 

10   31 


34   40 
9   31 


23   46 
4   21 


15 

8 

34 
12 

23 
5 

32 
15 

23 

7 

30 
16 

19 

4 

30 
16 

20 

4 

35 
15 

31 
9 

21   36 
5    2 


19   23 

0    1 


24   37 
2    7 


16   24 
6.2 


18   36 

5    3 


20   35 

4    1 


21   35 

10-3 


21   38 
1    6 


18   22 

0    0 


19   35 

6    0 


16   34 
5-6 


19   35 
3    5 


20   36 
-  1    8 


20   36 
0    5 


19   36 
-5-1 


46.8 
23.2 


46.8 
22.5 


48.3 
23.8 


42.9 
22.7 


45.0 
23.4 


46.1 
23.2 


44.2 
23.0 


48.8 
24.8 


45.3 

21.0 


47.7 
23.4 


46.3 
23.8 


47.4 
25.9 


44.7 
24.4 


44.4 
23.0 


44,1 
23.0 


47.5 
24.8 


46.6 
23.9 


44.7 
18.6 


45.6 
22.9 


42.6 
20.6 


44,2 
21.5 


44.0 
22.2 


44.5 
23.4 


43.6 
21.5 


44.3 
23.0 


43.8 
21.1 


45.2 
18.6 


44.8 
24.0 


44,4 
21.1 


44.6 
21.3 


44.4 
21,3 


44,4 
23.1 


42.2 
22.5 


40.3 
21.5 


45.3 
22.9 


See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

»      •      • 
BLUE  GRASS         03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  »B  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILL1AMSTOWN  3  NW 

ft      ft      ft 
EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  I* 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66 
5* 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   59 
48   32 


66   64   36 
45   35   29 


62   50   36 
31   35   28 


58   58   32 
30   28   26 


50   60 
30   44 


60   67   59 
43   46   29 


65 
32 


37   40   60 
22   23   21 


35   45   62 

22   23   21 


36   61   56 
24   28   25 


34   60   52 
25   23   25 


36   42   61 
29   34   27 


43   57   54 
28   27   20 


37   57   57 
28   27   17 


34   52   27 
26   24   8 


25   25   22 


12   10   9 
23   30   38 


27   36   43 
13   13   20 


38   42 
10   15 


29   28   36 
16    8   14 


26   33 
12   4 


15 


45   50   45  I  45   60   64 


47   50   43 
15   29   12 


51   46   42 
28   33   21 


49   48   41 
24   32   19 


42   50   49 
20   32   19 


33   38 
26   24 


39   52 
26   26 


47   54 
26   26 


60   63   37 
34   36   29 


55   60   34   40   52   50 
29   30   27   28   26   19 


36   58 
26   22 


63   59 
34   29 


60   33   34   56   45 
32   29   27   27   18 


60   60   60 
30   35   27 


61 

34 


60 
31 


33   39 
29   26 


21   28 
3    3 


30   21 
9    5 


25   23 
13    8 


26   34 
12    8 


28   34 
14-2 


23  30  39 

13  4  14 

26  29  37 

13  8  7 


54   54 
26   19 


55   54 
20   16 


42   57 
25   22 


35   57 
26   20 


38   58 
24   21 


58   52 
24   20 


54   53 
26   15 


60   62 
31   33 


62   70 
38   46 


60   63 
29   44 


60   60 
27   34 


57   50 
39   3* 


60   60 
29   39 


59   62 
30   34 


60   60 
40   41 


62   62 
30   36 


60   66 
30   42 


60   62 
33   42 


50   52 
24   22 


55   58 
25   26 


53   55 

28   29 


40   55 
25   25 


53   53 
25   28 


50   55 
30   28 


49   52 
29   23 


57   58 
27   23 


55   58 
27   32 


54   56 
27   27 


53   58 
26   27 


44   38 
37   17 


47   40 
30   14 


42   60   65 
12   25   40 


60   64   64 
28   38   52 


58   64   65 
32   41   51 


42   59   66 
17   28   49 


38   29 
21   11 


47   42 
29   10 


47   44 
30   16 


47   44 
34   16 


43   34 
27   9 


45   39 
37   16 


41   33 
15   14 


27   32 
12    8 


25   25 
14   6 


25   31 
12    6 


24   27 
13    7 


24   27 
9    7 


24   25 
10    5 


23   34 
12    6 


24   31   43 


28   33 
1    1 


27   40 
2    3 


25   32 

-10  -10 


41   41 
-2    4 

26   32 


26   30 
-4-3 


49   44 
31   15 


40   33 
24   15 


47   41 
30   15 


46   40 
34   15 


46   39 
25   10 


46   44 
30   15 


46   40 
28   14 


34   39 

•  3    7 


28   36 
5    5 


27   37 
-2-2 


49   40 
31   16 


43   39 
35   16 


43   32 
30   11 


47   44 
16   17 


45   48 
13   22 


43   49 
17   24 


55   62 
26   44 


55   63 

26   41 


51   61 

23   40 


44   48 
14   19 


36   56 
16   30 


55   63 
27   42 


54   63 
22   44 


55   67 
21   35 


52   62 
23   43 


39   56 
14   27 


54   63 
28   43 


33   53 
16   27 


54   62 
31   42 


55   62 
18   42 


36   55 
21   30 


34   56 
14   26 


33   56 

15   23 


55   61 
26   41 


53   61 
25   45 


16 


17 


33   32 
25  -  1 


65   31   34 


62   32   38 

20   25   20 


63   33 
19   25 


65   37   36 
22   25   18 


44   50   45 
12   30   22 


41   48   42 
9   27   17 


51   39 
38   22 


50   51   34 
23   31   22 


37   55   49 

22   31   24 


64   62 
52   20 


32   38 
24   17 


33   39 
23   16 


31   38 
23   19 


30   30 
16   10 


33   31 
20   15 


32   37 
22   15 


61   38   39 


35   39 
24   27 


44   37 
21   15 


31   35 

18   16 


29   34 
24    8 


29   35 

20   18 


44   41   39 
12   16   21 


46   47 

10   19 


45   44 
23   17 


48   46 
27   16 


47   47 
10   20 


46   46 
12   20 


48   49 
15   32 


54   67 
17   33 


59   64 
19   45 


54   62 
18   25 


54   66 
15   35 


58   68 
26   32 


54   65 
18   36 


53   64 
26   45 


66   66 
26   37 


53   65 
25   32 


55   64 
17   29 


57   67 

18   48 


32   36 
22   22 


34   38 
22    9 


32   30 
20   15 


62   27   32 


29   43 
16   21 


31   38 
21   19 


31   37 
21   19 


67   34   32 
27   22   23 


41 
27 


48   49 
25   38 


42   43 
21   33 


42   41 
23   24 


36   41 
15   20 


36   48 
15   28 


42   47 
25   39 


41   45 
16   26 


47   50 
20   32 


44   43 
17   32 


37   43 
14   19 


40   45 
23   28 


38   44 
18   26 


44   47 
23   35 


41   43 
15   30 


35   46 
22   27 


36   42 
6   25 


40   41 
17   20 


47   46 
24   37 


41   44 
23   32 


37   32 

17   10 


35   41   30 
16   12    5 


38   37   37 
22   16   12 


42   37   23 
19   16    9 


42   38 
16   14 


IT   20   34 
-4-5-1 


21   35 

1    1 


21   37   36 

1   10   31 


22   38 
1    5 


18   21   41 
0    1   20 


65   40 
26   25 


54   49 
32   25 


54   47 
25   25 


55   47 
15   24 


48   46 
24   25 


45   47 
22   22 


50   50 
30   25 


34   26 
16    8 


36   27 
12    5 


24   15 

10  -  1 


36   25 
11    6 


42   30 
16   10 


36   29 
15    6 


34   25 
12    5 


37   28 
16   9 


33   26 

12    5 


42   31 
15    9 


26   18 
13    1 


41   47 
16   10 


39   29 
13    8 


35   25 
5    5 


42   29 
14 


41   26 
11    5 


43   29 
7   11 


32   26 
15    8 


33   31 

9    4 


18   38 
.  3    3 


20   32 
.  3    3 


14   30 
7    0 


15   19 
2-2 


20   30 
5-3 


18   35 

0   0 


13   21 
'3-3 


16   31 

-3    0 


12   20 
-2    0 


18   32 

,  4    3 


20   32 
-14  -  7 


17   20 
.  5   0 


12   18 
-4-3 


15   19 
2-3 


15   35 
7-1 


18   29 
-5    2 


53   49 
29   25 


31   42 
16   18 


37   39 
18   19 


35   40 
18   18 


30   40 
12   12 


41   36 
15   12 


32   41 
14   17 


30   39 
14   17 


39   39 
15   19 


34   42 
15   17 


34   41 
16   18 


33   40 
16   18 


21 
-  1 


20   34 
.  5    0 


19   37 
-2-1 


39  41 

-  3  19 

20  33 
-3-2 

17  32 

0  5 

36  39 

-  2  22 

26  33 

5  15 

20  37 

-3  0 

35  36 

0  28 


43.1 
18.7 


43.2 
17.5 


45.8 
25.6 


45.0 
23.9 


44.7 
23.6 


44.1 
23.7 


43.1 
21.7 


37.0 
18.0 


39.9 
16.6 


41.3 
20.2 


43.4 
22.9 


42.0 
18.5 


44,5 
21.7 


41.7 
19.3 


41.8 
16.4 


39.5 

20.9 


40.7 
19.4 


43.3 
22.5 


42.7 
17.8 


40.8 
20.7 


39.8 
17.1 


41.0 
17.4 


43.0 
22.5 


41.1 
21.2 


42.5 
17.8 


44.4 
21.0 


44.0 
20.2 


42.8 
15.3 


45.1 

20.0 


42.2 
19.3 


41.0 
18.6 


45.7 
21.0 


44.2 
20.2 


43.8 
19.4 


44.8 
21.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 

FEBRUARY 

1967 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

LONDON  FA*  AP 

MAX 

MIN 

66 

46 

60 
34 

34 
30 

48 
27 

58 
23 

49 
20 

21 
3 

31 
•  3 

34 

7 

45 
12 

47 
28 

38 
19 

56 

19 

65 

40 

63 
50 

61   32 
24   27 

33 

25 

49 
29 

48 
31 

33 

19 

37 
17 

33 
16 

19 
2 

18 
-  3 

36 

2 

36 
28 

37 
30 

42.4 
21.5 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

65 
43 

66 

41 

41 
32 

53 
28 

57 
25 

55 
27 

29 
16 

36 

-  7 

40 
7 

46 
11 

48 
32 

46 
19 

56 
17 

65 
30 

64 
39 

65   39 
25   28 

36 
27 

53 
27 

54 
33 

48 
24 

36 
16 

38 
19 

3* 
13 

18 
-  2 

37 

1 

40 
24 

40 
31 

46.6 
22.4- 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

58 

30 

65 
43 

58 
30 

34 
25 

42 
25 

60 
27 

.  47 
13 

25 

•  4 

38 
.  2 

37 
10 

48 
25 

45 
15 

37 
15 

55 

20 

66 
39 

63   38 
21   21 

33 
22 

37 
21 

49 
28 

47 
22 

33 
13 

38 

17 

32 

11 

15 

.  7 

19 
-  6 

38 

•  2 

39 

30 

42.7 
17.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

58 
38 

68 
49 

56 
34 

39 
32 

50 
28 

55 

28 

43 
17 

27 

1 

38 

1 

37 
11 

43 
27 

49 
21 

40 
17 

51 
17 

63 

31 

63   43 
32   23 

36 
29 

39 
29 

51 
30 

46 
25 

36 
19 

40 
20 

36 
12 

23 
0 

20 
0 

37 
5 

39 

30 

43.8 
21.5 

M0NT1CELL0 

MAX 
MIN 

71 

45 

64 
37 

37 
31 

46 

27 

62 
23 

54 
24 

28 
15 

35 

-  1 

38 
13 

49 
22 

50 
40 

40 
20 

59 
25 

66 

45 

65 
54 

62   34 
22   27 

35 

18 

54 
24 

50 
38 

38 
23 

43 

18 

36 
19 

34 
11 

21 
0 

41 

4 

40 
27 

42 
31 

46.2 
24.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

67 

45 

65 
35 

35 

29 

42 
28 

58 
26 

57 
22 

26 
12 

35 

0 

38 
11 

46 
25 

45 
37 

41 
16 

54 
25 

62 

41 

64 
51 

62   35 

20   25 

40 
15 

46 
26 

47 
38 

39 
20 

41 
17 

35 

16 

30 

9 

20 
.  4 

38 
-  1 

37 
27 

39 

29 

44.4 
22.9 

P1KEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
41 

60 
39 

40 
32 

59 
25 

58 

30 

48 
28 

29 
16 

39 
19 

41 
10 

49 
15 

53 
34 

44 
26 

59 
21 

66 
33 

68 
45 

59   39 
35   28 

35 

29 

54 
22 

47 
32 

46 
27 

46 
18 

41 
23 

33 

12 

23 

2 

38 

4 

44 
20 

40 
33 

47.2 
25.0 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

69 

45 

63 
36 

55 

30 

43 
31 

60 
20 

55 
22 

25 
15 

33 

7 

38 
13 

48 
21 

48 
35 

41 
18 

56 
22 

63 

40 

63 
43 

61   34 
21   25 

34 
21 

50 
29 

49 
38 

38 
23 

42 
17 

34 
18 

33 

10 

21 
•  2 

38 

4 

37 
27 

40 
30 

45.4 
23.5 

STEARNS 

MAX 
MIN 

59 
49 

69 
51 

56 

30 

39 
2! 

43 
26 

58 
28 

28 
14 

26 

4 

36 
16 

37 
15 

46 
23 

45 
20 

36 

23 

37 
24 

63 
39 

61   36 
23   22 

31 
26 

32 

27 

50 
32 

46 
22 

35 
17 

36 
12 

17 

.  4 

17 
2 

31 

10 

37 

42 
30 

41.8 
22.4 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

62 
27 

61 
38 

63 
32 

35 
32 

55 

27 

55 

27 

31 
16 

26 
-  1 

33 

1 

40 

4 

47 

8 

47 
17 

35 

16 

42 
11 

66 
32 

66   40 
25   25 

32 
26 

35 
15 

46 
22 

48 
24 

32 
11 

40 
15 

31 

13 

23 
•  1 

23 
.  2 

S3 
5 

42 
30 

42.5 
17.7 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

62 

27 

61 
33 

34 
28 

44 
26 

47 
21 

43 
19 

27 
12 

29 
3 

44 
8 

48 
13 

45 
30 

37 
11 

54 
17 

65 
32 

68 
51 

63   36 
19   21 

39 
19 

45 
11 

45 
27 

38 

17 

41 
11 

35 

14 

25 

7 

17 
-  5 

34 
•  2 

38 

17 

35 

28 

42.8 
18.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

59 
35 

62 
35 

54 

30 

36 

29 

48 
25 

57 
25 

27 
15 

25 
-  5 

35 
.  5 

41 

9 

46 
32 

48 
28 

38 
18 

55 
18 

65 
36 

67   37 
23   23 

32 
25 

40 
19 

53 

22 

47 
23 

31 

14 

39 
17 

30 
12 

18 
-  1 

20 
•  1 

38 
3 

40 
26 

42.4 
18.9 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

70 
47 

64 
38 

40 
32 

54 
27 

59 
27 

55 

26 

28 
15 

39 
-  2 

37 
10 

47 
23 

50 
32 

42 
21 

59 
23 

59 

47 

63 
33 

65 

24 

36 

27 

33 

27 

50 
30 

49 
43 

49 
24 

39 
19 

38 
19 

37 
13 

22 
•  2 

40 
3 

38 

29 

43 
31 

46.6 
25.2 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  «  g 

£  8.1 

s 

Station 

a  0 

«  -H 
+*  ** 

r-4  CJ 

3  Q> 
00  U 
Q>  -H 

c 

0  a. 

0 

PS 

• 
i 
• 
> 
< 

£    « 
11 

§   1 
l"o| 

s    1 

JD 
1 

« s 

al 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

s 

H 

8 

3 

? 

A 

8 
A 

en 

8 

i 

« 

CM  9 

1 
0 

H 

<  -a  i 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

26 
23 
26 

5.8 
5.6 
3.1 

12.8 
11.6 

10.7 

40  +  + 
31+  + 
61 

29 
28 

NW 

15 
15 
15 

71 
70 
69 

75 
74 
73 

62 
63 
61 

64 
64 
59 

6 
3 
6 

7 
7 

6 

4 
5 
4 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

18 
16 
17 

51 

6.5 

6.8 
6.8 

See  Heierence  Note*  Following  Station  Indax 
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SNOWFALL  AND  ! 

5N 

o\ 

V 

or 

I 

GE 

lOI 

JN 

D 

KENTUCKY 
FEBRUARY   1967 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   «   • 

WESTERN            01 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6 

3 

- 

- 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.5 
3 

3.0 

4 

1 

1 

T 
T 

.5 

T 

1.0 
1 

T 
1 

1 

H0PKINSV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

T 
T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2 

T 

T 

OWENSBORO  2  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

6 

3 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 

T 
6 

4 

1 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•    «    « 

CENTRAL            02 
BARDSTOWN  s  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
3 

. 

. 

.5 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

T 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  5 

T 

T 

5.0 
3 

2 

T 

1.0 

T 

1.5 
2 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 

T 

T 

.5 

T 

.1 

T 

4,6 

.1 
* 
.3 

2 
.2 

T 

T 

T 
T 

.6 

1.0 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

.4 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

3.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
1 

T 
T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

5 

3 

1 

T 

T 

1.6 

2 

.2 
2 

1 

1 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

*    »    • 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.7 

T 
T 

T 

.9 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

.3 

T 

.8 
T 

1.0 
1 

•  4 
2 
.2 

1 

1 

2.6 
1 

T 
1 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

A. 7 

5 

3 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

3.1 
2 

T 
1 

T 

1.1 
1 

.4 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

2 

T 

T 

.2 

T 

.a 

l 

.1 
1 

.2 

T 

FARMERS  1  UNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

T 
2 

1 

T 

5.0 

: 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

6EST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

- 

- 

- 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

6.C 

1.2 
1 
.3 

3 
•  i 

I 

T 

.1 
1 

1.1 

T 

l.C 
] 

T 
I 

I 

1 

•  1 

T 

T 
T 

MAYSvILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

t" 

] 

4.1 
4 

.1 

T 

.2 

T 

2.] 

l.; 

T 

wILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

T 

1.! 

1 

T 

T 
T 

2.! 

.! 

: 

•    .    . 

EASTERN            0* 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

) 

>  9.< 

I 

) 

1 

1 

!   T 

T 

T 

T 

2. 

1  T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.1 

T 

T 

T 

S  1.1 

T 

) 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

) 

S. 

]   T 
J 

> 

!   T 

T 

T 

T 

4.1 

t 

)  1. 

> 

) 

!   T 

1. 

)   T 

T 

T 
T 

3.1 

)   T 

1 

i 

T 

T 
T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

) 

9 

i 

i   T 

T 

T 

T 

T 

1   T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  I* 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

3. 

3 
S 

! 

I 

I  T 

2. 

)   . 

! 

I 
! 

T 
T 

T 

S   T 

T 
T 

T 

S   T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

2. 

D  2. 

5 
5 

5 

i 

2 

7    1. 

9   • 

! 

S 
I   T 

T 

T 

• 

i      T 
I   T 

T 

1. 

1      T 
T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

9 

6 

4 

3 

MONT  I  CELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

- 

2   - 

. 

7 
1 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

T 
T 

a. 

0 

7 

2. 

9  3. 
i 

5   • 

3 

a 

3 

T 

2 

T 
T 

1. 

5   T 
1   T 

T 

1   T 

SOMERSET  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

0 

2. 

0 

' 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1967 


Station 

Day  Of  Month 

~a  „  os 
,203 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

4    INCHES 

MAX 

49 

50 

47 

44 

43 

ft2 

38 

36 

34 

36 

41 

40 

41 

49 

46 

47 

42 

39 

40 

41 

43 

45 

38 

36 

36 

35 

34 

39 

41.1 

MIN 

44 

47 

42 

36 

36 

38 

35 

34 

34 

34 

36 

36 

35 

39 

43 

39 

39 

38 

36 

40 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

37.3 

BEREA  COLLEGE 

ft    INCHES 

MAX 

46 

46 

46 

41 

40 

40 

38 

35 

35 

35 

38 

37 

37 

40 

44 

44 

41 

39 

38 

39 

38 

39 

36 

35 

34 

33 

32 

33 

38.5 

MIN 

43 

46 

41 

39 

38 

38 

35 

35 

34 

34 

35 

34 

35 

37 

40 

40 

39 

37 

36 

38 

37 

35 

35 

3ft 

33 

32 

32 

32 

36.6 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

MAX 

50 

50 

48 

44 

43 

43 

40 

37 

35 

36 

41 

42 

42 

44 

47 

48 

44 

40 

41 

42 

ft3 

42 

37 

37 

36 

34 

34 

38 

41.4 

MIN 

45 

48 

43 

39 

37 

39 

36 

35 

34 

34 

35 

36 

36 

39 

43 

40 

40 

38 

36 

ftl 

37 

37 

37 

3ft 

34 

33 

34 

34 

37.7 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4    INCHES 

MAX 

48 

47 

47 

45 

45 

45 

ftl 

40 

- 

40 

40 

41 

39 

42 

48 

45 

- 

43 

43 

43 

43 

42 

38 

39 

36 

34 

33 

33 

41.5 

MIN 

42 

46 

44 

43 

42 

41 

40 

40 

40 

40 

37 

36 

38 

ftl 

42 

" 

41 

40 

42 

40 

38 

36 

36 

34 

33 

33 

33 

39.2 

FLEMINGSBURG  1  SW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

42 
42 

45 

41 

44 
41 

41 
39 

40 
38 

40 
38 

38 
36 

36 

34 

34 
34 

34 
34 

36 

34 

36 
35 

37 
35 

40 
37 

49 
46 

46 

40 

42 
39 

39 
39 

39 

37 

38 
38 

38 
36 

37 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

38.5 
36.9 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

MAX 

48 

48 

48 

45 

ft2 

42 

42 

40 

37 

37 

38 

40 

38 

40 

43 

45 

42 

41 

40 

42 

41 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

40.4 

MIN 

45 

48 

45 

42 

39 

42 

38 

36 

36 

35 

37 

38 

37 

38 

40 

ft2 

41 

40 

39 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

38.8 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

MAX 

50 

51 

48 

44 

42 

44 

41 

36 

35 

36 

39 

40 

41 

42 

46 

48 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

36 

34 

34 

33 

33 

39 

40.3 

MIN 

47 

48 

44 

38 

39 

40 

36 

35 

35 

34 

36 

34 

36 

40 

42 

40 

39 

39 

38 

39 

34 

36 

3ft 

34 

33 

33 

33 

33 

37.5 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

50 

48 

50 
47 

47 
45 

45 

43 

44 
42 

44 
43 

43 
38 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
40 

41 
39 

41 
39 

43 
41 

46 
43 

46 
43 

43 
42 

42 
40 

40 
40 

40 

40 

40 
39 

ftO 
39 

39 
38 

36 

37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

39 
36 

41.7 
40.2 

IRVINGTON 

4    INCHES 

MAX 

46 

46 

46 

43 

42 

42 

40 

36 

35 

36 

36 

36 

38 

40 

43 

43 

39 

39 

40 

38 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

38.6 

MIN 

43 

44 

43 

40 

39 

40 

36 

35 

35 

34 

36 

35 

35 

37 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

36 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

37.0 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

52 
39 

51 
47 

47 
42 

44 
39 

45 
39 

44 
39 

40 
36 

36 
35 

35 

34 

37 
34 

39 

36 

38 
35 

41 
36 

43 
39 

47 
43 

48 
39 

40 
39 

39 

38 

38 
37 

39 
37 

38 
36 

39 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

40.1 
37.0 

QUICKSAND 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

45 
42 

46 
45 

46 

40 

42 
38 

42 
37 

43 
38 

38 
36 

36 
36 

36 
34 

34 

33 

40 
33 

40 
34 

38 
34 

43 

36 

47 
41 

48 
44 

49 
44 

44 
38 

42 
36 

41 

39 

41 
35 

39 
34 

35 
33 

34 

31 

35 
32 

32 
31 

31 

31 

31 
31 

39.9 
36.3 

SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
42 

45 
43 

45 
42 

42 
39 

42 
42 

42 
41 

41 
38 

38 
36 

36 
36 

37 
35 

39 
34 

38 
35 

40 
35 

44 
39 

47 
43 

43 
41 

43 
43 

44 
40 

41 
38 

41 
41 

ftl 
40 

41 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

40.2 
38.2 

SOMERSET  2  N 

1     INCH 

MAX 
MIN 

48 
46 

49 

48 

48 

47 

47 
42 

45 
37 

44 
41 

41 
39 

39 

38 

39 
34 

41 
39 

42 
36 

42 
35 

40 
37 

42 
40 

46 
42 

46 

44 

45 

41 

46 
42 

43 
37 

41 
41 

42 

40 

42 
38 

36 
37 

39 
35 

41 
36 

36 
32 

35 
35 

36 
34 

42.3 
39.0 

ft    INCHES 

MAX 
MIN 

51 
45 

52 
46 

47 
42 

42 

41 

45 
41 

45 
37 

37 

36 

37 
34 

42 
34 

48 
33 

40 
37 

40 
38 

43 
35 

45 
38 

48 
42 

48 
41 

44 
39 

44 
40 

41 
39 

43 

41 

43 
37 

40 
35 

38 
35 

37 

33 

40 
34 

36 
35 

35 

33 

37 
32 

42.4 
37.6 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
43 

45 
42 

44 

41 

42 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

37 
36 

ftl 
37 

44 
40 

44 
40 

40 

40 

39 
37 

38 

37 

39 
38 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

38.8 
37.6 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELO    RADIO   WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  ANO  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT  TO  THE  SOUTH 

8  PERCENT  TO  THE  NORTH 

5  PERCENT  TO  THE  SOUTH 

6  PERCENT  TO  THE  WEST 
LEVEL 

10  PERCENT  TO  THE  SOUTH 

4  PERCENT  TO  THE  NNW 
ZERO 

LEVEL 

3  PERCENT  TO  THE  NORTH 

ZERO 

3   PERCENT    TO    THE    SOUTH 

3    PERCENT    TO    THE    EAST 

9  PERCENT    TO    THE    SOUTHEAST 


ALL    STATIONS    EQUIPPED   WITH   PALMER   DIAL    TYPE    SOIL    THERMOMETERS 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  a  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAPDSTOWN    S    J    PREP    SCh 

BARDwELL    4    E 

BARREN    RIVER    RESERVOIf 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

ITON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA 
BLAINE  2    V 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 


BURKES 


LE  2    ' 


CALHOUN  LOCK 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

LINTON 
COBB 

COLLEGE  HILL  LO 
'COVINGTON  WB  AI 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  FALL 
CUMBERLAND  GAP 


IZA9ETHT0WN 
KHORN  CITY 
(TON  I     S 

FALMOUTH  5  WNW 
ARMERS  1  WNW 
LEM1NGSBURG 
LE11NGSBURG  1 

FORD  LOCK  10 

FOURMILE    KY    UT 
FRANKFORT     LOCK 
FRANKLIN    1    E 
FREEBURN    2    SW 

FRENCH8URG 

GEORGETOWN    WAT 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 

,SGOW  WKAY 
NOALE  1  E 
GOLDEN  POND  8 
iRAYSON  1  SE 
.REENSBURG 


HIGH    BRIDGE    LOCK 

HINDMAN    11    NNE 

HODGE NVILLE-L1NCI 

M0PK1NSV1LLE 

HYDEN 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE    1    SSW 

LA    GRANGE     1     ESE 

LANCASTER 


LLOYD    GREENUP    DAM 
LOCKPORT    LOCK    I 
LOGLICK    1    S 

LONDON    1    SSW 


COUNTY 


BREC 

IN 

IDGE 

CLIN 

ON 

JEFF 

RSON 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

MARSHALL 
MADISON 
MADISON 
LAWRENCE 


HARDIN 
POWELL 
BULLITT 


MA»T1N 
FLOYD 
MERCER 


MUHLENBERG 

BRECKINRIDGE 

METCALFE 


i  PENDLETON 


3816 

01 
03 

192? 

02 

1994 

01 

4093 

4165 

n/ 

4196 

04 

4255 

436« 

»  i 

1,595 

03 

4620 

03 

474« 

475' 

0  2 

482* 

03 

184 

04 

-8* 

CHRISTIAN 

LESLIE 

BRECKINRIDGE 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


37 

00 

86 

76 

58 

86 

76 

37 

79 

85 

09 

37 

12 

86 

16 

fih 


38    17   I      84    33 


it 


86* 
1463 

MID 
6P 

1070 

1200 

684 

BA 

955 

7A 

770 

690 

B70 

592 

711 

96! 

ns 

6A 

eoc 

520 

71* 

6P 

662 

6P 

851 

875 

66( 

356 

MIO 

LOO! 

50* 

7A 

69C 

730 

OBSERVER 


CORPS    OF 
C.    HOMER 
E.    G.    YO 

ENGINEERS 

NOLAN 

RADIO    STATION    WCBL 
BEREA    COLLEGE 
MRS.    RUSSELL    S.    WAL 
RAYMOND     1SON 

JAMES 
FED. 
DR.    D 
ELMER 

R.    EDWARDS 
&V1ATION     AGENC 
AVlO    D.    DRYE 

CORPS 

E  DW  1  N 

OF 
E. 

ENGINEERS 
JOHNSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
HERBERT  C.  BERG 


BERNHEIM  FOUNOA 

ERL  SENSING 

MRS  BENNIE  B.  Wl 


CUMBERLAND  GAP  NATL 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLOIRON 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

CORPS  OF  FNGINEEPS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  DALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
JOHN  E.  MORA' 


1VE 


'30/i 


BENNFT 


OECKARD 

F.  BRAM8LET 
F  ENGINEERS 


RT  G.  SWANAGAN 
RO  PICKETT 

LES  E,  LYNN 
.  LOVELL 

LILLIAN  WAGNER 
0  K.  CARSON 


HAROLD  EVERETT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ENOCH  COMBS 
MODGENVILLE-LINCOLN  I 
NEWELI 


STATION 


-fit,. 
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REFERENCE    NOTES 
t       v  .,  u  ■•!„„  .„  .he  «,„,h,r  Bureau  State  Climatologist.   Room  205.   Agricultural  Experiment  Station.   Agronomy  Department. 

^X'^ZXT^Tk^Z^T^^^^'^^^^^^^  -*-^  £  -  <°~ '"  "HOURLY  —"  AT1°N  DATA  KENTUCKY  • 

..   ,  „_         .        .     ..      ,    .     j-       „.in„,,  „„nc  „„ri  in  .hi^  hnllPtin  are'       Temoerature  in  "F     precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 

^ZTZ^T^Zl^ZZ'l'  ^^T^ZllTsV^^T  £%Z£Z*X"L*  directions  entered  in  figured  tens  o,  degrees.     Resultant  wind  ,s  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  °>>"™,,ons  or ,  daylight saving  ttae  Snow  on  ground  inthe  'Wf  11  _ 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  am  C  ST  Data  n  tte  *- table.  Daily  Precipita 
Uon"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  or  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


nd"  table. 


ith< 


"Seas 


al  Snowfall"  table,   include  ! 


and  sleet.     Entr 


i  of: 


I  ground  include  snow. 


of  this  bulletin. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno' 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  earned  in  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ng:    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 


One  or  more  days  of  recor 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  ar 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
■I  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


tially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


1  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  P^^^3^;^^^^/^^6^^  ?x«^  wh^tadicated"^  referenVe  "r'V    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i 


"Climatological  Data"  bulletin  they  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletii 


i  of  data  in  any  month  indicate 


i  ground  in  that  month. 


G      "Soil  Temperature"  table. 
H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oi 
J        "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

I       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indie 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402 


i  shelter  located  < 


;  to  be  included  in  this  issue. 
WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposur. 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual 
the  address  shown  above. 


etc       of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State     price  30  cents      Simil" 

'       f  Local  CHmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


Subscription  1 
of  Documents 


j  i      *o   w  nor  t,aar        (vparlv  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  ...u 

rce're":subs^  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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KENTUCKY        -      MARCH      1967 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


March  was  notable  for  the  variety  of  weather 
that  occurred  Temperatures  averaged  unseason- 
ably mild  to  warm  despite  several  cold  spells. 
Temperatures  on  the  afternoon  of  the  13th  were 
in  the  eighties,  the  warmest  on  record  so  early 
in  the  season  over  much  of  Kentucky.  Precipita- 
tion ranged  from  less  than  50  percent  of  average 
in  the  extreme  west  to  much  above  average  over 
much  of  the  State.  Variable  areas  over  the  State 
were  visited  by  heavy  rains,  heavy  snow,  floods, 
hail,  tornadoes,  high  winds,  and  forest  fires.  The 
Governor  of  Kentucky  requested  that  15  eastern 
Kentucky  counties  be  declared  a  disaster  area, 
including  a  number  of  counties  having  flood  damage 
and  2  counties  hit  by  tornado  activity. 

The  heaviest  general  precipitation  in  about  3 
months  fell  from  the  4th  through  the  7th,  totals 
during  this  period  ranging  up  to  more  than. 5 
inches  in  some  areas;  at  some  locations  much 
of  the  total  fell  in  a  24-hour  period.  In  the  north- 
western two-thirds  of  Kentucky  much  of  this 
precipitation  on  the  6th  and  7th  was  in  the  form 
of  snow.  In  the  more  northerly  counties,  snowfall 
totals  in  a  number  of  areas  were  among  the 
greatest  of  March  record  for  a  24-hour  period. 
This  precipitation  was  responsible  for  consider- 
able headwater  flooding  in  eastern  Kentucky. 
Streams  rose  to  near  or  above  flood  stage  along 
some  other  Kentucky  tributaries  of  the  Ohio 
River,  and  there  was  general  flooding  along  the 
Ohio.  There  were  several  additional  periods 
of  rain  between  the  11th  and  the  17th.  In  eastern 
Kentucky  streams  again  rose  to  above  flood  stage 
in  some  areas.  The  additional  rain  served  to 
keep  streams  at  relatively  high  levels  in  some 
areas  over  the  State  and  to  sustain  a  relatively 
high  flow  along  the  Ohio. 

Hundreds   of  families   were   forced   from   their 


homes  in  headwater  and  flood  plain  areas.  Pre- 
liminary reports  indicate  no  deaths  or  injuries 
directly  attributed  to  the  floods,  but  two  deaths 
indirectly  associated  with  the  high  water.  There 
was  considerable  headwater  flooding  damage  to 
property,  roads,  and  bridges  in  eastern  Ken- 
tucky, and  a  number  of  communities  were  isolated 
by  flooded  roads.  There  was  also  economic  loss 
in  other  sections  of  Kentucky  due  to  suspension 
of  business.  Estimates  indicate  that  at  least 
several  hundred  thousand  acres  of  land  were 
flooded,  with  an  overall  economic  loss  in  the 
millions  of  dollars.  Indications  were  that  there 
was  relatively  little  farm  crop  loss  due  to 
earliness  of  season. 

High  winds  and  several  tornadoes  in  southeastern 
Kentucky  on  the  12th  resulted  in  a  number  of  in- 
juries, considerable  property  damage,  and  a  re- 
ported, estimated  loss  of  between  4  and  5  million 
board  feet  of  timber  in  the  Daniel  Boone  National 
Forest.  On  the  14th  a  number  of  areas  in  the 
northern  half  of  the  State  suffered  considerable 
property  damage  due  to  hailstones  varying  in 
size  from  1/4  inch  to  reported  hen-egg  size; 
there  was  also  considerable  loss  in  the  Blue 
Grass  due  to  at  least  two  fires  apparently  set 
by  lightning.  On  the  26th  in  parts  of  two  counties 
in  western  Kentucky  a  major  fire  due  to  dry 
weather  was  able  to  burn  over  some  1,300  acres 
of  wood  and  brush  land,  destroying  at  least  3  barns. 

For  additional  details  concerning  a  number  of  the 
above  items,  see  the  March  1967  issue  of  the 
ESSA  publication,  STORM  DATA;  additional  data 
concerning  the  floods  will  also  be  found  in  the 
March  1967  issue  of  the  ESSA  publication,  CLIMA- 
TOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy  Department,  University  of 

Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 
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.02 

.59  1.5C 

.20 

.02 

.42  1.7! 

.10 

T 

.91 

.74 

.10 

.07  3.5! 

.76 

2.21 

1.10 

.58  2 

6e 

2 

42 

.98 

.50 

.26  3 

.31 

.07  1 

.96 

.05  1 

.62 

.58  3.06 

.02  2.56 

.36  .84 

.31  .75 

.02  1.35 


2.00  1.18 
•  26  1.03.  1.32 
T    2.35|  1.44 

.12  l.eej  1.70 

.86  1.82  .78 

T    1.60  1.38 

T    LIT,  1.44 

2.20  1.34 

1.0*1  1.25 
1.85  1.33 


.45  1.88 

.17 

2.20 

.45 

7    1.03, 
.45  1.231 

,56 

.22 

2.031 

.39 

.17  3.92;   .20 


16      17       18 


19   20  ',  21 


22      23      24 


25  |  26   |  27 

.13  .03 

T  T 

T  .02 


28      29      30 


.03 

.04 
.21 


1.65 
.36  1.25 


2.18 
.97 

2.09 


2.46 
2.45 
1.09 


2.57 
.17 
.03 


.17 
1.03 

.21 
2.62 

2.97 
.25 

.41 
1.13 


.02 

T 

.02 


.27 

.12 


2 

.02 

01  1 

.54 

1 

.1/ 

63 

.63 

1 

.26 

.46 

] 

.23 

.99 

.14 

1 

.08 

1 

.25 

.10 
.07 

.37 
.32 

.39 


s  following  Station    Ind.i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


WARSAW  MARYLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAKSTOWN  3  NW 


EASTERN  06 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
8UCKH0RN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  Sw 
FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYO  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  Ap 

LOUISA  2 


3  6.67 
7.69 
6.03 
6.03 


7.69 
6.70 

6. OB 

7.02 
5.88 
5.77 
5.69 
6.68 

S.82 


4E 


MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
T1LF0RD 
TOMAHAWK  1  W$W 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


6.01 
7.30 
6.36 
6.99 


7,66 
6.67 
5.53 

6. SO 
6.09 

6.17 


8.63 
5.70 
6.49 
5.59 


,01 

.2*      .95 

.33 

.?} 

T         2.18 

1.18 

.52 

.26    1.60 

.29 

2.005 
1.30  2 
1.10  2 


.21  1.00)  1.98   T 


.90 

2.90 

2.75 

.05  2.60 

.35  2.01 


.05   .65 


.0".  .03  .93 

.06  .65  1 

.19  .16  3 

T  T  1.70 


.15  1.59 
1.20 
1.68 


T    2.00 
1.61 
.02  1 


1.60 

1.56 
2.22 
1.85 
1.81 
2.16 

2.21 


2.06 
2.07 
1.80 


13 


14   15 


2.07 

.361 

.J 


1.22 

•  09 

.71   .55 


1.27 

.21 

.10 

1.95i 

.31 

.01 

.06 

.35 

1,25 

.65 

.22 

.71 

1.79 

•  52 

.09 

.021 

.53 

,.66 

.15, 

.32 

1.15 

1.73 
1.99 
1.71 


.25  1 

1.78 


19   20   21 


1.66 

.6o; 


1.12 
.37 

.07 

05 

.30 
.20 
1.15 
1.23 
.66 

1.00 

- 

11 

r 

.10 
1.02 

u 

3.22 
1.00 

.35 

.02 
.10 
.01 
1.27 


.03  1.00 

T     .93 

1.35 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

MARCH 


WESTERN  01 

BARDwELL  4  E 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

OREENVILUE  2  W 

HENDERSON  7  SSw 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVlLLE 

*     #     » 

CENTRAL  02 

ANCH0RA6E 

BAROSTOWN  S  J  PREP  5CH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAvE  PARK 


Day  Of  Month 


17 


MAX 

KIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


49   69 
23   37 


45   70 
20   32 


63   42 

40   30 


50   70 
21   30 


48   69 
23   44 


47   50 
24   24 


45   68 
22   37 


45   68 
24   36 


51   71 
25   42 


46   47 
23   23 


51   70 
23   36 


46   68 
22   37 


49   67 
27   42 


46   53 
23   29 


46   67 
23   36 


48   71 
22   43 


49   69 
24   41 


47   68 
22   37 


43   45 
18   20 


46   48 
21   24 


71   76   64 
46   47   34 


55   36 
36   30 


75 
44 

55 
45 

70   70   47 
47   47   30 

72   78   66 
45   45   33 

67   64   40 
43   40   30 


40   48 
16   21 


40   37 
12   25 


35   40 
18   18 


40   46 
16   22 


62   73 
23   36 


66,  75 
22  ,  40 


67   73 
28   35 


58   73 
23   40 


28   31 
65   73 


74  71  44| 

48  43  32 

69  68  46 

46  46  301 

69  74  68 

47  56  34 

65  60  46 


39   35 
14   20 


41   40 
7   19 


36   41 
17   17 


42   38 
14   21 


43   44 
14   21 


77   80 
61   55 


78   81 
61   57 


78   79 
63   58 


73   80 
58   54 


74   78 
52   57 


77   81 
61   58 


76   80 
60   55 


79   82 
62   62 


75   76 
46   59 


70   75   64 


75   77   64 

44   47   34 


40   69   66 
15   31   43 


41   68   69 
16   30   4( 


43   46   68 
24   24   44 


45   69   70 
22   36   40 


41   54   68 
19   25   48 


43   65   69 
19   32   47 


41   68   68 
19   31   44 


42   67   69 
15   24   49 


45   68   71 
19   33   48 


57   65 
39   44 


67   65 
41   41 


71   78 
43   43 


76   64 
44   42 


70   68 
41   42 


69   68 
41   59 


63   63 
42   43 


69   65 
41   41 


76   68 
42   61 


43   46   68 
22   21   45 


42   67   70 
19   31   46 


42   68   66 
18   33   45 


43   68   69 
21   34   44 


43   70   6! 
19   33   46 


41   69   66 
19   33   49 


43   69   70 
20   31   48 


72   71 
43   43 


70   65 
44   43 


63   63 
43   47 


69   62 
44   46 


53   64 
41   35 


53   65 
43   39 


76   76 
42   60 


39   39 
9   25 


35   39 
16   21 


45   40 
7   18 


40   41 
5   23 


39   39 
12   25 


42   41 
11   22 


37   39 
19   19 


38   42 
17   14 


62   73 
20   36 


64   73 
21   40 


65j  72 
26  I  44 


541  68 
16   36 


42   58 
18   18 


47   63 
21   22 


42   54 
24   27 


52   67 
25   25 


42   52 
21   23 


50   64 
23   26 


49   63 
21   21 


45   62 
15   21 


53   68 
24   26 


43   53 
25   25 


51   64 
22   23 


46   60 
16   15 


49   65 
25   25 


43   60 
25   24 


40   59 
23   21 


52   66 
20   23 


77   81 
61   57 


77   81 
62   57 


75   80 
63   61 


73   77 
56   61 


75   80 
55   56 


78   82 
64   61 


79   82 
62   60 


76   83 
64   62 


72   71 
48   55 


73   77 

46   60 


72   76   75 
38   59   52 


73   77   72 
42   60   53 


68   73   78 
32   48   52 


74   77   82 
46   59   59 


65   72   77 
39   59   56 


71   75 
47   59 


84   77 
54   52 


85   83 
53   57 


85   80 
47   56 


85   71 
52   51 


87   86 
54   55 


85   80 
60   57 


84   75 
53   51 


86   79 
63   57 


83   87 
56   56 


84   74 
53   52 


85   83 
60   55 


81   78 
62   57 


82   85 
62   63 


85   77 
52   53 


85   72 
61   52 


84   81 
52   53 


85   82 
59   50 


79   84 
54   56 


82   85 
62   64 


83   79 
52   60 


84   84 
53   64 


81   85 
55   59 


84   82 
58   60 


76   63 
52   65 


a2  si 

59   65 


68  53 
40   31 


741  55 
40   30 


63;  53 
36   30 


78'  47 
46'  30 


70   52 
39  26 


72   76   77 
40   57   55 


73   76 

34   60   54 


50   45   38 


53   52 
23   4? 


63   74   81 
29   38   42 


68   81 
35   39 


50   53   55  I  57   64 


361  33 
55   55 


46   48   53 


26   25   20;  26   39   40 


51   54   401  43 


53   51   39 
27   27   20 


51 

43 


25   43   40 


49 
28 

41 

21 

51 
29 

51 
40 

55 
28 

36 
19 

41 

27 

55 
39 

47 

27 

42 

21 

48 
36 

49 
42 

70   77 
45   61 


67   72   78 
27   41   57 


73   77   77 
42   58   55 


73   76   77 
43   59   55 


76   78 
58   56 


75   77   77 
40   60   57 


75   75 
60   55 


69   78   78 
49   59   56 


83   81 
55   60 


85   84 
48   62 


85   82 
56   64 


72   85 
54   55 


84   83 
55   62 


84   81 
53   57 


84   87 
57   61 


84   73 
51   60 


83   74 
48   61 


85   82 
58   65 


50   47 
21   21 


50   49 
23   22 


57   53 
27   27 


52   45 
30   23 


56   51 
23   24 


49   48 
24   24 


51   47 
24   24 


52   53 
21   22 


52   47 
26   26 


63   52 
27   26 


52   51 
24   24 


51   48 
24   24 


51   46 
25   25 


50   48 
28   22 


50   47 
26   22 


50   49 
25   26 


27   44   37 


51 

44 


51 
23 


55   56 
28   42 


24   47   33 


55 

40 


54   54   62 
14   41   30 


53 
43 


27   28   29   30 


57  68  80 

27  39  41 

57  67  80 

30  43  45 


63   74 
34   40 


65  74  81 

29  44  43 

60  70  81 

29  40  40 

64  72  79 

30  47  50 

56  63  73 
30  39  45 

57  67  80 


78   66 
47   55 


80   77 
47   53 


79   72 
36   49 


80   71 
50   51 


82   79 
48   49 


79   78 
52   54 


79   73 
54   57 


78   72 
52   56 


82   80 
44   50 


78   70 
46   55 


78   76 
53   54 


79   70 
52   58 


82   76 
50   57 


79   76 
48   52 


-  ! 


31  i 


74 

45 

80 
45 

77 
55 

66 
58 

71 

55 

71 
55 

77 
53 

80 
58 

78 
65 

73 
42 

82 
47 

80 
52 

74 
57 

74 

56 

72 

53 

76 
52 

82 
58 

8C 
64 

72 

43 

81 
46 

79 
56 

73 
58 

75 
5  6 

72 
57 

76 
52 

82 
58 

80 

64 

58 

29 

69 
36 

79 
42 

79 
49 

78 
53 

72 
55 

73 
46 

75 
48 

80 
54 

60 
32 

72 

45 

80 
49 

75 
52 

78 
55 

73 
59 

74 
51 

73 
52 

79 
58 

78   82 
53   57 


74   81 
49   50 


78   83 
51   31 


77   83 
53   56 


72   76 
53   55 


73   81 
51   49 


74   82 
50   54 


80   82 
55   58 


76   75 
52   52 


79   82 
52   53 


78   64,8 
63   41.2 


79   66,1 
60   39.6 


80   66.4 
32  I  36.7 


75   81 
51   53 


79   81 
54   59 


75   78 
54   56 


76   61 
52   52 


58   63   60 
29   40   36 


55   65   68 
27   36   38 


51   59 
27   27 


72   79 
35   43 


48   55   66 
27   30   31 


57   66   75 
28   35   36 


57   66   76 
25   35   37 


67   70 
32   32 


59   70   80 


51   58   70 
28   28   36 


54   66   75 
25   34   42 


67   72 
41   42 


56   68   76 
31   39   42 


58   66   65 
34   44   40 


55   64   64 
32   42   40 


57   68   78 
25   32   40 


80   79   73 
39   51   57 


80   79   76 
39   50   53 


79   80   80 
42   51   54 


78   77   74 
48   55   54 


80   80   80 
40   44   54 


79   78   77 
44   54   56 


78   77   75 
41   49   55 


80   80   78 
33   47   54 


80   79 
45   52 


79   81   80 
40   43   52 


80   78   76 
44   52   53 


76   77 
42   55 


80   78 
47   55 


81   80   76 
41   55   61 


79   78   75 
42   52   59 


79   79   75 
46   55   53 


70   68 
56   46 


72   70 
57   45 


74   70 
54   51 


69   75 
51   50 


76   65 
59   52 


73   72 
58   47 


71   72 
57   45 


73   69 
57   41 


68   71 
60   50 


75   65 

54   48 


73   69 
57   47 


71   69 
56   47 


69   71 
58   50 


68   71 
56   47 


65   69 

53   49 


68   73 
59   50 


80   78 
46   55 


79   78 
46   57 


73   81 
46   51 


79   78 
48   55 


75   80 
50   54 


79   77 
51   56 


80   76 
50   55 


80   80 
40   56 


79   78 
49   58 


75   81 
45   47 


79   78 
49   57 


79   77 
50   59 


80   77 
51   58 


82   81 

49   63 


80   79 
46   59 


80   78 
49   58 


Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH 


Station 

Day  Of  Month 

• 
M 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOUN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

42 
20 

44 

22 

69 

43 

71 
43 

75 

42 

67 

35 

36 
20 

*1 
22 

52 
22 

61 

24 

73 

46 

78 
58 

80 
56 

84 
56 

80 
52 

52 
26 

51 

28 

35 
15 

39 
14 

53 
25 

55 
35 

51 

24 

59 
24 

69 
33 

80 

42 

78 
44 

78 
52 

73 
49 

67 
47 

72 

45 

79 
44 

62.7 
35.7 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 

41 

45 

68 

69 

68 

62 

36 

41 

47 

64 

73 

76 

79 

83 

80 

50 

52 

37 

42 

53 

52 

50 

58 

69 

80 

78 

78 

72 

69 

75 

80 

62.2 

MIN 

17 

17 

40 

42 

42 

31 

14 

14 

19 

22 

38 

53 

53 

55 

45 

22 

24 

12 

18 

24 

42 

23 

26 

40 

44 

49 

55 

57 

49 

49 

52 

35.1 

SCOTTSVILLE  3  SSw 

MAX 

MIN 

45 
23 

69 
37 

72 

47 

77 
45 

78 
59 

62 

34 

42 
22 

55 
26 

68 
28 

71 
49 

78 
59 

82 

58 

84 

60 

83 
62 

77 

50 

55 

27 

46 
28 

40 
18 

56 
24 

56 
47 

55 

40 

57 

31 

70 
38 

79 

44 

60 

54 

78 
58 

78 
57 

70 
59 

72 
50 

78 
53 

T9 
57 

67.5 
43.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

45 
20 

67 

28 

70 
48 

75 
43 

70 
60 

65 
33 

42 
25 

53 
22 

67 
25 

69 
45 

78 
61 

79 
58 

83 
54 

81 
63 

74 
38 

52 
24 

45 
26 

41 
15 

55 
19 

57 
45 

54 

40 

57 
25 

69 

32 

78 

37 

80 
49 

79 
51 

73 

50 

66 
56 

73 

49 

79 
52 

78 

58 

66,3 

40.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

42 
17 

45 
27 

69 
35 

72 
46 

77 
47 

69 

40 

41 
29 

45 
21 

56 
25 

70 
33 

69 
48 

79 
55 

78 
47 

85 
65 

83 
57 

58 
25 

53 
29 

37 
12 

42 

18 

57 

34 

59 
44 

47 
29 

59 
28 

70 
31 

79 
38 

81 
46 

80 
50 

74 
55 

63 
47 

73 

42 

80 
49 

64.3 
37.7 

SLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

42 
20 

65 
32 

70 
51 

63 
41 

65 
46 

61 

33 

40 
27 

50 
24 

64 
28 

72 
29 

75 
58 

72 

54 

82 
60 

80 
65 

74 
39 

50 
26 

48 
21 

36 
15 

54 
22 

54 
40 

53 

40 

53 
32 

64 
37 

63 
35 

77 
40 

75 
55 

77 
63 

73 
56 

70 
44 

79 

48 

78 
58 

63.8 
40.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

39 
17 

67 
29 

67 
44 

60 
38 

52 
38 

48 
32 

39 
25 

41 
22 

53 
24 

69 
31 

75 
56 

72 

48 

78 
44 

79 
53 

63 
38 

♦7 
25 

47 
21 

36 
16 

50 
20 

53 

38 

52 

39 

53 
32 

63 
38 

59 

37 

76 
41 

78 
47 

74 
55 

70 
51 

66 

45 

79 
43 

77 
58 

60.8 
36.9 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
15 

61 

30 

55 
39 

40 
35 

48 
33 

34 
30 

34 
20 

35 
22 

48 
20 

66 

38 

72 
51 

57 
47 

78 
44 

69 
49 

49 

30 

44 

23 

42 

18 

34 
14 

48 
19 

48 
34 

48 
35 

48 

30 

50 

37 

44 

36 

75 

39 

78 
51 

72 
56 

63 

47 

63 

43 

77 
44 

74 
57 

54.5 

35.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

41 
14 

41 

14 

68 
32 

67 
40 

66 
40 

65 
34 

42 
28 

42 
15 

50 
1, 

58 
25 

72 
32 

76 
52 

74 
47 

81 
55 

74 
51 

51 
25 

48 
21 

48 
21 

51 

33 

53 
35 

52 

40 

43 
33 

62 
32 

76 
43 

80 
52 

78 
45 

62 

40 

69 
37 

78 
50 

61.0 
34.7 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

38 
19 

42 

19 

67 
42 

69 
42 

63 
42 

63 

34 

36 
27 

39 
24 

50 
26 

65 

28 

72 

49 

76 
54 

75 
54 

84 
60 

80 
59 

60 
24 

51 
24 

33 

15 

38 
15 

55 

18 

55 

41 

45 

30 

55 
34 

64 
37 

66 
37 

80 
43 

79 
55 

75 
57 

61 

44 

71 
43 

79 
45 

60.6 
36.6 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

40 
17 

67 

39 

68 
50 

66 
38 

67 
42 

62 
33 

37 
25 

48 
23 

63 
25 

72 
42 

75 
58 

76 
55 

82 
52 

81 
63 

77 

36 

48 

24 

48 
21 

36 
15 

52 
21 

53 

40 

53 
40 

53 
31 

63 
35 

62 
35 

79 
40 

79 
47 

75 

56 

73 
57 

67 

44 

78 
46 

76 
55 

63.8 
38.9 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 
MIN 

37 
10 

66 
23 

67 

43 

53 
38 

63 
41 

48 
31 

41 

28 

42 
16 

53 
17 

70 
29 

75 
58 

71 
49 

82 
44 

78 
57 

58 
37 

46 
21 

44 
19 

36 

10 

50 
13 

50 
35 

47 
38 

51 
32 

60 
33 

54 
33 

78 
39 

60 
42 

76 
52 

67 
56 

65 

39 

79 
37 

77 
54 

60.1 
34.6 

FARMERS  1  WNN 

MAX 
MIN 

40 
15 

67 

24 

66 
52 

60 
43 

70 
44 

62 
35 

39 
29 

48 
24 

63 
28 

74 
33 

77 
61 

73 
53 

83 
50 

77 
68 

72 

39 

47 
28 

46 
21 

37 

13 

53 
18 

53 
32 

54 
40 

51 
36 

62 
32 

55 
34 

79 

40 

61 

45 

79 
53 

72 

56 

68 

41 

81 
40 

77 
50 

63.4 
36.0 

FLEMINGSBURG  I  Sw 

MAX 
MIN 

37 
15 

63 

26 

64 
44 

52 

39 

65 
41 

51 
32 

37 
27 

43 
20 

59 
25 

70 
37 

75 
57 

67 
52 

80 
49 

78 
58 

59 
36 

45 
24 

44 
18 

33 

15 

50 

17 

51 
33 

52 

34 

50 
34 

58 
34 

51 
33 

76 

37 

79 

43 

77 
57 

69 
56 

65 
43 

76 
42 

75 
53 

59.7 
36.5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

40 
17 

44 
17 

68 

42 

68 

42 

61 

40 

64 
34 

36 
28 

42 
22 

43 

22 

61 
24 

72 
32 

76 
52 

77 
47 

83 
47 

78 

56 

58 
25 

49 
23 

35 

15 

39 
15 

53 
21 

54 
41 

46 
34 

55 

34 

65 
35 

55 
38 

79 
40 

78 
44 

75 
52 

65 
42 

65 
41 

79 
41 

60.1 
34.3 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
17 

65 
34 

66 

48 

53 
42 

65 
46 

46 
32 

35 
25 

43 
22 

61 
25 

71 
42 

74 
58 

73 
54 

81 
55 

74 

59 

60 

33 

47 
24 

44 
19 

36 

16 

52 

18 

53 
42 

53 

39 

53 
35 

64 
40 

57 
37 

78 
41 

79 
55 

75 
57 

64 
50 

68 

45 

79 

50 

77 
55 

60.8 
39.2 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

35 
18 

43 
18 

65 

41 

64 
39 

60 
39 

67 
35 

36 
29 

41 
20 

44 
23 

56 
26 

71 
35 

76 
48 

66 

44 

82 
45 

69 
52 

54 
26 

45 

20 

31 
17 

36 

20 

52 
28 

53 

36 

46 
35 

51 
33 

60 
35 

47 
37 

78 
41 

80 
51 

79 

52 

63 

46 

66 
39 

78 
40 

57.9 

34.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

39 
17 

66 

28 

67 
46 

64 
42 

69 
46 

60 
33 

37 
27 

48 
23 

61 

27 

72 
39 

77 
59 

75 
53 

81 
54 

80 

64 

75 
39 

47 
25 

46 

20 

35 

14 

53 
15 

53 

37 

52 

39 

52 
35 

62 
36 

59 
35 

79 
40 

60 
49 

60 
57 

76 
56 

67 
42 

76 
44 

79 
56 

63.5 
38.7 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

38 
9 

65 
21 

65 
47 

62 
38 

63 
38 

49 
32 

42 
26 

42 
15 

56 
18 

71 
30 

75 
59 

73 
49 

81 
45 

80 
58 

68 
37 

45 
19 

45 
20 

36 
10 

51 

IB 

52 
37 

50 

38 

53 

27 

61 
31 

58 
34 

79 
39 

60 
43 

75 
52 

72 
56 

69 
42 

79 

44 

80 

54 

61.8 

35.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

38 
17 

41 

19 

66 
40 

69 
40 

55 
43 

67 

34 

35 
28 

40 
24 

50 
25 

64 
33 

72 

46 

77 
54 

74 

56 

82 
60 

80 
56 

61 

23 

49 
22 

31 
14 

51 

20 

55 
35 

52 

43 

43 
30 

53 

34 

64 
37 

56 
41 

79 
46 

77 

59 

78 
56 

60 
44 

67 
47 

ao 

46 

60.2 
37.9 

SHELBYVlLLE 

MAX 

MIN 

38 
17 

41 

17 

65 
40 

65 
39 

58 
39 

64 
33 

34 
24 

39 
17 

41 
16 

56 

18 

70 
43 

74 
52 

73 

52 

81 
55 

74 

50 

50 
24 

47 
21 

31 

16 

36 
16 

50 
20 

52 

40 

45 
31 

53 
31 

61 
36 

56 

38 

77 
43 

76 
53 

72 

56 

65 
46 

66 

46 

77 
47 

57.6 
34.7 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

35 
17 

42 

18 

68 
39 

62 

41 

44 
37 

52 
34 

35 
29 

42 
29 

42 

28 

55 
24 

70 
33 

76 
44 

77 

44 

80 

44 

72 
53 

53 
27 

45 
19 

43 
15 

38 
19 

51 
24 

57 
33 

44 

31 

54 
32 

56 
36 

50 
39 

79 
39 

80 

45 

74 

52 

67 
47 

65 
43 

60 
42 

57.7 
34.2 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

40 
18 

65 

29 

66 
47 

68 
41 

65 
46 

61 
32 

38 
25 

49 
22 

63 
27 

72 

48 

76 
58 

73 

54 

82 

57 

79 
62 

74 
39 

49 
23 

46 
21 

36 
13 

53 

19 

54 
41 

53 

36 

52 
29 

63 
36 

68 
34 

78 
46 

76 
52 

75 
59 

69 
55 

70 
47 

77 
48 

76 
54 

63.5 
39.4 

WILLIAM5T0WN  3  Nw 

ft      «      ft 

MAX 
MIN 

35 
15 

63 
29 

64 
45 

48 
36 

62 
41 

48 
30 

37 
24 

40 
22 

54 
18 

69 
43 

73 
58 

67 

48 

79 

52 

76 
56 

61 

36 

44 
21 

44 
16 

32 
14 

50 
19 

50 
35 

50 
37 

53 
31 

60 
40 

52 
36 

76 
39 

76 
54 

75 
59 

69 
56 

65 
43 

77 

47 

75 

56 

58.6 
37.4 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

35 
20 

38 
20 

69 
36 

65 
42 

58 
40 

70 
38 

39 
29 

37 
22 

50 
25 

62 
25 

74 
35 

79 
51 

67 

46 

84 
47 

76 
57 

59 
31 

46 
20 

30 
15 

36 
17 

51 
22 

51 
33 

52 

37 

51 
30 

61 
27 

49 
28 

71 
40 

62 

50 

82 
53 

65 
43 

66 
34 

79 
35 

59.2 

33.8 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

42 
21 

65 
21 

67 
28 

72 

44 

75 
48 

70 
49 

52 

30 

44 
25 

56 
25 

68 
30 

74 
42 

78 
57 

73 

51 

84 
53 

83 

64 

72 
30 

55 

30 

32 

14 

42 

15 

58 

2n 

56 
45 

52 
30 

57 
30 

68 
30 

70 

34 

80 
41 

78 
48 

76 
52 

61 
48 

74 
42 

78 
46 

65.0 
36.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

35 

20 

43 
20 

63 

26 

69 

32 

71 
45 

69 

50 

53 

31 

42 
23 

53 
24 

65 

27 

72 
36 

76 
54 

7Z 

49 

83 
50 

79 
60 

73 
29 

55 
29 

35 

13 

41 
14 

54 

19 

55 
39 

54 
33 

56 
28 

66 
31 

64 
33 

79 
37 

78 
42 

76 
47 

65 

49 

72 

41 

78 
41 

62.8 
34.6 

BLAINE  2  w 

MAX 
MIN 

35 
15 

40 
14 

68 
23 

70 
40 

52 

40 

72 
42 

42 
30 

40 
20 

49 
19 

63 
23 

73 
27 

77 
53 

70 
47 

85 
48 

77 
57 

64 
29 

50 
25 

32 

10 

37 
8 

53 
12 

55 
28 

52 

35 

52 
27 

62 
27 

49 
26 

80 
36 

79 

45 

80 
45 

62 

41 

65 
30 

60 
31 

60,2 
30.7 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

44 
21 

62 
24 

69 
41 

70 
50 

72 
62 

67 
36 

43 
29 

52 
20 

65 
25 

73 
45 

76 

58 

73 
51 

83 
54 

80 
64 

72 
41 

53 
30 

45 
25 

42 
11 

55 
15 

56 
28 

55 

41 

65 
26 

56 

36 

60 
27 

70 
35 

79 
43 

74 
53 

73 
54 

73 
45 

77 
38 

75 
47 

64.8 
38.0 

DEWEY  DAM 

MAX 

MIN 

37 
18 

40 

19 

68 
25 

71 
41 

53 
36 

69 
38 

47 
31 

40 
25 

52 

24 

65 
26 

74 
32 

78 
53 

75 
47 

85 
52 

79 
55 

67 
28 

51 

20 

32 

12 

39 
12 

57 
15 

59 
37 

53 

39 

54 
26 

65 
29 

55 
29 

76 
28 

83 
29 

B4 

47 

65 
46 

72 
36 

81 
37 

62.2 
32.1 

GRAYSON  I  SE 

MAX 
MIN 

35 
20 

42 

21 

66 
41 

68 
41 

62 
41 

73 
36 

37 
29 

40 
23 

51 
25 

61 
30 

74 
31 

78 
50 

64 
45 

84 
46 

80 
56 

60 

26 

49 
21 

31 
13 

35 

14 

53 
20 

53 
35 

52 
36 

52 
31 

61 
26 

50 
30 

76 
40 

81 
47 

81 

52 

61 

43 

64 
35 

80 
36 

59,9 
33.7 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

40 
18 

69 
23 

71 

32 

72 

42 

68 
33 

63 

39 

40 
30 

51 
22 

64 
24 

74 

30 

79 

51 

79 

53 

83 

48 

86 
55 

80 
46 

51 
29 

52 

24 

37 

11 

55 
14 

58 
32 

56 
43 

53 
35 

64 
29 

64 
30 

61 
33 

80 
39 

81 
46 

79 
54 

69 
47 

80 
37 

80 
45 

66.4 
35.3 

HINDMAN  11  NNE 

MAX 
MIN 

38 
21 

60 
21 

67 
25 

69 
39 

50 
37 

70 
40 

50 
31 

40 
22 

53 
22 

67 
27 

72 
32 

78 
51 

75 
47 

84 
48 

80 
55 

70 

30 

52 
27 

35 
13 

40 

15 

55 
23 

56 
35 

54 
35 

53 
28 

65 
30 

75 
33 

81 
39 

82 
41 

85 
44 

68 
50 

77 
37 

80 

40 

64,0 
33.5 

HYDEN 

MAX 
MIN 

38 
19 

44 

19 

65 
25 

72 
31 

67 
42 

69 
45 

51 

30 

43 
24 

53 
24 

66 

26 

72 
32 

79 
54 

76 
50 

85 
51 

82 

60 

72 

30 

53 
29 

35 

12 

«1 

14 

56 
18 

56 
36 

55 
34 

56 
28 

67 
30 

62 
29 

81 
35 

80 
46 

80 

45 

67 

50 

73 
39 

79 
39 

63.8 
33.7 

JACKSON 

MAX 
MIN 

38 
17 

42 
17 

69 
24 

72 
42 

57 
40 

68 
43 

47 
31 

42 
24 

53 
25 

66 
28 

74 
33 

81 
56 

78 

49 

86 
50 

81 
59 

68 
30 

52 
26 

34 
13 

40 
14 

57 
21 

57 
37 

53 
37 

54 
30 

65 
31 

57 
34 

76 
35 

61 
44 

80 

48 

64 
48 

72 
38 

81 
43 

62.7 

34.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


LONDON  FA*  AP 
MANCHESTER  4  5E 
MC  KEE 
M1DDLESBORO 
MONT1CEUO 
MOUNT  VERNON 

PIKEVILLE 

SOMERSET  2  N 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  1  E 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH 


MAX 
MIN 


Max 

MIN 


Day  Of  Month 


40   67 
20   26 


43   67 
19   23 


35   43 
15   17 


36   44 
21   21 


45   68 
19   29 


43   66 
18   30 


45   70 
26   25 


45 
20 


70   70   66 
47   43   61 


70   69   68 
33   43   49 


671  70   60 
35|  40   39 


9   10   11 


42   53 

30   21 


14   15   16  I  17   18   19   20   21  I  22   23 


24   25   26   27   28   29 


72   75   70 


53   43 
31   21 


53   66 
21  ,  24 


53   65 

23:  25 


76   73  1  84 
56   55   54 


78   75 
49   49 


71   76   76 
34   53   47 


81   69   51 
61   38  28 


83   801  52 
67   44   29 


85   80   63 
50   58  27 


70   77 
38   47 


67   67 
19   51 


46   60 

21   31   40;  51 


76   71 
46   61 


61   71 

43   41 


76 
59 


66 I  44   55   68!  73 
36 1  28   22   27 


42   56 
33   26 


45   41 
30   20 


52 
20 


77   76 '    84 
59   57  i  53 


76   74 
60   56 


81   78 
52   55 


80   75 
62   42 


83 

59 


74 
30 


73   85   79 
45   47   55 


61   70   75   70 
21   27   49   49 


69   44   56   69   74   78   76   85   83   80 
61   36 |  26   23   27]  49   58   57   59   61 


43   38 
20   13 


51   40 
26   12 


52   32 

22   a 


55   38 

30   15 


47   40 
27   13 


49   39 
23   11 


50   42 
29   16 


53 

26 


49   43   37 
25   18   10 


48   51 
18   15 


56   53 

40   37 


58 

46 


55   55   68   6* 
44   29   28   29 


59   59 
18   31 


55 

20 


13   29   *0 


57   58 
19   40 


78   76 
45   53 


67   68 

30   30 


80   80 
41   46 


79   78 
35   41 


79   60 
51   48 


63   69   76 


79   76 
36   45 


78   73 
49   58 


77   76 

46   60 


84   65 
43   47 


37   27   26 


58 
37 


69   73 
31   31 


78   78 
42   51 


76   79 
38   46 


70   80 
37   41 


72   77 
44   47 


79   79 
46   57 


78   78 
48   51 


83   83 
40   48 


75   80   77  I  72   61   71 
40   53   60;  59   49   49 


56   78   82 
26   33   42 


70   74 
33   35 


77   67   81   78 
54   39   33   43 


64.6 
38.0 


66. 
36. 


61.0 
32.9 


67.3 

41.0 


64,9 
39.8 


67.9 
36.2 


62.8 
39.2 


62.0 
31.6 


62.4 
33.2 


7*   79   78   67.9 
48   43   57   40.2 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wir 

d 

Relative    humidity  averages  - 

Number  of  days  with  precipitation 

f 

(Speed    - 

m.p.h.) 

percent 

-.31 

Sal 

'£  S  5 

| 

Station 

+»  a 
a  o 

+»  +> 

3    Q) 

«  u 
as  a 

+» 
c 

«  fl 
+>  a> 

s  a 

CO  OT 

a 
K 

• 
B 
S 
> 
< 

u.     H 

0 

1-= 

a 

g 

S 

1 

1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM           1     PM          7     PM 

8 

■ 

s 

f 

8 

0> 

A 

8! 

i 

3 

i 

s 

> 

CM    3 

I 

Hi 
III 

COVINGTON    WR    AIRPORT 

25 

1.6 

10.5 

32  +  + 

35 

17 

73 

76 

60 

62 

5 

5 

4 

4 

0 

0 

18 

~ 

7.5 

LEXINGTON     WR     AIRPORT 

20 

2.7 

10.3 

28  +  + 

22 

J2 

67 

73 

55 

56 

3 

1 

4 

2 

2 

0 

12 

LOUISVILLE    WR    AIRPORT 

21 

1*4 

9.4 

40 

N 

17 

68 

74 

56 

56 

3 

4 

5 

2 

1 

0 

15 

55 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
MARCH      1967 


Station 


Day  of  month 


5       6 


8       9       10      II      12      13      14      15       IS      17      18      19     20      21      22 


24      25      26      27      28      29      30      31 


ft        •        • 

WESTERN  01 

BEAVER    0AM 

FORDS  FERRY  0AM  50 

HENDERSON  T  SSW 

HOPKINSVlLLE 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PA0UCAH  FAA  AIRPORT 

RUSSELLVILLE 

ft    ft    ft 
CENTRAL  02 

BAROSTOMN  S  J  PREP  SCH 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
CAMPBELLSV-1LLE 
IRVINGTON 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MJLLERSTOWN 

SUMMER  SHADE 

ft    ft    ft 
BLUE  GRASS  03 

COVINGTON  NB  AIRPORT 

CYNTH1ANA 
DANVILLE 
FARMERS  I  WNW 
GEST  LOCK  3 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
W1LLIAMST0WN  3  NW 


EASTERN 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

PIKEV1LLE 


04 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10. 0 
10 
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Station 


BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 
4  INCHES 


BEREA    COLLEGE 

4  INCHES 


CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 


CUMBERLAND  GAP  PARK 
4    INCHES 


FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 


GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 


GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 


HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
6    INCHES 

SOD 

1  INCH 

2  INCHES 
4    INCHES 


INCHES 
INCHES 


MAYFIELD  RADIO  WNGO 
4    INCHES 


PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1967 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


45 
39 


34 
33 


9   10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51 
46 


45 
*5 


47 

39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7  PM 
7  PM 


MAX 
MIN 


40 
42 


MAX   35 
MIN   33 


52 

48 

42 

41 

50 

42 

40 

38 

48 

57 

46 

48 

4  P. 

54 

32 

38 

42 

48 

34 

39 

44 

49 

33 

38 

43 

48 

33 

39 

42 

47 

34 

39 

41 

44 

35 

39 

40 

42 

41 

42 

41 

50 

39 

41 

59 


4, 


48   46 
40   45 


53   56   5 
43   46   49 


54.6 
46.9 


49.3 
45.6 


54.1 
48.5 


52.0 
46.9 


49.6 
46.6 


53.3 

48.0 


50.7 
48.3 


49.1 
45.5 


49.1 
41.6 


48.4 
42.1 


47.5 
42.3 


46.2 
42.6 


43.7 
43.6 


53.6 
45.2 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1»6T 


Station 

Day  Of  Month 

3  -  $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WILLIAMSTOWN    3    NV 
4          INCHES 

MAX 
MIN 

35 

35 

38 
35 

43 
35 

43 
41 

44 
41 

43 
40 

to 

39 

39 
38 

38 
38 

45 
38 

51 
45 

51 

50 

55 
50 

55 
55 

55 
51 

51 
46 

53 
49 

49 

41 

44 
40 

44 
44 

44 
44 

47 
43 

49 
44 

49 
46 

50 
45 

53 
50 

55 
53 

55 
55 

55 
52 

56 
52 

57 
56 

47.9 
44.9 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSV1LLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 
6  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
ZERO 

10  PERCEN1 

4  PERCENT 
ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


DDISON  DAM  45 
iLBANY  *  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BAR80URV1LLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARDWELL  *  E 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BAXTER 
BEAVER  OAM 

BENTON 

TON  2 
8EREA  COLLEGE 
BEREA 
BLAINE  2  w 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

IKHORN 

!DINE  2  NE 
BURKESV1LLE  2  W 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSV1LLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  I 
CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBS 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

'COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PI 


2 


!Y  DAM 
DIX  OAM 
DUNDEE  4  ESE 
DUNMOR 
DYER 
EDMONTON 

LIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 


FALMOUTH  5  I 
FARMERS  1  Wl 
FLEMINGSBURi 
FLEMINGSBUR' 
FORD  LOCK  U 
FORDS  FERRY 


art 


FOURM 


FREEBURN  2  SW 

FRENCHBUR6 

GAMALIEL  1  S 

GEORGE 

GEST 

GLASGOW 

GLASGOW 

GLENOALE  1  E 

" "  I  POND  8  N 
IN  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

GREENVILLE  2  W 

GREENVILLE  13  SW 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  8RIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  11  NNE 
HODGENVILLE-LJNCOLN  I 

HOPKINSVILLE 


JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 


ITON  CAMPUS  I 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 


2-i^B 

01 

<!166 

?391 

02 

2*69 

0? 

2510 

0,' 

2528 

04 

•S4H 

01 

2775 

2791 

0< 

j'Kii 

0  1 

e '■»(:.% 

03 

2953 

;hi 

01 

30?  8 

03 

3  0  16 

01 

J0<,(J 

04 

3052 

f.4 

3112 

n; 

9194 

01 

i  2  0  ?. 

n^ 

3246 

o? 

3?5? 

1)2 

3295 

01 

*» 

02 

1451 

0/ 

34^<> 

01 

3  7.19 

0* 

tru 

04 

37*1 

DA 

3762 

01 

379B 

01 

3616 

01 

3837 

0  3 

39?< 

r:P 

399". 

<.0  9: 

4165 

n,1 

6196 

4255 

^ 

CUMBERLAND 


HARDIN 
POWELL 
BULLITT 

HICKMAN 
CALDWELI 
ESTILL 
BOONE 


MARTIN 
FLOYD 

MERCER 
OHIO 

MUHLENBERG 
BRECKINRIDGI 
METCALFE 
HARDIN 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 


HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 


GRAYSON 

FAYETTE 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

GREENUP 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 


37  55 

36  ** 

38  16 

39  3? 

36  S2 

37  4B 

36  52 


38  0  9 
38  25 
38  25 


38  02 

36  01 

37  21 


86  26 
86  26 

85  09 


65  21 

66  30 
85  II 


85 
82 
87 

52 

21 

10 

84 

25 

63 

44 

8*  52 
86  3* 
62  10 


85  54 
88  00 
82  56 


36 

44 

87 

34 

36 

34 

B9 

10 

37 

49 

R4 

43 

37 

27 

82 

37 

32 

85 

4* 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


COUPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
JOHN  R:  WHARTON 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
HUGH  L.  JENNINGS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTER" 

RAYMOND  I  SON 

JAMES  R.  EDWARDS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MRS.  BARBARA  J.  KIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


EUGENE    WILSON 

CORPS    OF    ENGIN 

U.S.    WEATHER    B 

C.     C.     WHITEAKE 

KY.     DEPT.    OF    C 

CUMBERLAND    GAP 

MARSHALL    HILL 

KY.     CARDINAL    D 

R.    P.    COLDIRON 

ESSE  L.  HUFF 
MRS  DALMAS  GIVEN 
LENA  BLAIR 

I  E.  MORAN 


FRANK  H.  LAWSON 
ARNOLD  WAGES 
MRS.  86LLE  H.  FISCHER 
WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEEf 


I  K 


IES 


COPP  ■ 


NEER 


HOWARD  B.  HYDE 


MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  OECKARD 
WILLIAM  F.  BRAM8LET 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CHARLES  E.  LYNN 
C.  R.  LOVELL 
MRS.  LILLIAN  WAGNER 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  MOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ENOCH  COM8S 
HOOGENVILLE-L1NCOLN  I 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 
FLOYD  G.  ROBB1NS 
THOMAS  J.  SHORT 
HOB ART  I  SON 
HUGH  W.  BuFFIN 


KENTUCKY  UTILITIES  O 
CLYDE  STIKELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WBASO 

FITCH  FOSTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
EDWARD  E.  MC  FADDEN 


STATION 


ONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

OUISV1LLE  WB  AP 

OUISVlLLE  UPPER 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 
MADISONVILLE  1  S 

AMMOTH  CAVE  PAR 
MANCHEI 


SE 


MARTIN 

MAYF1ELD 

MAYFIELD  radio  WNGO 

MAVSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

MC    KINNEYSBURG 

HETA 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEG1 

MOUNT    STERLING 

MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 


NOLIN    I 
OLIVE    I 


1VE«    RESERVOIR 


ONE10A 

OWENSBORO    2    W 
OWENSBORO    DAM    *6 


'ADUCAH    SEWAGE    PLANT 
>AINTSVILLE    1    S 
>ARADISE    STEAM    PLANT 
MKEVILLE 


:|NCET< 


1 


ICKSAND 

RAVENNA  LOCK 
R I CHMOND 
ROCHESTER  LO 
ROUGH  RIVER 
RUSSELLV1LLE 
SAD1EVILLE 


i    LOCK 


SALYERSVILLE 

YERSVILLE  2  SE 
SANDY  HOOK  5  NE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SE8REE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHF1ELD  *  S 
SOMERSET  2  NE 


UN10NTOWN  DAM  - 
VALLEY  VIEW  LO' 

VANBUREN 
VANCEBURG 


3  SE 


WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 


CALLOWAY 
EDMONSON 
CARTER 

HOPKINS 


MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 

MUHLENBURG 


MC  CREARY 
METCALFE 
WASHINGTON 


38  07 
38  1* 
36  11 


36 

63   50 

52 

85   09 

11 

66    38 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


FED.  AVIATION  AGENCY 
LA8AN  E  WALLACE  JR 
LOUISVILLE  G.*E.  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NORA  S.  WHITE 


CHARLES  W.  STRATTON 
"tAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MRS*  WINNIE  E.  MORAN 

RICHARD  T.  SYONOR 
MPS.  EDITH  J.  SMITH 

MRS  RUTH  L  CONNER 

BLUE  STAR  NURSERY 

OVA  M.  LAWLER 
ALVIN  L.  BERTRAM 
PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 
WILLIAM  H  COX 
JOE  M.  5LAY0EN 
JOHN  E.  SCOTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  E.  DUVAL 
CLOSED  3/2/67 

ALEX  DAVIDSON 
VIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALGER  A  REDMON 

i  AVIATION  AGENCY 


WPAD 


ROBINSON    AGRIC     EXP 

TA 

TORPS    OF    ENGINEERS 

THOMAS    C.    HERNDON 

CORPS    OF    ENGINEERS 

U.     S.    CORPS    OF    ENGINEE* 

MRS.    HILDA    L.    COX 

CLEM    FIGHTMASTER 

JOHN    B.    BftUER 

CORPS    OF    ENGINEERS 

STANLEY    GARDNER 

FORREST    C.    WILLIS 

WM    C    JARRELLS 

NOBLE    ALLEN 

ORLANDER  C.  CRAIG 


EDWARD  GRIFFITl 

IE  S.  KAYS 
KATHRYN  8.  CARI 
KATHLEEN  h.  PETER! 
AM  T  WILLIAMSON 

H.  THOMPSON 

OF     ENGINEERS 


RS.    EON. 


LOVE 


WKKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LARRY  L.  BRADLEY 
MRS.  RITA  RIDDER 
ARNOLD  0.  HELTON 
CURTIS  M.  WOODS 
HAROLD    R.    CONNLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


DRAINAGE  CODE: 
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REFERENCE   NOTES 


KENTUCKY 
MARCH  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY" . 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentallly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R1 .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.40 
.10 


o 


1.17 
.79 

1.00 
.95 

1.25 

1.04 
1.96 
1.07 
1.61 
1.41 

1.13 
1.22 
.88 
1.84 
1.20 

.42 
1.24 
1.30 
1.22 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
FALMOUTH  5  WNW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
IRVIN6T0N 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PADUCAH 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
IRVINGTON 


89 

DATE 

16* 

21 

DATE 

25 

6.95 

1.72 

3.52 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   40    - 


KENTUCKY      -     APRIL      1967 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


For  the  second  consecutive  month  temperatures 
were  unseasonably  mild  to  warm,  and  in  western 
Kentucky  precipitation  for  the  fourth  consecutive 
month  was  below  average.  The  Kentucky  Crop 
and  Livestock  Reporting  Service  stated  that  at 
the  end  of  April  several  crops,  tobacco,  and 
strawberries,  were  2  to  3  weeks  ahead  of  average 
development;  that  corn  planting  was  2  to  3  weeks 
ahead  of  average. 

In  some  sections  it  was  the  warmest  April  in  2  to 
3  years  and  in  some,  the  warmest  in  about  12 
years.     On   the   9th,    maximum    readings  broke 


previous  records  for  the  day  at  a  number  of 
locations. 

On  the  17th,  in  the  northern  Blue  Grass,  wind 
and  lightning  were  responsible  for  damage  to 
several  farm  buildings.  On  the  23d,  there  was 
a  tornado  watch  over  portions  of  western  and 
southern  Kentucky,  and  that  afternoon  pilots  re- 
ported the  sighting  of  funnel  clouds  27  and  55 
miles  east  of  Bowling  Green  in  south-central 
Kentucky.  Hail  3/4  inch  in  diameter  fell  on  at 
least  one  location  in  southwest  Kentucky  on  the 
23d. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy  Department,  University  of 

Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


25      26      27 


28      29      30      31 


WESTERN             01 

B«BD»ELL  4  E 

2.72 

BEAVER  DAM 

3.95 

BENTON  2 

3.19 

CALHOUN  LOCK  2 

5.82 

COBB 

2.58 

DAMSON  SPRINGS 

2.31 

DUNDEE  4  ESE 

4.43 

DUNMOR 

3.55 

ELKTON  2  S 

3.26 

FORDS  FERRY  DAM  50 

3.28 

FRANKLIN  1  E 

3.88 

GOLDEN  POND  8  N 

3.56 

GREENVILLE  2  H 

3.31 

HARTFORD  6  NM 

5.48 

HENDERSON  7  SSW 

3.07 

HICKMAN  1  E 

3.57 

HOPKINSVILLE 

2.57 

LOVELACEVILLE 

3.18 

MA0IS0NV1LLE  1  SE 

2.92 

MAYFIELD 

3.85 

MURRAY 

3.39 

OWENSBORO  2  W 

3.41 

OWENSBORO  DAM  46 

3.36 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

2.53 

PADUCAH 

1.72 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  i  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  49 


CENTRAL 


02 


AODISON  DAM  45         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 


LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MRLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SC0TTSV1LLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYL0R5VILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 


3.05 
4.9J 
5.60 
3.96 


CAMPBELLSVILLE 

6.15 

CANEYV1LLE 

4.00 

CECILIA 

5.11 

CLERMONT  1  SSE 

4.  84 

EDMONTON 

3.69 

GAMALIEL  1  S 

2.81 

GLASGOW 

4.42 

GLASGOW  WKAY 

5.62 

GLENDALE  1  E 

3.7! 

GREENSBURG 

3.41 

GREENSBURG  HIWAY 

61 

3.31 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

5.16 

IRVINGTON 

6.95 

LE1TCHFIELD 

3.4! 

LIBERTY 

2.92 

2.85 
5.08 
3.59 
3.42 


3.96 

3.19 

3.12 

3.66 

4.93 

5.02 

3.76 

3.91 

4.21 

3.51 

4.04 

4.29 

3.26 

3.91 

5.47 

4.18 

4.28 

3.30 

6.20 

4.06 

3.61 

3.77 

4.42 

3.29 

3.94 

4.80 

4.54 

4.04 

3.31 

3.48 

3.34 

3.16 

3.43 

3.27 

3.77 

T     I 


.141 
.061 


1.10      .13 

1.08 

1.50 


.12 
1.10 
.76 


.05 

.14 

.06 


1.65      .05      .05 


.04 
.14 
.08 
.05 

.05 
.06 


.10      .01 

T 

.05      T 


.03 
.06 


1.52 

1.07 


1.22 

1.08 


1.73      .03      .02 


.61 
1.26 
1.36 


1.04      .04      T 


.26 

.70 
.92 


1.01 

1.03      .55 
.26    1.04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

APRIL              1967 

* 

Day  of  Month 

Station 

£ 

12        3 

4    |    5    |    6 

7    1    8    |    9    '  10   | 

11    j    12 

13   |    14    |    15 

16      17   | 

18 

19       20       21 

22  | 

23 

24 

25  |  26   | 

27 

28       29       30 

31 

MARSAW    MARKLAND    DAM 

4,46 

.90      7 

.76 

.10 

.05 

.92 

7 

.80 

.35 

'     .40 

T 

.18 

WAYNESBURG    T    NE 

3.62 

.38 

.39 

.03 

.38 

7 

1.43 

.63 

.58 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4,61 

.30 

T 

.37 

.19 

1.13 

.74 

.47 

7 

.33 

.45 

.01 

.42 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

4.84 

.24      .08 

1.12 

.40      .48 

.30                   .03 

1.01 

.02 

.65 

.15 

.25 

.10 

.01 

BARBOURVILLE 

4.14 

.82 

T 

.90 

.57 

.96 

1.29 

BAXTER 

3.82 

7 

.75 

.01 

.15 

•  45 

.37 

.49 

1.60 

7 

BLAINE    2    W 

2.91 

•  45 

.23 

.73 

1.05 

.10 

.35 

BUCK HORN 

3.20 

7 

7 

.77 

T 

.14 

7 

•  95 

.02 

.07 

.55 

.70 

7                        7 

BUROINE    2    NE 

4.85 

.40 

.80 

1.25 

.35 

.80 

.85 

.40 

CLAY    CITY    1    WNW 

3.65 

.50 

.32 

.13 

.65 

7 

1.45 

.10 

.30 

.10 

.10 

COLLEGE    HILL    LOCK    LI 

3.78 

7 

.39 

.45 

.17 

.33 

7 

1.80 

.06 

.37 

.15 

.06 

CUMBERLAND 

4.58 

T 

.95 

.22 

.14 

.98 

.11 

.18 

1.13      .16 

.47 

.24 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

3.81 

.88 

.10 

1.28 

.10 

1.20 

.10 

•  i: 

DEmEY   dam 

2.56 

.15 

.15 

.14 

.47 

1.17 

.05 

.03 

.10 

.30 

T 

ELKMORN    CITY 

6.32 

.48 

.89 

7 

.73 

.75 

.45 

1.00 

FOURMILE    KY    UTlL    PARK 

4.22 

1.06 

.36 

.57 

.11 

.61 

1.51 

FREEBURN    2    SW 

2.90 

.33 

.05 

.40 

7 

.99 

.13 

.12 

.23 

.64 

.01 

FRENCHBURG 

4.35 

.02      .04 

.33 

.48      .26 

1.03 

.15 

1.63 

.05 

.22 

.08 

•  06 

GRAYSON    I    5E 

3.46 

.11       .03 

.64 

.29 

.30 

.76 

.79 

.15 

.23 

.16 

7 

HAZARD    WATER    WORKS 

4.24 

1 

.95 

.35 

.76 

.19 

.43 

.65 

.89 

.02 

HEIDELBERG   LOCK    14                R 

3.32 

7 

.26 

.08 

.80 

7 

1.00 

.10 

.09 

.40 

.59 

7 

HlNDMAN    11    NNE 

3.06 

1 

.35 

.06 

.95 

.78 

.02 

.20 

.70 

HYDEN 

4.16 

.59 

.01 

.27 

1.25 

.07 

.42 

.75 

.80 

7 

JACKSON 

2.60 

.02 

7 

.04 

.71 

7 

1.04 

7 

.02 

7           .41 

.36 

T                        7 

JEREMIAH 

1.93 

.20 

.20 

.23 

.10 

1.12 

.10 

LLOYD   GREENUP    DAM 

3.36 

.25      .13      .03 

.62 

.02 

.37      .02 

.70 

.57 

.25 

.22 

.16 

.02 

LONDON    FAA    AP 

4.83 

.01 

7       ,     .53 

.01 

.01 

.16 

7           .58 

■  33 

7 

.33 

.02    1.96 

T 

.89 

LOUISA    2 

2.76 

.11 

.20 

.19 

.21 

.57 

1.05 

.13 

7           .13 

.17 

T                        7 

MANCHESTER    4    SE 

4.21 

.52 

.65 

1.07 

.39 

.75 

.83 

MARTIN 

2.94 

.20 

.96 

.82 

.10 

.12 

.22 

.42 

.10 

MC    KEE 

3.81 

.16 

.40 

.06 

.29 

7 

1.61 

T 

.85 

.44 

7 

MIDDLESBORO 

3.22 

.65 

.05 

•  56 

.16 

.04 

.35 

1.41 

7 

MONTICELLO 

3.66 

.02 

.13 

.61 

.02 

7 

.03 

.95 

.22 

.55 

1.13 

7 

MOUNT    VERNON 

4,94 

.61 

.12 

.86 

•  96 

1.22 

1.17 

ONEIDA 

3.76 

.72 

.11 

.85 

.45 

.16 

.77 

.70 

PAINTSV1LLE    1    S 

1.98 

.10      .20 

.12 

.85 

.14 

.02 

.25      .30 

PIKEVILLE 

3.64 

.03                               .36 

.88 

.02 

.34 

.65 

.72 

.64 

RAVENNA    LOCK     12 

3.12 

7 

.09 

.21 

.12 

.35 

1.60 

.03 

.41 

.26 

.05 

SALYER5VILLE    2    SE 

3.00 

.23 

.26 

.72 

1.22 

.08 

.11 

.24 

.14 

SOMERSET    2    N 

3.60 

T 

.43 

.02 

.03 

.29 

1.84 

.03 

.96 

STEARNS 

3.32 

.41 

7 

•  02 

.86 

.10 

.24 

.49 

1.20 

TILFORD 

2.70 

.06 

.37 

.85 

.32    1.10 

TOMAHAWK     1    WSW 

1.84 

7                                     .22 

.32 

.10 

.42 

7 

.35 

T 

.22 

.21 

T 

VANCEBURG 

4.82 

.25 

.10                                          1.06 

.50 

1.24 

.73 

.33 

.48 

.13 

WEST    LIBERTY 

2.76 

.08 

.40 

.15 

.53 

1.30 

.20 

.10 

7 

WILLIAMSBURG    1    E 

3.54 

.67 

.17 

•  69 

.17 

.62 

1.22 

WILLOW   LOCK    13 

2.84 

.12 

.17 

.08 

.Z2 

1.20 

.02 

.43 

.55 

.05 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

*1  1 

<£  8.1 

1 

Station 

+»  a 
a  o 

as  -H 

+»  +» 
n4    O 
3    V 
(A    I. 

cs  a 

+» 

C 
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3  a 

10  CO 

q 
a 

tt 

o> 
■ 
8 
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< 
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§        1 

s    1 

o  « 

31 

EAS7ERN    S7ANDARO    TIME 
1    Am         7    AM          1    dm          7    PM 

8 
s 

8 

01 

4f 

A 

8 

8? 

i 

> 

8-0 

N    9 

3 

o 
e- 

<  -a  l 

COVING70N    KB    AIRPORT 

24 

2.6 

12.2 

31++ 

26 

22 

67               75 

51 

52 

7 

2 

7 

1 

i 

0 

18 

- 

6.9 

LEXING70N    KB    AIRPORT 

2n 

3.3 

10.8 

27  +  + 

22 

09 

65               74 

55 

51 

5 

5 

3 

1 

2 

0 

16 

- 

6.3 

LOUISVILLE    WB    AIRPOR7 

22 

1.9 

10.7 

34 

NW 

17 

67                 74 

53 

50 

4 

5 

4 

1 

2 

0 

16 

67 

6.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  lnde: 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL 


•      »      * 
WESTERN  01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MURRAY 

0WENS60R0  2  W 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

It     ft     It 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSvILLE 

CAMPBELLSvILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HOOGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


15 


17 


72   75 
53   42 


76   72 

as  ,  36 


81   82 
52   55 


64   81 
57   55 


82   62 
55   55 


82   83 
56   60 


79   79 
60   57 


80   80 
58   56 


78   80 
58   54 


77   80 
58   59 


79   82 
55   57 


79   81 
53   51 


79   79 
54   56 


80   83 
55   52 


78   75 
47   46 


76   80 
54   51 


78   81 
53   52 


80   82 
53   53 


79   83 
53   54 


78   81 
47   47 


79   83 
54   51 


79   81 
60   58 


80   82 
57   56 


82   84 
63   63 


80   82 
56   58 


78   82 
58   56 


86   81 
54   62 


85   85 
54   64 


86   83 
70   69 


66   80 
56   64 


75   86 
44   62 


84   83 
55   65 


64   60 
55   65 


85   62 
47   66 


72   74   66 
53   44   55 


76   75   85 


79   77 
54   47 


72   67 
39   58 


85   80 
54   67 


84   83 
39   57 


84   80 
61   65 


76   85 
52   66 


86   63 
55   62 


84   79 
61   68 


65   64 

56   65 


84   83 
60   66 


71   65 
37   59 


83 
62 


77   67 
57   42 


82   63 
57   41 


80   66 
58   42 


73   61 
49   41 


86   62 

60   43 


82   62 
57   42 


76   67 
55   39 


80 
60 


64   57   63 


65   77 
43   50 


72 
42 


77   77 
55   45 


84 
59 


78   67   76 


79 
64 

81 
61 

80 


84   78 
63   63 


57   39   47   65   61   63 


51   42   66 


73 
41 


79   65 
43   29 


42 

65 

84 
57 

82 

64 

85 
54 

84 
66 

75 
39 

86 
62 

66 
56 

85 
63 

78 

49 

84 
64 

62 
53 

82 
65 

83 
55 

83 
63 

82 
45 

85 
65 

64 
58 

84 
6* 

74 
34 

86 
52 

65 
54 

84 
64 

84 
60 

83 
65 

84 

58 

84 
64 

86 
60 

84 
68 

84 

se 

83 
68 

85 
57 

84 
64 

78   65 
52   34 


81   69 
52   35 


66   71 
57   41 


74   73 
52   40 


62   69 
54   33 


81   74 
55   35 


80   70 
52   35 


83   68 
51   32 


78   73 
56   39 


86   61 
59   42 


77   66 
57   42 


81   63 
57   42 


78   67 
56   43 


85   59 
59   44 


75   67 
57   41 


72   65 
48   42 


62   64 

57   42 


80   64 
57   41 


84   63 
59   38 


62   64 
56   42 


80 
40   63 


75  |  63 
40   63 


81 
62 


79   64 
63   61 


60   68 
36   34 


63   76 
43   36 


60   59 
37   34 


85 
57 

70 
39 

77 
40 

83 
60 

67 
41 

62 
37 

84 
53 

71 
37 

82 
55 

81 

57 

59 
39 

73 
36 

79 
51 

69 
37 

84 
54 

80 
57 

60 
39 

70 
37 

78 
53 

72 
38 

84 
59 

79 
58 

60 
41 

73 

38 

74 
45 

66 
39 

8b 
54 

74 
49 

60 
40 

72 
40 

74 
45 

67 
39 

85 
52 

73 

46 

58 
40 

69 
38 

81 
55 

73 
39 

82 
61 

80 
59 

61 

40 

75 

38 

80 
61 


80   78 
63   60 


75   78   78 
46   64   60 


85   81 
56   69 


87   83 

54   68 


86   79 
58   55 


S3   86 
57   61 


85   83 
64   71 


66   80 
61   65 


84   81 
58   67 


85   87 
55   60 


64   81 
55   72 


86   84 
55   71 


82   80 
58   68 


81   83 
57   66 


68   81 
63   65 


83   80 
60   53 


89   82 
55   73 


86   83 
56   70 


82   87 
51   52 


83   86 
55   61 


69   77   80   74   73 
38   47   62   54   49 


60   67   63 
40   50   42 


76  I  66   77 
43   42   41 


77   75   69   60   65   69   61 
57   56   42   39  i  36   46   38 


76j  67   77 
39   47 


66   74 
44   46 


59   67 

44   49 


66   75 
41   41 


65   66   74 

44 I  40   43 


77   69   78 
50   41   50 


82   63   71 
441  42   44 


69   77 
39   46 


66   76 
42   40 


69   74 
42   50 


61   68 
43   49 


70   75 
40   43 


67   75 
41   48 


78   68   77 
49   43   50 


77 1  67   77 
42   45 


77   77 
54   63 


77   79 

58   66 


76   78 
44   64 


78   77 
63   64 


78   79 
50   64 


76   76 
59   63 


77   77 
60   64 


76   80 
57   65 


77   79 
62   65 


79   79 
40   64 


76   76 
61   64 


77   76 
59   65 


76   79 
61   58 


80   80 
58   65 


78   79 
59   65 


77   79 
60   64 


95 
57 


55   67 
39   39 


60   68 
41   46 


62   74 
69   43 


88   84 
56   45 


60   68   47 


60   58 
57   48 


67   81 
45   46 


67   78   76 
46   43   59 


64   79   74 
43   42   58 


60   67   79 
44   40   44 


75   74 
40   56 


63   74   72 


76   66   56 
46   51   38 


56   48   40 


64   78   75 
43   43   57 


69 

50 


76   69   63 


74   66   60 


73 
48 


73   62   55 
51   43   40 


73   72 
54   49 


76   73   68 
55   42   39 


77   75   64 


65 
38 


71   67 
57   42 


76   75 
58   46 


76   67 
50   48 


78   73 
59   38 


71   69   66 
57   42   40 


73   65 

57   46 


73   64 
56   42 


69   73   74 
37   45   56 


66   73   71 
34   39   54 


75   76 
39   56 


41   50   56 


41   47   49 


73 
56 


70   73 
45   56 


66   66 
41   52 


58   62 
39   40 


60   66 
39   50 


61   66 

37   48 


70 
37 


74   63   68   77 
39   38   41   47 


69   68 
51   46 


65   70 
46   43 


60   62 

36   48 


62 
36 


59   64 

38   40 


63   75" 
40   49 


56   61 

30   46 


34   46 
55   62 


62   73 
36   50 


57   62 
34   45 


59   68 
36   48 


58   59 
35   43 


60 

39 


72 

43 


72   74 
46   57 


73 

56 


62   66   74 
35   41   55 


71   66 
41   53 


71   68 
37   54 


66   74   72 
37   38   56 


66   71 
33   54 


65 
55 


65   69   69 
34   41   55 


65 
36 


69   69 
42   55 


55   59   61 
35   45   40 


55 
40 

65 

41   33   48   40 


40   44   55 


73   67 
43   54 


64   71   67 
39   41   56 


64   72   70 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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Al 

LY 

TJ 

L.JY 

LFh 

mi 
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mi 
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KENTUCKY 
APRIL 

1967 

Station 

Day 

Of  Month 

o 
01 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

■5 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

78 
43 

80 
58 

83 
55 

69 

38 

72 

38 

85 
60 

85 
45 

69 
41 

74 

43 

84 
63 

65 

44 

59 
43 

77 
45 

76 
65 

79 
62 

84 

51 

85 
57 

83 

45 

52 
43 

64 
41 

77 

53 

74 
58 

74 
42 

65 

42 

58 
36 

65 
42 

70 
36 

61 
35 

65 
41 

73 

47 

72.9 
47.1 

ROUGH  RIVER  OAM 

MAX 
MIN 

80 
52 

82 
59 

83 
61 

65 
37 

72 
40 

86 
63 

i  84 
52 

68 
43 

75 
43 

85 
60 

62 

41 

63 
39 

76 

43 

78 
64 

78 
62 

63 
57 

85 
59 

82 

47 

54 

39 

67 
43 

76 
50 

74 
56 

70 
42 

65 

40 

58 

37 

61 

40 

77 
38 

63 
35 

68 
41 

71 

51 

"73.0 
47.8 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

80 

56 

84 
55 

77 
69 

74 

38 

86 
56 

85 
62 

81 
56 

74 
42 

62 
62 

76 

I  '7 

61 

44 

78 

40 

76 
61 

79 
62 

81 
58 

66 
59 

82 
68 

77 
45 

64 
44 

79 
44 

75 

56 

74 
57 

69 
48 

66 
42 

64 
37 

74 
49 

63 
41 

64 
38 

73 

45 

71 

54 

75.2 

50.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

79 
54 

82 
51 

78 
45 

74 
34 

64 
55 

84 
65 

78 
56 

77 
38 

80 
62 

73 
55 

60 
44 

73 
39 

76 
53 

79 
62 

81 
58 

85 
51 

80 
68 

70 
39 

65 
44 

79 
42 

73 

57 

73 
56 

65 

44 

66 
42 

66 
32 

73 

49 

59 

40 

65 
34 

73 

40 

66 

54 

73.9 
48.6 

WOLF  CREEK  DAM 

*      •      » 

MAX 
MIN 

76 
47 

80 
41 

85 
45 

68 
32 

74 
45 

86 
69 

86 
59 

72 
36 

75 
50 

78 
64 

67 
37 

63 
33 

80 
51 

79 
59 

79 
52 

82 
46 

87 
62 

82 
37 

64 
45 

64 
33 

81 
55 

74 
56 

75 
42 

66 
44 

58 
33 

69 
40 

75 

42 

63 
32 

65 
33 

75 
52 

74.3 

45.6 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
57 

78 
46 

69 
32 

82 
62 

84 
66 

80 
54 

69 
37 

80 
58 

74 
56 

58 
37 

76 
37 

78 
60 

79 
63 

79 
62 

63 
56 

80 
65 

76 
46 

61 
43 

79 
40 

76 
57 

73 
59 

68 

43 

66 

41 

59 
32 

71 

47 

59 
39 

62 

34 

70 
38 

70 
55 

73.3 

49.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
58 

el 

44 

62 
29 

81 
54 

81 

66 

80 
52 

62 
39 

83 
52 

78 
55 

61 
37 

66 
34 

76 
53 

77 
52 

82 
61 

82 
52 

62 
63 

74 
47 

60 
37 

72 

37 

72 
59 

69 
56 

62 

39 

61 
37 

70 
32 

54 
40 

58 
39 

63 
37 

68 
36 

68 
53 

71.5 
46.7 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
54 

80 
54 

67 
37 

60 
27 

73 
48 

79 

64 

70 
42 

57 
38 

83 
50 

71 
42 

52 

34 

65 
30 

75 
52 

76 
62 

79 
58 

82 
54 

76 
54 

54 
43 

58 
35 

66 
38 

64 

57 

64 
40 

59 
35 

46 
35 

55 
30 

49 
41 

59 
37 

63 
35 

68 

42 

69 
54 

66.6 
44.1 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

77 
43 

79 
43 

80 
44 

64 
24 

64 
40 

80 
56 

80 
52 

63 

41 

64 
45 

83 
59 

62 

34 

68 
33 

71 

40 

77 
60 

77 

60 

81 
50 

64 
59 

79 

46 

52 

37 

62 
35 

73 
49 

65 
58 

69 
37 

63 

40 

53 
32 

58 

39 

57 

40 

59 
29 

65 
32 

69 
46 

69.3 

43.4 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

76 
55 

80 
55 

81 
62 

66 
32 

70 
32 

83 
60 

83 
55 

68 
34 

69 
35 

81 
61 

64 
36 

59 
33 

75 

35 

76 
60 

77 
62 

81 
55 

84 
57 

81 
47 

55 

40 

61 
37 

78 
40 

66 
57 

73 

43 

67 
41 

53 

33 

60 
33 

70 
39 

60 
37 

65 
38 

71 
43 

71.2 
44.9 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

78 
52 

79 
51 

79 

51 

65 
31 

81 
54 

81 
65 

81 
54 

66 
36 

80 

55 

72 
59 

60 
36 

71 
35 

75 
59 

77 
62 

77 
60 

62 
53 

82 
66 

81 
44 

60 
39 

76 
39 

76 
56 

71 
58 

70 
41 

64 
39 

56 
32 

66 
44 

60 
38 

62 
35 

70 
36 

69 

54 

72.2 

47.8 

FALMOUTH  S  WNW 

MAX 
MIN 

79 
45 

81 

46 

79 

45 

63 
23 

77 
50 

81 
64 

78 
48 

60 
40 

82 

50 

79 

56 

56 
32 

68 
32 

77 

54 

78 
57 

81 
61 

63 
50 

80 
60 

69 
46 

60 
39 

71 
34 

66 
57 

68 

57 

62 
32 

59 

38 

57 
21 

54 
43 

59 
38 

64 
29 

70 
31 

67 
52 

70.3 
44.3 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

78 
45 

80 
46 

73 
47 

66 
28 

79 
48 

83 
56 

79 
93 

66 

42 

82 
48 

76 
56 

60 

34 

74 
34 

80 
52 

81 
61 

77 

64 

83 
50 

79 
60 

71 
46 

65 
42 

77 

36 

69 
57 

71 
61 

68 
38 

65 
41 

59 
29 

60 
43 

58 
40 

64 
29 

74 
32 

66 
52 

72,1 

45.7 

FL6MINGSBURG  1  SW 

MAX 
MIN 

77 

49 

78 
49 

71 
45 

61 
28 

78 
51 

80 
65 

75 
49 

62 

41 

80 
47 

77 
54 

55 

33 

70 
31 

11 

77 
58 

77 

60 

80 
52 

78 
59 

70 

46 

59 

40 

73 
36 

67 
55 

69 
58 

64 
38 

60 
38 

57 
29 

56 
42 

55 

38 

60 
29 

68 
34 

65 
54 

*9.2 
45.3 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
47 

81 
51 

63 
28 

65 
31 

83 
53 

83 
S3 

64 
35 

63 

42 

63 
51 

64 

36 

57 
36 

68 
37 

78 
57 

79 
62 

62 
53 

83 

54 

el 

48 

53 

37 

63 

38 

75 
44 

67 
58 

70 
42 

64 
41 

56 
33 

57 
37 

60 
39 

61 
36 

67 
37 

70 
37 

69.9 
43.3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
56 

79 

56 

65 

40 

65 
31 

81 
59 

80 
67 

71 
43 

66 
38 

82 

56 

70 
48 

56 

35 

70 
35 

76 
59 

78 
64 

78 
62 

82 
57 

81 
56 

56 
47 

61 
37 

75 
40 

65 
59 

70 
48 

66 

43 

58 

37 

57 
32 

63 
46 

62 
42 

70 
38 

71 
42 

67 
58 

69.9 
47.7 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

77 

48 

79 
50 

el 

57 

61 
29 

63 

37 

78 

56 

62 

53 

61 
43 

62 
43 

82 

56 

61 
34 

56 
33 

71 
37 

77 
55 

82 
61 

81 

51 

83 
58 

81 
51 

52 

43 

61 
36 

73 
41 

63 
59 

70 
38 

61 
41 

50 
31 

59 
36 

53 
41 

58 
33 

64 
35 

68.3 
44.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

80 

54 

80 
55 

79 
45 

69 
29 

81 
53 

84 
63 

81 
52 

64 
40 

81 
50 

80 
56 

64 

33 

72 
32 

80 
55 

61 

63 

79 
60 

82 

54 

80 
62 

77 

46 

59 
41 

74 
37 

74 

57 

72 

59 

68 
39 

63 
40 

56 
31 

57 
42 

58 
39 

62 
32 

70 
35 

68 
53 

72.5 
46.9 

OwEnTOn  2  S 

MAX 
MIN 

79 
44 

82 

48 

eo 

44 

63 
27 

80 
48 

81 
56 

79 
52 

62 
35 

83 
36 

79 
46 

59 
33 

70 
32 

77 
53 

78 
61 

81 

60 

84 
50 

82 

61 

70 

44 

62 
30 

73 
37 

73 
53 

69 
55 

66 
35 

60 
37 

55 
29 

55 

42 

58 
34 

65 
30 

69 
32 

68 
51 

71.4 
43.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
56 

80 
58 

66 
32 

67 
41 

81 

58 

83 
54 

66 
36 

69 
40 

80 
56 

64 
35 

56 

34 

73 
42 

77 
59 

78 
60 

81 
62 

83 
65 

80 
43 

58 

41 

60 
40 

77 

49 

67 
57 

71 
41 

66 

41 

54 

32 

58 
42 

70 

39 

58 
34 

63 
41 

70 
50 

70.4 
46,3 

SHEL6YVILLE 

MAX 
MIN 

74 
53 

77 
53 

79 
55 

60 
30 

62 
32 

ei 

58 

80 
52 

62 
34 

64 
36 

81 
59 

60 
35 

55 
34 

67 
37 

75 
61 

76 
59 

79 
56 

81 
57 

78 
46 

51 
35 

61 
39 

72 
42 

67 
56 

69 
39 

62 
39 

52 
32 

55 

36 

58 
37 

56 
36 

63 
42 

68 

46 

67.6 
44.3 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

78 
49 

80 
48 

81 

50 

62 
32 

63 
32 

82 
52 

81 
52 

53 

43 

61 

42 

84 
50 

63 

38 

54 
36 

65 
35 

78 
58 

7B 
61 

80 
52 

83 
53 

78 

48 

51 

36 

62 

38 

74 
41 

62 
60 

67 
37 

67 
37 

55 
35 

56 
35 

50 
40 

50 
35 

65 
33 

70 
36 

67.8 
43.1 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

77 
53 

78 

51 

78 
46 

69 

31 

81 
55 

81 
64 

78 
55 

70 
35 

80 
56 

71 

55 

57 
37 

75 
31 

76 

59 

76 
61 

77 
57 

82 
54 

80 
65 

75 
43 

64 
42 

76 
40 

72 
50 

71 
57 

69 
42 

66 
39 

58 
32 

69 

46 

59 
38 

61 
38 

69 
37 

65 
54 

72.1 
47.4 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

77 
57 

80 
57 

75 
43 

61 
30 

80 
53 

80 
65 

75 
50 

60 

40 

81 

50 

77 
54 

56 
32 

66 
31 

75 
54 

77 
62 

79 
60 

81 
58 

77 
61 

67 

45 

58 
36 

71 
36 

68 
57 

66 
55 

60 
36 

56 
37 

55 
31 

52 

42 

58 
35 

62 
35 

67 
42 

65 

52 

68.7 

46.6 

EASTERN            04 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

79 
44 

82 

46 

83 

52 

69 

27 

65 
27 

72 

48 

84 

60 

62 

42 

62 
42 

64 
51 

62 
32 

52 
31 

72 

35 

72 

48 

86 
52 

80 
47 

84 
55 

81 
50 

54 
45 

62 
35 

77 

43 

66 
55 

73 

37 

66 
42 

47 
29 

59 
30 

56 

40 

57 
29 

65 
29 

73 
38 

69.5 
41.4 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

79 

44 

82 
44 

85 
49 

72 
31 

82 
36 

84 
52 

86 

67 

75 
37 

79 
41 

81 
67 

67 
39 

64 
33 

79 
39 

72 
56 

80 
56 

82 
48 

86 
53 

82 
47 

68 

47 

68 
34 

79 
39 

71 
57 

74 
42 

68 
46 

55 
31 

66 
35 

71 
41 

58 
31 

65 
32 

73 

41 

74.4 
43.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

78 
42 

81 
42 

83 
45 

73 
30 

74 
31 

83 

48 

65 
55 

76 
36 

76 
36 

80 
49 

70 

40 

62 
32 

77 
34 

75 
52 

81 

53 

82 
41 

84 
49 

90 
43 

69 
44 

66 
33 

80 
34 

69 

56 

75 
41 

70 
46 

54 
31 

69 
32 

65 
40 

57 
30 

63 

30 

73 
33 

73.7 

40.3 

BLAINE  2  W 

MAX 
MIN 

78 
40 

80 
38 

84 
40 

70 
25 

68 
23 

eo 

49 

82 
65 

68 

40 

56 
42 

63 
45 

75 
35 

65 
25 

80 
26 

80 

42 

eo 

50 

76 
43 

85 

46 

78 
45 

55 

37 

60 

30 

75 

30 

68 
55 

73 
35 

70 

40 

48 
29 

60 
29 

60 
40 

60 
27 

64 
27 

64 
28 

70.9 
37.5 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

80 
34 

84 
39 

77 

44 

67 
26 

83 
45 

65 
63 

78 
63 

73 
33 

67 
49 

73 
62 

73 
38 

76 
26 

77 
45 

79 
54 

85 
65 

77 
54 

80 

54 

73 

43 

63 
42 

81 
29 

79 
35 

69 
42 

71 
38 

66 

44 

67 
42 

69 
38 

62 
38 

67 
28 

73 

28 

68 
48 

74.1 
43.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

80 
42 

84 
46 

85 
48 

73 
27 

72 
28 

62 
51 

87 
70 

70 
41 

70 
44 

85 
48 

65 

37 

60 

2e 

61 
29 

63 
51 

86 
51 

83 
46 

86 
47 

82 
49 

64 
48 

65 
32 

81 
33 

68 
55 

76 
40 

70 
43 

54 
32 

62 
33 

66 
40 

60 
30 

67 
32 

76 
35 

74.2 
41.2 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

79 
46 

81 

47 

83 
56 

67 
27 

65 
29 

76 
56 

84 

56 

64 
42 

61 
43 

63 
50 

64 
33 

55 
32 

71 
35 

61 
53 

85 
62 

79 
49 

86 
53 

76 
50 

55 

45 

60 
36 

74 
>9 

65 
58 

68 
47 

73 

38 

47 
29 

58 
30 

56 
39 

57 
29 

64 
31 

72 
35 

69.7 
42.6 

HEIDELBER6  LOCK  14 

MAX 
MIN 

80 
42 

82 

43 

84 
48 

70 
28 

81 

47 

85 
49 

81 
58 

67 
34 

82 
44 

82 
59 

60 
35 

76 

29 

79 
55 

83 
52 

80 

54 

83 

47 

86 
56 

83 
47 

64 
43 

79 

34 

80 
56 

75 
58 

70 
39 

70 
44 

60 
30 

69 
45 

70 
41 

70 
29 

73 
31 

74 
51 

75.9 
44.3 

HINDMAN  11  NNE 

MAX 
MIN 

79 
42 

83 

43 

85 

50 

72 
28 

72 
30 

83 
51 

85 
62 

73 

36 

68 
43 

66 
40 

67 
38 

58 
29 

79 
36 

82 
49 

86 
55 

84 
46 

85 

52 

82 

44 

67 
45 

65 
32 

80 
32 

68 
57 

78 
40 

70 
46 

54 
29 

62 

30 

70 

42 

59 
30 

65 

30 

72 

49 

73.4 
41.3 

HyDEN 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
43 

85 
46 

73 
31 

74 
31 

84 
46 

86 
67 

74 
35 

75 
36 

61 
45 

72 
38 

63 
33 

eo 

34 

79 
51 

83 
53 

83 

47 

86 
48 

82 

43 

68 

45 

67 
35 

82 
35 

69 
57 

76 
39 

71 
41 

54 
32 

64 
33 

70 

40 

57 
32 

65 
32 

75 
35 

74.7 
40.8 

JACK  SON 

MAX 
MIN 

79 
43 

82 

43 

84 
48 

71 
29 

72 
30 

84 
52 

86 
64 

70 
35 

79 

46 

63 
52 

72 
31 

69 

79 
37 

81 
53 

84 
55 

62 

46 

84 
56 

82 
45 

63 
42 

67 
34 

80 
39 

67 
58 

75 

40 

70 
45 

53 

30 

62 
34 

61 
41 

58 
31 

65 
32 

75 
38 

74.0 
42.2 

See  Reference  Notes  Following  Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL 


Day 

Df  Month 

o 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 

43 

82 
46 

70 
41 

71 
34 

83 
48 

85 
63 

72 

47 

72 
37 

80 
55 

69 
46 

61 
40 

77 

38 

77 
60 

78 
57 

78 

53 

84 
47 

80 
59 

63 
43 

65 

43 

78 
35 

65 

58 

73 

46 

65 
41 

65 
34 

60 
31 

70 
48 

55 

36 

62 

30 

70 
32 

64 
54 

71.8 
44.8 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

80 

41 

83 
42 

82 

50 

71 
28 

83 
45 

85 
56 

83 
63 

74 
33 

81 
45 

79 
58 

62 
36 

77 
30 

78 
56 

81 
56 

80 

57 

84 
45 

82 

54 

80 
41 

65 

45 

80 
32 

76 

54 

74 
57 

71 
38 

67 
45 

65 
30 

70 
47 

69 
40 

63 

30 

72 
29 

71       75.6 
50        44.4 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

79 
41 

80 
40 

82 
46 

69 
26 

72 
32 

83 
50 

84 
56 

66 

30 

70 
40 

81 
55 

65 

34 

62 
30 

79 

40 

79 
59 

81 
57 

80 
45 

85 
52 

80 
43 

60 
42 

65 
31 

80 
44 

65 

58 

73 
37 

67 
43 

56 
26 

60 
37 

70 
38 

56 

28 

63 
29 

72       72.1 

39      1  40.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

77 
46 

79 
42 

81 
45 

64 
31 

74 
31 

84 

47 

84 
62 

77 
38 

76 
40 

77 

54 

69 
39 

71 
32 

79 
35 

76 
52 

79 

56 

82 
45 

82 
47 

81 
48 

69 
46 

68 

33 

77 
35 

75 

58 

75 
43 

67 
46 

54 
30 

66 
32 

65 
41 

57 
30 

65 
31 

70       73.5 
34       41.6 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 

47 

73 

49 

70 
34 

85 
54 

83 
65 

80 
61 

75 
37 

79 
58 

72 
56 

62 

40 

81 
36 

78 
61 

77 
60 

80 
61 

86 

50 

81 

64 

71 

41 

65 

43 

81 
36 

74 
58 

74 

56 

68 

44 

68 
43 

67 
31 

74 
50 

67 
41 

64 
32 

74 
35 

68 
56 

74.6 
48.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

78 
56 

80 
52 

79 
47 

70 
29 

82 
59 

82 
66 

79 
56 

73 

34 

80 
56 

77 
56 

61 
37 

79 
37 

79 
59 

78 

61 

79 
61 

85 
49 

82 
68 

79 
47 

63 
44 

80 

38 

77 
57 

72 
58 

70 
42 

66 

40 

60 
29 

70 
47 

64 
38 

63 
31 

72 

34 

71 
55 

74.3 
48.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
45 

87 
45 

75 
50 

73 
32 

85 

47 

89 

53 

84 
64 

72 
45 

87 
46 

79 
59 

61 
39 

81 
31 

84 
58 

87 
53 

86 
59 

86 
48 

86 
53 

78 
46 

68 
48 

82 
35 

68 
53 

79 
58 

71 
42 

63 

49 

63 

32 

69 
45 

64 
41 

68 
32 

76 
33 

69 
51 

76.9 
46.5 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

76 
50 

78 
53 

80 

43 

75 

35 

82 
51 

82 
68 

79 
62 

73 
37 

79 
53 

73 

56 

57 
40 

79 
39 

76 

60 

76 
62 

79 

57 

84 
49 

81 
64 

76 
46 

62 

45 

79 
39 

73 

58 

73 
52 

67 
42 

61 

47 

60 
33 

70 
48 

62 

40 

If 

71 

34 

68     |  73.1 
57     '  48.4 

STEARNS 

MAX 
MIN 

79 
51 

81 
45 

82 

54 

70 
33 

76 
37 

83 
61 

85 
63 

70 
38 

78 
42 

77 

64 

65 
39 

67 
36 

80 
42 

75 
55 

76 
5u 

79 
52 

85 
55 

79 
47 

64 
44 

66 
37 

79 
44 

77 

55 

72 

44 

67 
43 

53 
31 

66 
37 

72 
39 

67 

36 

66 
37 

67       73,5 
50       45.6 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

78 
39 

82 
41 

85 
45 

72 
25 

59 
32 

84 
49 

86 
65 

69 

40 

67 
42 

85 
52 

67 
35 

58 
26 

77 
34 

81 
46 

85 
49 

82 

44 

83 
50 

79 
42 

60 
43 

63 
33 

78 
36 

68 
55 

76 
38 

66 
45 

51 
30 

59 
30 

65 

40 

69 
28 

64 
29 

73     |  72.4 
34       39.9 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

79 
41 

81 
42 

77 

48 

67 
23 

76 
46 

86 
49 

S3 
51 

61 
41 

82 
42 

78 
56 

59 
32 

73 
28 

80 
49 

84 
47 

80 
60 

84 
41 

82 
55 

79 

48 

63 

41 

76 
31 

73 
52 

68 
53 

58 
36 

54 
38 

60 
26 

56 
40 

58 
39 

65 
26 

71 
28 

68     I  72.0 
49       41,9 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

80 

81 

82 

65 

70 

80 

85 

68 

70 

80 

65 

60 

78 

84 

85 

80 

84 

80 

59 

68 

79 

65 

75 

51 

51 

60 

65 

56 

64 

75     i  71.5 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

82 
53 

85 
46 

75 
54 

76 
32 

85 
53 

86 
67 

83 
52 

80 
54 

81 
37 

75 

56 

68 
43 

79 
33 

77 

60 

79 
54 

82 

65 

85 
49 

83 
65 

72 

48 

68 
45 

78 
36 

75 
59 

76 
56 

73 
43 

70 
44 

67 
31 

69 
49 

65 
39 

65 
33 

71 
33 

78 
50 

76.3 

48.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

3  -  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 

WESTERN            01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
84 
60 
59 

.40 
78 
82 
58 

.36 
109 
81 
60 

.10 
63 
61 
39 

.17 
62 
68 
38 

.43 
159 
82 
57 

.31 
132 

79 
56 

.26 
33 
78 
45 

.28 
91 
79 
64 

,35 

146 
81 
56 

.08 
32 
64 
46 

.28 
76 
75 
41 

.21 
121 
73 

41 

.30 
151 
80 
63 

.22 
133 
78 
61 

.24 
38 
87 
62 

.22 

113 
93 
61 

.40 
92 
69 

49 

.13 
53 

67 
41 

.33 

57 

SO 
46 

.21 
55 
82 

49 

.15 
115 
79 
59 

.34 
61 

77 
50 

.08 
90 
68 
43 

.18 
45 

74 
40 

.07 
67 
69 
52 

.18 
82 
74 
44 

.21 

38 
77 
44 

.21 
31 

85 
49 

.13 
74 
84 

50 

7.03 
2481 
76.2 
50.8 

CENTRAL             02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.26 
75 

.22 

78 

.32 

110 

.13 
68 

.16 

58 

.35 

150 

.35 
151 

.32 
75 

.32 
66 

.40 
162 

.05 
33 

.15 
79 

.25 
66 

.17 
114 

.26 

160 

.32 
41 

.25 

100 

.45 
113 

.18 
66 

.32 

48 

.26 
60 

.06 
85 

.32 

85 

.20 
61 

.19 
35 

.23 

24 

.05 
68 

.22 
32 

.16 
25 

.17 
57 

7.09 
2345 

ft    ft    ft 
BLUE  GRASS          03 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

80 
54 

.08 

3 

83 

48 

.47 
158 
80 
55 

.19 
68 
62 
39 

.19 
43 
71 
39 

.21 

99 
76 
56 

.22 

132 

84 

57 

» 

94 
73 
40 

* 
ft 

.84 

185 

80 

52 

.08 
53 
63 
41 

.23 

78 
69 
38 

.13 

71 
75 

39 

.27 
133 
77 

59 

.20 
116 
73 
61 

.22 
55 
83 
60 

.22 
61 
85 
56 

.26 
133 
82 

47 

.19 
94 
58 
43 

.10 
62 
72 

44 

.23 
52 
79 
45 

.25 

99 
76 
59 

.38 

109 

.18 
98 
75 

45 

.12 
57 
60 
39 

.10 
51 
59 
40 

.18 

105 
66 
43 

.16 
65 
66 
43 

ft 
ft 

.36 
65 
74 

47 

6.27B 
2420B 
73.4 
47.8 

*    ft    ft 
EASTERN            04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

30 
82 
43 

.20 
39 
81 
50 

.27 
65 
81 
53 

.12 
51 

66 
40 

.17 
34 
72 
40 

.24 
89 
76 

51 

.31 
105 
89 
60 

.26 
68 
82 
43 

.16 
23 

77 
43 

.26 
134 
83 
51 

.06 
34 
67 
41 

.11 
28 
69 
42 

.18 
43 
76 

41 

.23 

83 
79 
57 

.26 
114 
81 

57 

.26 
59 
85 
55 

.20 
43 
81 
54 

.24 
94 
77 
52 

.23 
69 
73 

49 

.16 
29 

75 

46 

.21 

55 
83 
46 

.03 
40 
76 
58 

.27 

43 
79 
48 

.13 
68 
71 
48 

.10 
45 
57 

41 

.12 
18 
68 
41 

.05 
63 
67 
42 

.16 
54 
64 
43 

.18 
23 

74 
43 

.15 
26 

77 
46 

5.50B 
1669 
75.7 
47.5 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

[ 

.15 

8 
83 
45 

.14 
18 
84 
51 

.08 
25 
66 
38 

.11 

8 

79 

50 

.09 
18 
75 
63 

.20 
48 
84 
73 

.23 
46 
83 

47 

.07 

8 

51 

44 

.12 

43 
78 
51 

.09 
15 
66 
44 

.08 
17 
68 
38 

.12 

10 
79 
37 

.1* 
18 
82 
56 

.17 
40 

86 
56 

20 
83 
55 

.29 
13 
80 
53 

.13 
32 
76 

47 

.13 
36 
68 
39 

.14 
27 
73 
43 

.14 
10 
81 
60 

.02 
10 
76 
50 

.21 

41 
60 
38 

.11 
26 
62 
48 

.08 
25 
58 
41 

.01 

6 

67 

50 

28 
62 

48 

.20 
33 

53 
42 

.21 
17 
63 
36 

.22 
11 
69 
44 

4.09B 
682B 
72.3 
47.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1967 


Day  Of  Month 

~a  u  d) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S  °5 

H   "4 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

4    INCHES 

MAX 

60 

66 

67 

63 

66 

66 

69 

69 

66 

67 

64 

65 

66 

66 

71 

72 

72 

73 

67 

69 

69 

70 

69 

66 

65 

61 

65 

68 

67 

66 

67.1 

MIN 

58 

58 

60 

52 

60 

60 

62 

57 

60 

6  3 

55 

54 

54 

62 

62 

64 

67 

61 

57 

58 

62 

" 

59 

59 

55 

57 

55 

56 

57 

60 

58.8 

BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

MAX 

59 

60 

60 

57 

58 

61 

62 

62 

59 

59 

59 

58 

61 

61 

64 

64 

64 

64 

60 

62 

61 

64 

64 

61 

59 

58 

58 

59 

64 

59 

60.7 

MIN 

56 

57 

57 

56 

55 

58 

60 

56 

57 

59 

54 

53 

58 

59 

60 

60 

62 

59 

57 

56 

59 

59 

59 

58 

55 

55 

56 

54 

59 

58 

57.4 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

MAX 

64 

64 

65 

61 

63 

65 

67 

68 

67 

65 

63 

63 

64 

65 

69 

70 

70 

70 

65 

66 

66 

68 

69 

63 

65 

63 

63 

65 

65 

63 

65.5 

MIN 

57 

55 

59 

56 

56 

59 

62 

57 

60 

62 

60 

54 

60 

62 

62 

63 

66 

60 

61 

57 

61 

60 

60 

58 

56 

58 

57 

56 

57 

59 

59.0 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4    INCHES 

MAX 

61 

62 

63 

59 

61 

64 

65 

63 

64 

64 

61 

62 

64 

64 

66 

67 

67 

66 

67 

64 

64 

65 

67 

62 

60 

60 

59 

60 

59 

- 

63.1 

MIN 

55 

55 

57 

51 

55 

58 

62 

57 

58 

61 

56 

51 

59 

60 

62 

60 

63 

60 

64 

55 

60 

62 

59 

60 

54 

56 

56 

54 

55 

57.8 

FLEMINGSBURG  1  SW 

4    INCHES 

MAX 

55 

56 

56 

55 

54 

57 

57 

57 

55 

57 

57 

54 

56 

58 

59 

61 

62 

62 

58 

59 

60 

61 

61 

60 

56 

57 

56 

57 

57 

58 

57.6 

MIN 

53 

54 

54 

50 

52 

54 

56 

53 

53 

55 

53 

50 

53 

56 

56 

57 

60 

56 

54 

53 

57 

58 

56 

55 

52 

54 

53 

52 

53 

56 

54.3 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

MAX 

60 

61 

61 

57 

61 

63 

63 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

62 

64 

66 

66 

66 

64 

63 

63 

65 

63 

61 

59 

60 

61 

61 

59 

60 

61.8 

MIN 

55 

60 

56 

52 

56 

58 

60 

56 

58 

60 

57 

55 

59 

60 

60 

64 

64 

60 

59 

57 

61 

61 

60 

59 

57 

58 

58 

57 

56 

57 

58.3 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

MAX 

63 

64 

65 

59 

62 

64 

65 

65 

63 

64 

62 

63 

65 

66 

70 

72 

71 

73 

63 

64 

65 

70 

70 

64 

63 

62 

63 

65 

66 

63 

65.1 

MIN 

59 

60 

59 

54 

58 

60 

62 

58 

59 

62 

57 

56 

61 

64 

64 

65 

68 

63 

59 

58 

62 

63 

62 

59 

57 

58 

58 

57 

60 

61 

60.1 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

MAX 

61 

61 

61 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

63 

63 

67 

67 

68 

67 

63 

63 

62 

65 

66 

63 

62 

60 

61 

62 

61 

61 

62.4 

MIN 

59 

60 

59 

56 

57 

60 

60 

58 

59 

61 

59 

58 

60 

63 

63 

65 

67 

63 

59 

59 

61 

61 

62 

61 

60 

60 

59 

59 

60 

61 

60.3 

IRVINGTON 

4    INCHES 

MAX 

62 

64 

65 

59 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

64 

62 

64 

63 

69 

69 

70 

70 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

60 

60 

61 

65 

65 

62 

64.5 

MIN 

58 

58 

59 

52 

57 

60 

60 

56 

59 

59 

55 

54 

59 

62 

62 

63 

67 

61 

52 

56 

61 

61 

59 

58 

52 

56 

55 

55 

53 

59 

58.0 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1     INCH 

MAX 

73 

76 

60 

69 

75 

79 

78 

73 

79 

62 

66 

73 

73 

70 

74 

83 

77 

57 

70 

77 

60 

72 

74 

60 

54 

61 

63 

72 

70 

64 

69.8 

MIN 

49 

50 

41 

36 

50 

54 

50 

42 

50 

47 

39 

35 

54 

57 

54 

53 

53 

45 

41 

41 

55 

48 

43 

42 

36 

47 

43 

37 

41 

55 

46.3 

2    INCHES 

MAX 

72 

74 

60 

66 

72 

77 

75 

71 

75 

62 

65 

70 

71 

70 

74 

80 

76 

56 

67 

73 

60 

70 

71 

60 

54 

60 

63 

71 

69 

64 

68.3 

MIN 

50 

51 

42 

37 

50 

55 

51 

43 

51 

48 

40 

36 

54 

57 

55 

54 

53 

46 

41 

41 

55 

49 

43 

43 

37 

47 

43 

37 

41 

55 

46.8 

4    INCHES 

MAX 

65 

67 

58 

60 

65 

70 

68 

65 

69 

62 

60 

62 

66 

66 

70 

73 

69 

55 

61 

66 

59 

66 

64 

56 

54 

57 

58 

64 

62 

61 

63.3 

MIN 

51 

53 

49 

42 

51 

55 

55 

48 

53 

52 

44 

41 

54 

58 

56 

55 

55 

49 

45 

46 

56 

54 

48 

48 

42 

47 

45 

41 

44 

55 

49.7 

8    INCHES 

MAX 

60 

60 

58 

56 

59 

62 

63 

59 

62 

61 

57 

57 

61 

66 

63 

66 

65 

62 

57 

60 

57 

61 

59 

57 

53 

54 

54 

58 

59 

59 

59.5 

MIN 

54 

54 

52 

49 

51 

55 

58 

52 

54 

55 

48 

47 

54 

58 

57 

58 

62 

52 

49 

50 

56 

56 

51 

53 

42 

48 

48 

46 

49 

55 

52.4 

SOD 

1    INCH 

MAX 

61 

61 

57 

57 

59 

62 

61 

58 

60 

59 

58 

60 

62 

63 

65 

66 

66 

61 

61 

63 

58 

62 

62 

57 

55 

56 

56 

61 

61 

60 

60.3 

MIN 

52 

53 

50 

48 

53 

57 

53 

50 

52 

54 

50 

47 

50 

59 

58 

56 

61 

53 

50 

51 

56 

56 

52 

52 

50 

49 

48 

46 

49 

55 

52.3 

2    INCHES 

MAX 

61 

60 

57 

57 

59 

61 

60 

58 

58 

59 

58 

59 

62 

62 

64 

65 

65 

61 

60 

62 

58 

71 

61 

57 

55 

56 

56 

60 

60 

60 

60.1 

MIN 

53 

55 

50 

48 

51 

54 

53 

51 

53 

54 

50 

48 

55 

59 

58 

56 

61 

53 

51 

52 

56 

57 

53 

53 

50 

50 

49 

47 

49 

55 

52.8 

4    INCHES 

MAX 

60 

60 

56 

55 

57 

59 

59 

57 

59 

58 

57 

58 

60 

61 

62 

64 

64 

60 

59 

60 

59 

60 

60 

57 

55 

55 

55 

58 

59 

59 

58.7 

MIN 

53 

54 

52 

49 

51 

54 

54 

51 

53 

54 

50 

49 

55 

58 

58 

56 

60 

53 

51 

52 

56 

57 

53 

53 

51 

50 

50 

47 

50 

55 

53.0 

8    INCHES 

MAX 

58 

56 

56 

53 

54 

57 

57 

55 

58 

57 

56 

55 

60 

58 

59 

61 

69 

61 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

55 

55 

54 

56 

58 

58 

57.4 

MIN 

53 

54 

52 

50 

51 

53 

54 

52 

53 

55 

52 

51 

55 

57 

58 

56 

61 

54 

53 

54 

56 

56 

54 

54 

53 

51 

51 

49 

52 

55 

53.6 

20    INCHES 

7  PM 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

53 

54 

55 

56 

54.1 

40    INCHES 

7  PM 

49 

49 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

51 

53 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

54 

53 

54 

54 

52 

54 

55 

55 

52.0 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4    INCHES 

MAX 

66 

66 

66 

62 

65 

66 

67 

68 

66 

67 

64 

70 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

64 

63 

66 

- 

66 

67.8 

MIN 

61 

62 

60 

55 

60 

62 

62 

63 

65 

60 

58 

64 

68 

70 

69 

68 

69 

64 

61 

61 

61 

70 

69 

69 

59 

61 

59 

58 

60 

63.0 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 

MAX 

66 

67 

67 

60 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

68 

68 

73 

74 

73 

74 

68 

66 

69 

72 

73 

64 

65 

64 

63 

66 

67 

64 

67.3 

MIN 

60 

60 

60 

52 

57 

61 

61 

57 

60 

63 

55 

54 

61 

64 

63 

64 

67 

60 

58 

58 

64 

62 

61 

56 

55 

58 

55 

55 

58 

61 

59.3 

QUICKSAND 

4    INCHES 

MAX 

65 

61 

66 

61 

62 

66 

67 

68 

65 

66 

62 

65 

66 

68 

70 

71 

72 

69 

66 

68 

69 

69 

70 

67 

62 

61 

62 

63 

61 

66 

65.8 

MIN 

54 

54 

56 

48 

44 

56 

61 

54 

55 

62 

52 

50 

59 

59 

61 

59 

61 

56 

55 

51 

60 

61 

66 

58 

50 

54 

54 

50 

51 

57 

55.6 

SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 

MAX 

63 

64 

64 

64 

60 

64 

64 

_ 

63 

63 

64 

61 

64 

65 

67 

69 

70 

69 

63 

65 

65 

66 

66 

64 

60 

59 

60 

64 

65 

66 

64.2 

MIN 

61 

63 

64 

56 

60 

60 

64 

63 

63 

60 

59 

56 

60 

65 

60 

64 

59 

56 

55 

61 

61 

57 

57 

51 

55 

55 

54 

54 

61 

59.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CONTINUED 


SOMERSET  2  H 

1    INCH 


WILLIAMSTOWN  3  NW 
4    INCHES 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


60 
54j  57 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22   23   24  25   26   27   28  29   30  31 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 

ZERO 

3  PERCENT 

6  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
ZERO 

10  PERCEN1 

<t  PERCENT 

ZERO 

ZERO 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9    PERCENT 


61.9 
57.6 


59.3 
56.6 


TO  THE  SOUTH 

TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


U 

Z 

8 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

W 

TIME  AND 

z 

C 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

s 

Q 

COUNTY 

i 

O 

z 

2 

< 

a 

OBSERVER 

I 

a 

Si 

a 

sis 

ADDISON  OAM  45 

0031 

01 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

38C 

6A 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  .  N 

0063 

0 

CLINTON 

; 

36  45 

83  08 

100C 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHOR  AGE 

0159 

01 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

025* 

0* 

BOYD 

38  27 

82  36 

55! 

71 

it 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

0381 

KNOX 

. 

36  52 

83  53 

7A 

: 

JOHN  R.  WHARTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

03 

NELSON 

( 

37  *e 

85  28 

63: 

bt 

5P 

GH 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDwELL  4  E 

0*02 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

6P 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*22 

01 

ALLEN 

36  54 

B6  08 

59C 

Bi 

PA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0*50 

0* 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

116* 

7* 

71 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  0AM 

0*90 

01 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6f 

6P 

M 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

S 

36  51 

88  20 

395 

; 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

30S 

5P 

5" 

RAOIO  STATION  WC8L 

8EREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  3* 

8*  IB 

107C 

5c 

5P 

:gh 

BEREA  COLLEGE 

8EREA 

062* 

03 

MADISON 

37  3* 

8*  18 

100C 

7A 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2  w 

07  5; 

04 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

72C 

7* 

7A 

Raymond  ison 

BOWLING  GREEN 

090* 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0. 

36  58 

66  26 

535 

MIC 

fed.  aviation  agency 

BRADFORDSV1LLE 

09*0 

02 

MARION 

? 

B5  09 

675 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

10*7 

EDMONSON 

3 

37  12 

66  16 

580 

7A 

ELMER  A.  BATH 

6UCKHORN 

10'BO 

04 

PERRY 

37  21 

63  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURD1NE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

6A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKE5VILLE  2  W 

1131 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  2* 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPSELLSVILLE 

1256 

o: 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

129* 

02 

GftAVSON 

3 

37  25 

66  30 

5*0 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK.  1 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

480 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1*06 

02 

37  40 

85  57 

745 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

63  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

1 

37  55 

85  40 

540 

4P 

6ERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

: 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170* 

0* 

ESTILL 

37  *7 

8*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  W6  AIRPORT 

U55 

03 

BOONE 

64  40 

869 

HID 

MID 

t  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

HARLAN 

i 

36  58 

62  59 

1463 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

1973 

0* 

BELL 

2 

36  36 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHlANA 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  16 

684 

70 

MARSHALL  HILL 

CYNTH1ANA  2 

2D03 

HARRISON 

38  23 

B4  17 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2  0  4C 

03 

BOYLE 

37  39 

8*  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLD1RON 

DAVELLA 

2053 

0* 

MARTIN 

1 

37  48 

82  35 

700 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

87  42 

4  50 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

DEWEY  DAM 

21  bo 

FLOYD 

1 

37  ** 

62  4* 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

D1X  DAM 

221* 

03 

MERCER 

37  48 

6*  43 

870 

7A 

7A, 

PHILLIP  0.  THACKER 

OUNOEE  4  ESE 

2  358 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

D'JNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

67  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  *3 

66  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2*69 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

665 

: 

JOHN  E.  MORAN 

EL1ZA8ETHT0WN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  *1 

85  52 

739 

6A 

6A 

INACTIVE  7/30/6* 

ELKHORN  CITY 

252s 

04 

PIKE 

1 

37  16 

82  21 

816 

7A 

HARRY  G.  HOPKINS,  JR. 

ELKTON  2  S 

25*8 

01 

TODD 

2 

36  *7 

87  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

27  75 

0  3 

PENDLETON 

5 

38  *3 

8*  25 

715 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

38  09 

83  33 

6P 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FlEMINGSBURG 

2  5  0  3 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

860 

MRS.  BELLE  H.  FISCHER 

FLEMINGSBURG  1  SW 

;voe 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

875 

6P 

6P 

CG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03  MADISON 

37  5* 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

296) 

Oil  CRITTENDEN 

37  28 

356 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FQURMILE  KY  UT1L  PARK 

3006 

2 

83  45 

1005 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  t, 

3028 

38  1* 

84  52 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

3 

36  *3 

66  34 

690 

7A 

HOWARD  B.  HYDE 

FREEBORN  2  SW 

30*6 

0* 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  G00SL1N 

FRENCHBURG 

:<052 

0* 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36  38 

85  46 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

64  33 

888 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

G 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  6  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  5* 

86  00 

400 

BA 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

0* 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

B5  30 

630 

7A 

7A 

HOWARO  PICKETT 

GREENSBURG  HIWAY  61 

3*35 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

BA 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

5451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

HARTFORO  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3  7  01 

c 

37  15 

63  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HA2ARD  WATER  WORKS 

3711. 

04 

PERRY 

37  15 

83  11 

680 

7A 

LEF  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

0* 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  T  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37  45 

B7  36 

430 

6P 

GH 

FRANK  STREET 

HERNDON 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  ** 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

36  16 

01 

FULTON 

6 

36  3* 

89  10 

375 

SP 

SP 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

4 

37  49 

64  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HI  NOMA N  11  NNE 

3896 

04 

KNOTT 

37  27 

82  53 

BA 

BA 

ENOCH  COMBS 

HODGENVlLLE-LINCOLN  NP 

3929 

:>2 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

4P 

HODGENVlLLE-LINCOLN  N  P 

HOPKINSVILLE 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

4093 

04 

LESLIE 

37  10 

83  23 

920 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

GH 

WAYDE  MC  CAMISH 

JACKSON 

4196 

0* 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOB ART  I  SON 

KEENE  1  SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

65  22 

780 

6P 

JACK  0.  JOHNSTON 

LANCASTER 

4620 

33 

GARRARD 

u 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELO 

-703 

0  2 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

474)6 

03 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MID 

MIO 

"  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

4748 

33 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

1050 

G 

WBASO 

LIBERTY 

4755 

0  2 

CASEY 

3 

37  21 

8*  55 

767 

7A 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

a*  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYO  GREENUP  DAM 

4B*B 

0  4 

GREENUP 

82  52 

537 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

48*7 

HENRY 

38  26 

84  56 

485 

76 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4082 

03 

CLARK 

37  51 

84  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  1  SSW 

4?93 

0* 

LAUREL 

2 

37  07 

*  06 

1200 

EDWARD  E.  MC  FAODEN 

.,_, 

U 

p 

OBSERVATION 

§ 

Z 

U4 

U 

TIME  AND 

c 

0 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

g 

a 

COUNTY 

< 

E 

1 

O 

< 

a 

OBSERVER 

3g 

us 

a 

Q 

3 

i 

1 

LONDON  FAA  AP 

409? 

0  4 

LAUREL 

2 

37  05 

64  05 

1190 

MID 

Mil 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

494< 

04 

LAWRENCE 

1 

38  07 

62  36 

662 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

49*9 

02 

JEFFERSON 

36  14 

85  46 

462 

MID 

MI£ 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

02 

JEFFERSON 

7 

85  44 

MIO 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

o: 

JEFFERSON 

7 

36  17 

85  48 

403 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOvELACEVILLE 

01 

BALLARD 

6 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

50  02 

0  2 

BARREN 

3 

36  53 

Bf  02 

736 

WILLARD  £.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

01 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

439 

5R 

7A 

7A 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

66  05 

BOO 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

0  4 

CLAY 

* 

37  06 

83  43 

850 

5P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

62  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

36  ** 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO, 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

5233 

01  GRAVES 

36  47 

8B  38 

375 

CHARLES  W.  STRATTON 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

52*3 

03 

7 

36  41 

83  47 

515 

7  A 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

5291! 04 

JACKSON 

2 

37  26 

84  00 

1000 

BA 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301  03 

PENDLETON 

5 

36  36 

84  16 

662 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370  04 

PIKE 

1 

37  34 

62  27 

730 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLES8OR0 

5389]  04 

BELL 

36  37 

83  43 

1135 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 

5407  03 

WOODFORD 

36  09 

B*  41 

770 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

0  3 

NICHOLAS 

5 

36  19 

84  09 

810 

: 

BLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5*38 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

5BB 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI  CELLO 

5524 

0  4 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

5P 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

04 

ROWAN 

9 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

56*0 

03 

MONTGOMERY 

5 

38  04 

63  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

0* 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

64  20 

116 

5P 

5P 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

56  84 

02 

HART 

37  16 

85  53 

578 

JOE  M.  SLAYOEN 

01 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  19 

520 

BA 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

583* 

02 

EOMONSON 

3 

37  17 

86  15 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

04 

CARTER 

38  19 

B3  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

ONEIDA 

6028 

04 

CLAY 

* 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALFX  DAVIOSON 

OWENSBORO  2  W 

60  91 

01 

DAVIESS 

7 

37  46 

87  09 

420 

5P 

7A 

H 

VIRGIL  D.  CLARK 

owensboro  dam  46 

01 

DAVIESS 

7 

37  47 

67  07 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

03 

OWEN 

38  32 

84  50 

*P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

37  04 

86  46 

394 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

MC  CRACKEN 

37  06 

66  37 

3*0 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WPAD 

PADUCAH  5EWAGE  PLANT 

61171  01 

MC  CRACKEN 

88  36 

325 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

61361  04 

JOHNSON 

1 

37  48 

82  49 

620 

7A 

JAMES  0  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLEN6URG 

3 

37  16 

86  59 

402 

7A 

TVA-764 

PIKEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

1 

37  29 

62  31 

686 

7P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580 

Oil  CALDWELL 

Z 

37  07 

87  52 

497 

4P 

4P 

4P 

G 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

QUICKSAND 

6624 

04l  BREATHITT 

t. 

37  32 

83  22 

B40 

G 

ROBINSON  AGRIC  EXP  STA 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

041  ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

BA 

CORPS  OF  ENGINEER5 

R I CHMONO 

6805 

Oil   MADISON 

8*  18 

9B0 

BA 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6B82 

Ol!  OHIO 

3 

37  13 

B6  54 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6986 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

B6  30 

55* 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLV1LLE 

7049 

01 

36  52 

86  53 

655 

7A 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SAD1EV1LLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

6*  33 

850 

C 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

02 

MARION 

37  35 

85  21 

743 

JOHN  8.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

8*  *9 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

659 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

920 

7  At 

FORREST  C.  WILLIS 

SANDY  HOOK  5  NE 

7163 

ELLIOTT 

1 

38  OB 

83  05 

755 

WM  C  JARRELLS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

ALLEN 

3 

36  44 

86  13 

850 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7  2  20 

02 

ALLEN 

3 

36  ** 

86  13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

723* 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03 

SHELBY 

8 

36  13 

65  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

BULLITT 

38  00 

85  43 

430 

8A 

HENRY  M  WATERS 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

02 

SHELBY 

e 

38  20 

B5  16 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7506 

PULASKI 

2 

37  06 

84  37 

955 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

0* 

PULASKI 

2 

37  07 

B4  37 

1050 

6P 

6P 

GH 

RAOIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03 

WASHINGTON 

8 

37  41 

85  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  *2 

a*  29 

1*20 

7A 

7A 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7BO0 

02 

METCALFE 

3 

36  53 

B5  43 

86* 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TAIHAM  SPRINGS 

7924 

02 

WASHINGTON 

e 

37  52 

85  09 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

79*8 

03 

SPENCER 

B 

38  02 

B5  21 

*B3 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

00  19 

PERRY 

37  02 

83  04 

1630 

SA 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

80  5  5 

04 

1 

37  52 

B2  37 

690 

7A 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON 

TOMPK1NSVILLE 

B060 

02 

MONROE 

3 

36  43 

B5  43 

930 

C 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

03 

ANDERSON 

38  02 

B4  51 

52* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

6197 

01 

UNION 

7 

37  46 

67  57 

356 

6A 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6246 

03 

JESSAMINE 

4 

37  51 

B*  27 

571 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

6250 

ANDERSON 

37  56 

65  10 

550 

BA 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 

62  59 

04 

LEWIS 

38  35 

83  20 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  0AM 

38  46 

8*  58 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLANO  3  SE 

8462 

0* 

FLOYD 

1 

37  25 

B2  48 

890 

z 

LARRY  L.  BRAOLEY 

WAYNES8URG  7  NE 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

64  36 

1215 

5P 

MRS.  RITA  RIODER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

5 

37  55 

83  15 

790 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

WHITLEY 

2 

36  4* 

1100 

7A 

CURTIS  M.  WOOOS 

WILL1AMST0WN  3  NW 

B71* 

03 

GRANT 

38  39 

R4  37 

920 

6P 

GH 

HAROLO  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  1  3 

872* 

04 

LEE 

* 

37  36 

63  50 

6*9 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

8A 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  * 

8P2<. 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  38 

50* 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATION 
DAwSON  SPRING^ 

2072 

HOPKINS 

3'  10 

e7  42 

450 

JOE  RAY  ALLEN 

DRAINAGE  CODE:      1-B1G  SANDY     2 -CUMBERLAND    3-GREEN     4-KENTUCKY    5-UCKING    6-MISSISS1PPI    7-OHIO 


t-TENNESSEE 


REFERENCE       NOTES 


KENTUCKY 
APRIL   1967 


,    .    ,  *.    .  ,»„..hh„„  «,»  .„..„  of  Kentuekv  may  be  obtained  by  writing  to  the   Environmental   Science   Services   Administration  State  Cllmatologist, 

Boom"o!alA^lc™^ra?  SSr^t'S.^U^  !^2.£  SEvtWo*  Kentucky,    Lexington,    Kentucky  40506,    or  to  any   Weather  Bnreau  Office  near  you. 
Additional    precipitation   data   are   contained   In   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY" . 

*^TS^miireB.o£^^ 

fabie  dIrec?Ions  entered  fn  figures'^  tins  of  aegSes .   Resultant  wind  f.   the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
nMvpvwt™  time-   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

anfwind-Table?  ST-now? ^T^l^  ■•IZtl^  ^t^   on^round^ablTwh'en  pu^lished?^  fir  tSe  24  hours  ending  at  ?l«  of  observation. 

WATER  EOUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtSnfSg  metsurementra^e  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 

record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentallly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
Su"etlnE   If  dally  amoun?s  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage  ^xcept  where  indicated  by 
reference  -B- .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  <..,,« 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW -MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  2U4UZ. 

HlsCy^or^nirst^ 

Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  order B 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 


should  be  made  payable  to  the  Sup' 

of  Documents,  Government  Printing  Offi 


Washington,  D.  C.  20402. 
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Temperature 


i  z 


Precipitatio 


WESTERN 

BARDwFLL  *  E 
BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  F 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  « 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


It  was  rainy  and  cool,  with  damaging  storms 
and  some  flooding.  As  the  month  ended  wet 
fields  were  slowing  planting;  at  the  beginning 
of  the  month  several  crops  had  been  2  to  3 
weeks  ahead  of  average  development  and  corn 
planting  had  been  2  to  3  weeks  ahead  of  average. 
In  western  Kentucky  it  was  a  marked  change 
precipitation-wise,  the  wet  weather  following 
4  months  with  below  average  precipitation.  In 
all  areas  it  was  quite  a  change  temperature- 
wise,  the  cool  weather  following  2  months  with 
unseasonably  mild  readings. 

Over  much  of  the  State  rainfall  during  the  first 
2  weeks  exceeded  average  amounts  for  the 
entire  month  of  May.  Weekend  rains  of  May  13- 
15  resulted  in  some  flash  flooding  which  drove 
families  from  their  homes  in  widely  scattered 
locations  over  the  State;  portions  of  some  high- 
ways were  under  water.    In  the  western  half  of 


the  State  there  was  some  flooding  lasting  from 
about  2  to  8  days  along  portions  of  tributaries 
of  the  Ohio.  There  was  extensive  flooding  along 
portions  of  the  lower  Ohio,  lasting  from  about 
2  days  to  2  weeks,  depending  on  location. 
Thousands  of  acres  in  the  lower  river  bottoms 
were  flooded  and  there  was  considerable  economic 
loss  to  early-planted  crops  of  corn  and  other 
crops.  In  some  areas,  this  was  the  second  highest 
water  of  record  so  late  in  the  spring. 

There  were  a  number  of  damaging  storms  during 
the  month,  but  fortunately  only  three  reported 
injuries.  There  were  at  least  4 tornadoes-  on  the 
1st,  6th,  7th,  and  14th. 

For  additional  details  concerning  the  flooding 
and  storms,  see  the  May  1967  issue  of  the 
ESSA  publication  STORM  DATA. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 

Agronomy  Department 

University  of  Kentucky 

Lexington,  Kentucky     40506 
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2.67 

.72 

.01 

2.10 

.20 

.05 

.06 

.57 

1.75 

.04 

.73 

2.07 

.15 

.07 

1.28 

.14 

.08 

.05 

1.51 

.13 

.09 

T 

.21 

1.34 

.03 

.,.'« 

1.72 

.99 

.04 

1.04 

1.78 

.08 

.32 

2.13 

.06 

.20 

.30 

3.56 

.15 

.03 

2.25 

1.15 

.12 

.61 

1.93 

1.28 

.03 

.40 

T 

3.02 

.07 

1.52 

.48 

.09 

.36 

1.43 

1.31 

.21 

.49 

2.52 

.32 

1.09 

2.21 

7 

.48  1 

.66 

.21 

.51  1 

.03 

.07 

1.52 

.42 

.03 

T 

.97  1 

.27 

.02 

.95  2 

.25 

.20 

T 

.53  2 

.60 

.10 

.03 

1.61 

.27 

.02 

.96  1 

.41 

.16 

.09 

1.93 

.36 

T 

1.57  1 

.96 

.12 

.61 

.94 

.58 

.66 

.40 

.02 

.54  1 

.29 

.03 

.05 

2.13 

.79 

T 

.03 

•  96 

.28 

.01 

3105  1 

.08 

•  09 

.63  2 

.95 

.11 

.01 

1.05 

.78 

.01 

1.55  1 

.46 

.10 

.41  1 

.51 

.10 

.03 

.44  2 

.03 

.09 

7 

1,15  1 

.73 

.13 

1.70 

.72 

T 

.10      T 
.02      .02 


.29 

•  03 

1.63 


See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
-   53    - 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

MAY                   1967 

Station 

a 

Day 

of  Month 

1 

1           1 

1-1            1 

H 

1      | 

2 

3 

4        5        6 

7    | 

8 

9 

10     |     11 

12 

13 

14    |    15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22      23      24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

WARSAW    MARKLANO    DAM 

5.49 

.30 

.95 

.08 

.16 

1.25 

.22 

.05 

.07 

T 

1.05 

.25 

.33 

.65 

.13 

WAYNESBuRG   7    NE 

7.79 

2.38 

.62 

.33 

1.12 

.09 

.10 

.62    1.64 

.13 

.12 

T 

•  39 

.25 

WILLIAHSTOWN    3    Nw 

-.80 

.05 

.79 

.43 

1.03 

.35 

.08 

.12 

T 

1.04      .34 

.03 

.28 

.04 

T 

T 

•14      .08 

T 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

7.24 

.01 

.22 

.35 

T 

2.00 

.10 

.35 

.03 

1.84 

.25      .81 

.35 

.08 

.30 

.05      .07 

.15      .10 

.18 

BARBOURVILLE 

5.83 

.60 

.05 

.20 

.64 

T 

.20 

.08 

T 

T         1.38 

.73 

T 

.33 

T 

.30 

•  67 

.65 

BAXTER 

5.28 

.70 

.03 

.21 

1.10 

.05 

.39 

.03 

.02 

.02       .77 

.79 

T 

T 

.30 

I 

•35      .02 

.08 

.10 

•  32 

BLAINE    2    W 

7.18 

.42 

.20 

1.55 

.25 

.20 

.15 

.77    2,00 

.53 

.32 

•  44 

•  35 

BUCKHORN 

(.19 

.38 

.14 

.13 

.88 

T 

T 

T            .09 

T 

,18    2.24 

.83 

T 

T 

T 

.16 

•  51 

•  65 

BURDINE    2    NE 

5.05 

T 

.30 

.50 

.20 

.05 

1.53 

.40 

.65 

.40 

.15 

.30 

.07 

.50 

CLAY    CITY    1    WNW 

7.34 

.25 

.38 

.22 

1.85 

T 

.11 

.07 

1.25 

.88    1.20 

.20 

.18 

T            .06 

T 

.37 

.32 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

7.46 

.33 

.51 

.18 

T 

1.66 

.10 

.24 

.08 

.04 

2.07    1.45 

.23 

.15 

T            .15 

.02 

T 

T 

•  25 

CUMBERLAND 

6.58 

.05 

.24 

T 

1.05 

.36 

.18 

T 

.88      .93 

T 

.07      .16 

.06 

.40      .01 

.13 

.72       .03 

1*33 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

6.95 

.39 

.30 

.25 

.46 

.09 

.05 

.06 

1.02    1.26 

.02 

.09      .35 

•  07 

.19 

.26      .87 

1.22 

DEWEY    DAM 

6.82 

•  19 

.32 

.92 

•  05 

.30 

.05 

.10 

.92    2,03 

.90 

.05 

.07 

.25 

.05 

.06      .15 

T            .25 

.20 

ELKHORN    CITY 

4.26 

.04 

T 

.08 

.45 

.37 

.05 

T 

T 

.39 

.41 

.03 

.02 

.47 

.25 

T            .08      .60 

1.02 

fOURMILE    KY    UTIL    PARK 

5.33 

.69 

.01 

.22 

.54 

.09 

.21 

.01 

•  04 

1.21 

.91 

.26 

.02 

.35 

.23 

.74 

FREEBURN    2    5W 

4.17 

.02 

T 

.25 

•  46 

.47 

.31 

.06      .02 

.18 

.20      .75 

.74 

T 

.05 

.24 

.27 

•  15 

FRENCHBURG 

7.78 

.43 

.32 

.26 

.07 

2.42 

.14 

.09 

.17 

.02 

.73    1.62 

.23 

.11 

.02       .16 

•  02 

.07 

.32      .26 

.32 

GRAYSON    1    SE 

6.68 

.24 

.09 

,Z« 

.02      .04 

2.09 

.22 

.15 

.05 

.30 

.25    1.31 

.29 

.10 

.03 

.34 

.02 

.02 

.09 

.47 

.32 

HAZARD   HATER    WORKS 

4.43 

•  42 

,05 

.34 

.49 

.17 

.05 

.11       .96 

'I' 

.03 

.04 

.08 

.01 

.09 

.05 

•  41 

.42 

HEIDELBERG   LOCK    14                R 

6.61 

.34 

•  60 

.44 

1.30 

.03 

.08 

.09 

.08    2.30 

.50 

.05 

.25 

T 

T 

HINDMAN    11    NNE 

4.66 

.31 

.75 

.27 

.27 

.26      .76 

.70 

•  04 

•  14 

•  98 

.18 

HYDEN 

4.52 

.47 

•  03 

.27 

.50 

.04 

.20 

.01 

.07    1,22 

•  60 

.02 

T 

.08 

.12 

.44 

.45 

JACKSON 

5.14 

.21 

.18 

.26 

T            .02 

•  73 

.03 

.11 

T            .06 

.54 

.03    1.81 

.67 

.OB 

T            .02 

T 

T 

•  20 

.19 

JEREMIAH 

1.68 

.12 

.20 

.09 

•20      .73 

.20 

.14 

LLOYD    GREENUP    DAM 

6.10 

T 

.10 

.29 

T 

2.22 

•  34 

.35 

.01      .33 

.59 

.23      .60 

.39 

.05 

.26 

T           ,05 

.15      T 

•  14 

LONDON    FAA    AP 

6.30 

.33 

.31 

.50 

•  52 

.25 

T 

T           T 

T 

T 

.95    1.72 

.01 

T 

.10 

•56      .92 

•  13 

LOUISA    2 

7.65 

.11 

.14 

.31 

T 

1.65 

•  47 

.29 

T 

.27 

T 

.54    1.86 

.45 

.05 

•  04 

.66 

T 

.04 

.02 

.23 

•  32 

MANCHESTER    4    SE 

6.40 

1.03 

.07 

.2i 

.65 

.06 

.14 

1.81 

.85 

.04 

T 

.08 

.91 

.54 

MARTIN 

5.07 

.10 

.23 

.76 

.10 

.21 

.10 

.10 

.20    1.50 

.73 

•  09 

.12 

.15 

T 

.35 

■  33 

MC    KEE 

7.79 

,88 

.72 

.31 

1.66 

.04 

.06 

.11 

T 

T         2.93 

•  44 

•  03 

T 

.11 

T 

.03 

•  09 

•  38 

MIDDLESBORO 

6.34 

•  20 

.05 

.24 

•  04 

•  78 

.51 

.20 

T 

.06      .84 

•  64 

T 

1.29 

.03 

.48      .12 

•  57 

■  29 

MONTICELLO 

7.70 

•  SO 

•  68 

.13 

.61 

.24 

.11 

.15 

.19 

T         2.80 

.65 

.15 

.10 

•  67 

.72 

MOUNT    VERNON 

5.97 

.57 

•  70 

.05 

1.03 

.05 

.10 

T 

1.14    1.41 

.03 

•  03 

T 

•  36 

.50 

ONEIDA 

7.21 

.48 

.20 

1.34 

.02 

■  13 

2.10 

1.04 

.03 

.03 

.05 

PAINTSVILLE    1    S 

7.30 

.20 

.32 

.75 

•  07 

.40 

.14 

1.50    2.30 

•  63 

T 

.11 

.30 

•  03 

.04 

.06      .20 

•05      .20 

PIKEVILLE 

3.79 

.11 

.22 

.02 

.52 

.40 

.07 

.05 

•  03 

.45      .90 

.03 

T 

•  19 

•  19 

.26 

.35 

RAVENNA   LOCK    12 

5.42 

.32 

.30 

.22 

T 

.62 

.03 

.12 

.02 

T 

.33    2.47 

.20 

.10 

T            .26 

.03 

T 

.40 

SALYERSVILLE    2    SE 

5.29 

.09 

.19 

.22 

.85 

.03 

.14 

.12 

.37    2.37 

.04 

•  54 

.02       .20 

.11 

SOMERSET    2    N 

7.32 

.38 

1.08 

.03 

.04 

.87 

.14 

T 

T 

1.25    1.61 

T 

.30 

.05 

1.1! 

.42 

.95 

STEARNS 

7,77 

.34 

.12 

.36 

.59 

.29 

.20 

.25 

•  43 

2.21 

•  59 

.77 

.41 

T            .26 

TILFORD 

5.77 

.62 

.07 

1.10 

.42 

1.21 

.04 

.62 

■  10 

•52       .35 

.72 

TOMAHAWK    1    WSW 

6.75 

T 

.16 

.32 

.77 

.05 

.18 

T 

•  12 

1.56    1.91 

.75 

.02 

.12 

.17 

T 

.06 

•  19 

•  12 

.25 

VANCEBURG 

5.90 

.09 

.43 

.37 

2.15 

.41 

.08 

•  33 

T 

.75      .38 

.02 

.17 

.02 

.06 

.15      .13 

.06 

.30 

WEST    LIBERTY 

7.39 

•  35 

.25 

.24 

T 

1.65 

T 

.31 

T            .16 

.0! 

T 

.55    2.03 

.58 

.10 

T 

.40 

T 

T 

T 

•26      .13 
.72 

.36 

WILLIAMSBURG    1    E 

9.50 

•  35 

.21 

•  54 

.11 

.22 

.It 

.09 

1.63    2.02 

•  57 

T 

1.80 

.38 

.58 

WILLOW   LOCK    13 

5.61 

•  34 

.40 

.26 

T 

.72 

•  04 

.22 

.13 

.05 

.01 

.09    2.10 

.30 

.06 

•01      .24 

T 

.02 

1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

Relative    humidity    averages  - 

Number  of  days  with 

precipitation 

| 

(Speed   -  m.p.h.) 

percent 

1 

+j  a 

+» 

• 

Station 

a  o 

c 

a 

S 
■ 

1 

si 

8 

S 

> 

cm  a 

-    •   8 

Hi 

3   <D 
U    h 

to.  a 

r-l   « 

s  a 

(A  CO 

V 

9 
> 
< 

1     . 

£  e 

!-o 

s 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM         1    PM         7    pm 

S 

e 

8 

3 

l 

1 
3 

11 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

30 

0.8 

10.1 

29++ 

30 

u 

75 

77 

55 

55 

* 

6 

6 

4 

1 

0 

21 

- 

7.1 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

21 

2,3 

9.2 

28++ 

22 

ii 

77 

83 

60 

59 

4 

3 

9 

1 

2 

0 

19 

- 

6.8 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

26 

1.7 

9.3 

39 

NW 

06 

76 

81 

57 

59 

7 

6 

It 

3 

1 

0 

21 

58 

6.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY 


WESTERN  01 

BARDWELL  4  E 

BEAVER  DAM 

FORDS  FERRY  OAM  50 

GILBERTSVILLE  1  SE 

GOLDEN  PONO  8  N 

GREENVILLE  2  w 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD  RADIO  NNGO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

«     »     • 
CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

clermont  1  sse 
Glasgow  wkay 
greensburg 

HODGENVILLE-LINCOLN  np 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


77   63 
60   SO 


71   62 
56   42 


7*   64 
62   SO 


63 
52 


73   75 
56   52 


70   62 
60   50 


75   64 
60   52 


76   65 
61   52 


75   70 
63   52 


74   65 
60   52 


69   62 
58   43 


75   65 
60   50 


73   64 
61   51 


73   75 

54   50 


71   76 
58   55 


77   63 
61   49 


78   74 

60   48 


71   78 
56   50 


77   66 
62   46 


74   70 
51   59 


75   71 
46   58 


75   68 
50   58 


75   71 
52   58 


74   75 
52   57 


T3   69 
46   59 


72   68 
50   58 


78   70 
50   59 


74   73 
47   50 


74   68 
51   59 


70   72 
50   56 


67   69 
49   53 


67   69 
50   51 


70   72 
50   56 


69   66 
50   51 


67   68 
49   54 


67   69 
49   55 


69   73 

54   56 


75 
42 

76 
43 

73 
59 

70 
50 

73 
51 

65 

45 

71 
51 

73 

54 

69 

51 

65 
51 

74 
46 

73 
50 

69 
60 

66 

48 

67 
54 

73 

46 

73 
52 

69 
58 

68 

50 

74 
51 

74 
49 

74 
51 

71 
51 

69 
50 

71 
57 

74 
47 

74 
49 

72 
59 

68 
49 

69 
55 

64 
35 

72 
45 

74 
47 

66 
48 

64 
49 

64 
41 

70 
45 

73 
51 

66 
51 

65 
52 

68   67 
49   49 


67   72 

50   56 


69   69 
49   55 


76   88 
45   64 


73   84 

40   59 


75   84 
46   60 


77   66 
44   65 


70   75 

48   50 


72   82 

40   61 


74   83 
43   63 


76   88 

48   64 


71   75 
43   47 


78   88 
44   65 


73   83 
43   62 


70  <  64   66   66 


69   64 
60   49 


73   70 
47   55 


68   77 
55   48 


76   75 
59   48 


76   67 
59   48 


80   77 
60   43 


78   64 
62   48 


66   79 
56   50 


73   76 
60   49 


75   63 
59   49 


75   62 

60   50 


79   65 
59   45 


77   64 
61   43 


77   73 

59   49 


74 
45 


67   64   69 


69 

47 


75   65   65 
47   44   40 


70   75 
46   53 


71   84 
44   62 


76   87 
47   62 


77   87 
45   65 


74   83 
43   64 


67   73 
39   47 


69   72 

39   50 


65 
60 


67   67   71 


68   67   66 


64   65 
48   49 


74   63 
52   55 


72   63 

50   57 


51   49   44 


64   66   66 

48   48   42 


63   63   63 
48   50   46 


65 

50 


64   70   68 
50   49   42 


84   80 
55   49 


81   78 
62   52 


72   79 
47   60 


80   67 
66   59 


72   78 
60   55 


78   76 
59   55 


82   78 
48   51 


85   85 
52   50 


79   73 
58   59 


65   65 
53   49 


64   65   65 
56   59   49 


64   70   65 
51   45   44 


71   70 
49   50 


63   66 
52   54 


73   80 
43   53 


80   80 
59   53 


81   78 
47   51 


80   71 
58   54 


86   74 
60   48 


85   62 
60   51 


78   79 
47   55 


66   65   63 
55   59   46 


73   72 
64   51 


74   70 
60   61 


68   76   65 
54   62   47 


73   70   63 
56   61   47 


68   65   64 
51   52   41 


65   65   68 
56   56   41 


71   69 
59   63 


73   76 
43   50 


72   73   79 
41   48   46 


73   72 
45   50 


70   76   68 
57   60   54 


72   70   62 
57   61   47 


65   65 
57   60 


70   66   62 
58   61   48 


64   68   65 

52   59   47 


63   67   65 
54   61   46 


72   79 
58   62 


74   77 
43   49 


66   73   75 
44   51   52 


71   73   73 
42   50   46 


72   74   79 


44   52   53 


67   74 
42   43 


73   76 
42   50 


71   74   79 

46   50   49 


74   77   81 
41   50   43 


65   72 
46   52 


71   75   78 

45   50   51 


73   74 
44   51 


72   75   80 
44   50   50 


72   74 
43   51 


64   69   73 
44   45   47 


64   70   74 
45   48 


68   70 
40   51 


69   72 
39   50 


64   72 
41   47 


71   76 
45   52 


60   71 
36   49 


69   71 

40   51 


70   72 
40   48 


67   73 

40   43 


70   72 
41   49 


62   70 
42   44 


69   71 
40   49 


69   71 
43   50 


68   70 

45   50 


71   75 
43   53 


70   72 
43   54 


68   75 
39   48 


80   76 
68   54 


80   76 
64   47 


79   68 
53   50 


82   78 
66   53 


80   82 
58   53 


79   77 
66   49 


80   73 
67   49 


83   75 
69   56 


80   81 
49   53 


80   75 
67   52 


80   78 
67   50 


63   79 
65   51 


79   81 
65   57 


79   74 
64   50 


79   70 
60   52 


80   60 
67   53 


79   76 
66   52 


78   78 
52   49 


78   79 
54   54 


77   76 
60   46 


66   73 
51  I  45 


77   87   90 


92   90 
57   56 


72 
*5 

74 

49 

84 
44 

89 
58 

90 
59 

89 
56 

70 

50 

72 

47 

85 
52 

90 

64 

89 
65 

89 
61 

74 

51 

76 
51 

85 
48 

90 
60 

90 
60 

90 
60 

66 
48 

71 
50 

7* 

49 

83 
57 

88 
60 

88 

61 

72   82 

44   44 


85   90 
52   62 


79   77 
60   45 


78   80 
55   53 


80   69 
56   54 


75   79 
54   42 


77   75 
60   46 


76   72 
59   44 


79   79 
62   40 


79   72 
62   50 


78   79 
46   48 


80   77 
59   46 


77   75 
66   45 


82   73 
61   50 


81   71 
64   54 


79   69 
55   48 


73   77   86   90 
53   50   49   61 

84 


74   76 
45   46 


76   85   89 
44   47  |  56 


74   e3 
45   45 


78   83  I  88 
49   55  '■    57 


71   73 

49   50 


77   85 

47   48 


85   88 
50  |  63 


86  ;  88 
48   60 


75   83 
46   46 


71   74  I  82 
43   43  I  49 


72   74 
45   44 


72   82 
40   45 


88   86 
63   58 


89   89 
64   64 


91   91 
61   59 


90   90 
56   59 


89   89 
56   56 


89   89 
60   56 


86   86 
64   61 


91   89 
61   58 


68   68 
62   60 


89   89 
60   58 


68   87 
61   62 


87   88 
57   56 


89   88 
60   60 


88 
63 


90   85 
63   65 


85   83 
62   59 


83   69 

63   60 


87   78 
62   64 


88   86 
63   64 


76.6 
53.3 


85   75 
61   60 


90   88 
62   55 


88   88 
62   62 


88   80 
64   64 


87   84 
64   61 


88   87 
59   62 


71 
39 

81 
45 

89 
60 

90 
61 

68 
47 

74 
45 

81 
49 

89 
58 

74 

45 

83 

46 

88 

61 

90 

62 

69 
39 

74 
42 

80 
54 

87 
57 

71 
42 

80 
45 

87 
61 

89 
61 

72 

41 

63 

43 

88 

59 

89 
58 

74   84 
38   41 


89   90 
57   57 


72 

81 

88 

89 

44 

45 

59 

57 

72 

75 

82 

89 

43 

46 

*9 

59 

82 

88 

88 

89 

45 

47 

60 

61 

70 

81 

87 

88 

41 

41 

64 

66 

71 

81 

86 

89 

43 

49 

62 

65 

75 

86 

92 

89 

43 

51 

66 

65 

72 

82 

88 

88 

42 

48 

65 

65 

68 

53   47 


72   76 
44   40 


87   89 
59   58 


58 
91 


88 
60 


88   86 
60   62 


85   85 
64   64 


87   79 
62   59 


87  ei 

66   64 


68   82 
64   65 


89   64 
62   63 


85   85 
60   58 


87   87 
61   60 


82   72 
60   56 


85   81 
61   57 


67   75.5 
55   51.7 


65  |  73.4 
58  I  52.9 


74  I  76.7 
60  i  54,3 


76   74,7 
60  '  53,5 


70   73.8 
55   52.2 


67   74,5 
56  ,  53.6 


81   78.1 
62  <  54.8 


77   75.2 
61   50.6 


76  ,  75.5 
60   53.3 


70  I  75.5 
55  I  53.2 


78  |  77,4 
59  '    52,4 


64   54.4 
68  !  75.2 


65   74,3 
59   53.5 


74   75.4 
57  '  53.3 


72   73.2 
53  I  48.3 


T9   73.9 
59   51.1 


86   89 
66   62 


89   78 
65   63 


58 

88   87   86   75 
55   65   56   54 


85   78 
66   59 


84   75 
60   58 


87   60 
60   60 


86   79 
64   61 


89   88 
64   61 


83   78 
66   58 


73.0 
50,2 


74.5 
50.6 


74.5 
51.8 


74.5 
53.5 


73.6 
46,7 


74,0 
51.5 


73.9 
49.3 


76.2 
48.3 


73,6 
52,3 


77   74.5 
57   49,6 


75.3 
51.2 


67   73.3 
56  i  51.8 


72.5 
53.4 


92   90 
58   67 


82   68 
62   59 


86   84 
62   59 


75.9 
53.4 


72.5 
52,3 


69   75,0 
55   50.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY 


Station 


N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  0AM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

•     •     » 
BLUE  GRASS         03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMlNGSBuRG  1  Sw 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
ShElBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  I  SE 

HEIDELBERG  LOCK  U 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   70 
57   51 


70   75 
57   51 


75   65 
40   50 


75   65 
60   48 


69   79 
56   49 


72   73 
61   48 


63   71   77 

40   41   44   52 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


74   7* 
57   47 


42   49   54 


72   74 
46   49 


66   76   64 


64   68   78 
43   39   54 


8    9 


65   64   67 
50   51   53 


67   62   67 

49   50   44 


62   68   66 
50   52   46 


65   67   66 
49   48   40 


69   63   68 
52   41   36 


11   12   13   14   15  I  16   17   18 


67   74   79 
50   50   54 


64   64 
47   48 


60   64 
47   49 


71 

39 


74   64 


62   70 

39   45 


74  i  75 
56   55 


69   84   77 


70 
49 

56 
48 

60 

48 

61 
47 

70 

41 

7? 
55 

65 
50 

59 
47 

6B 
45 

74 
49 

64 
47 

59 
46 

73 

44 

72 
47 

72 
47 

64 
45 

72 

42 

69 

49 

61 
46 

62 
44 

70   74 
42   50 


70   64 
44   53 


71   73 
45   47 


77   66 
48   60 


71   73 

43   45 


72   71 
44   55 


72   70 
42   52 


68   72 
45   56 


74   71   60   70 
60   47   34 


70   72 
47   51 


79   73 
42   48 


72   65 
42   57 


72   65 
48   48 


69   78   66 
52   58   34 


72   76 
59   62 


70   73 
50   56 


65   78 

50   55 


78   78 
53   50 


69   70 
52   45 


87   78 
52   57 


70   74 
39   40 


63   76 
40   41 


60   75 

40   40 


68   75 
35   35 


76   69 
37   46 


65   78 

40   40 


64   64 
47   43 


62   61 

46   43 


65   60 
53   47 


64   62 
48   47 


60   59 
50   46 


62   64 
46   47 


58   62 
41   45 


68   60 
47   46 


64   58 
49   46 


70   66 
53   48 


62   63 

46   46 


66   60 
46   48 


61   63 
49   42 


69   62 
60   41 


68   65 
52   40 


62   65 

53   40 


65   63 
43   36 


70   65 
55   51 


64   73 
34   50 


78 
58 


61   67   79 


76 
58 


65  |  6*   70 
48   42   47 


70   72   78 

43   43   50 


60   71   74 
40   47   44 


70   75 
50   47 


78   80   70 
51   43   48 


78   80   75 
53   45   52 


80   76   66 
54   46   54 


23   24   25   26 


70   72 
46   42 


82   89 
54   64 


73   75  I  83   89 
45   45  I  57   62 


72   81  I  87   88 
46   51  !  59   62 


90   88   88   87   74 
53   50   69   58   57 


91   90 
62  i  64 


87  I  87   85   80   70 
63  !  62   64   60   58 


66   70 
37   40 


80   65 
59   58 


67   77   75 
38   56   54 


69   74 
40   45 


75   75 
30   53 


60   76 
37   45 


66   64   77 


71   83 
33   53 


63   63 
52   46 


67   65 

45   40 


70   62 
54   39 


70   61 
53   41 


76   63 
46   42 


71 
38 


70   76 
35   55 


75   73 
37   63 


67 
58 

68 
47 

65 

41 

70 
52 

75 
51 

68 
58 

61 
46 

66 
41 

69 
52 

76 

49 

65 

55 

68 

48 

58 
49 

67 
50 

73   65   58 
58   53  I  42 


63   67 
47   42 


67   63 
62   48 


68   70 
49   46 


69   75 
51   47 


70   75 
50   44 


69   75 
50   44 


69   78 
50   47 


73   75 
53   50 


80   72   65  I  68 
60   50   54  I  49 


77   81   70 
50   53   54 


65 
51 


74   65 
58   49 


63 

40 

66 

42 

70 
47 

64 
42 

68 

50 

74 
46 

67 
37 

70 
50 

75 

41 

54 
40 

67 
50 

70 
45 

65   65 
41 


66   65 

50   50 


75   78 
61   61 


73   77 
59   59 


67   72 
50   53 


71   71 

47   48 


71   75 
51   60 


64   65 
50   50 


76   73 
53   63 


72   79 
52   56 


76   79 
56   56 


75   78 
53   56 


67   71 
45   48 


67   70 
40   45 


69   73 
48   43 


70   74 
50   49 


71   65 

43   40 


65   68 

44   44 


64   65 

44   40 


64   65 
40   39 


64   74 
42   40 


65   67 
43   43 


63   65 

43   46 


65   70 
40   46 


64   67 
40   42 


64   66 
42   42 


77   70 
60   49 


79   79 
63   45 


79   65 
59   50 


75   79 
43   42 


76   78 
51   50 


78   77 
58   46 


79   75 
60   40 


78   71 
52   45 


77   74 
56   45 


76   60 
48   45 


78   72 
60   51 


76   60 
49   44 


76   74 
57   49 


79   79 
58   41 


74   78 
58   47 


75   76 
54   46 


76   77 
45   45 


74   69 
54   46 


77   71 
60   47 


77   76 
41   43 


77   80 
46   54 


75   78 
43   45 


74   80   87   69 
43   44  I  55   55 


70   75   81   88 
39   42   52   55 


78   76   72 

40   44   44 


79   70 
45   52 


78   75 

44   50 


75   76 
46   45 


68   72 
48   43 


66   70 
44   41 


69   70 
46   42 


64   71 

40   40 


69   70 
45   40 


69   77 
39   32 


70   74 
45   42 


68   70 
44   36 


63   70 
43   40 


69   68 
47   41 


66   70 
45   38 


68   70 
46   38 


71   73 
40   35 


61   72 

47   46 


64   69 
45   39 


68   70 
47   41 


66   70 
46   37 


85 
65 

88 
64 

87 
62 

88 
56 

76 
62 

88 
60 

89 
63 

82 
54 

88 

6l 

87 
67 

67 
64 

87 
62 

88 
58 

86 
53 

80 
58 

86 
53 

78 
57 

86 
55 

90 

58 

84 
56 

82 
63 

85 
62 

80 
5? 

77 
51 

88   86   81   67 
58   64   58   56 


90   90   82   83 
55   57   56   59 


87   84   76   69 
64   66   59   53 


85 
62 


88   60 
62   55 


78   86   85   73 
65   66   58   53 


88   85   SO   69 
64   62   57   52 


64   67 
62   54 


87   82   70   74 
56   63   56   53 


85   80   66   70 
56   60   54   52 


83   86 
60   59 


88   89 
62   52 


87   84 
64   59 


87   86 
64   59 


87   60 
55   55 


87   66 
64   62 


81   87 
61   60 


77   72 
45   46 


78   78 
43   48 


76   79 
45   48 


77   77 
46   48 


52   73 

40   40 


69   76 
43   43 


66   74 
43   43 


70   72 
40   36 


78   76 
36   40 


69   77 
40   42 


69   71 

41   44 


73   80 
39   42 


69   73 

40   40 


69   79 
41   44 


69   74 
43   43 


78  83 

46  48 

81  86 

47  58 

78  85 

44  52 

77  85 

40  46 


84   64 
46   59 


79   85 
42   50 


80   87 
52   59 


86   82 
61   57 


73   73 
54   55 


88   85   71 
62   58   52 


87   84 
57   59 


82 
55 


91   84 
55   60 


86   80 
63   55 


88   76 
62   59 


90   85 
61   58 


89   86 
58   60 


89   87 
63   59 


73.4 
50.0 


74.0 
50.8 


73.8 
53.1 


73.7 
51.3 


74.5 
49.3 


72.7 
52.5 


73,0 
50.5 


70.2 
50.8 


72.2 

46.9 


71.6 
50.3 


73.6 
50.7 


73.3 
47,4 


72.7 
46.3 


70.7 
48.8 


72.2 
46.1 


71.6 
52.4 


70.7 
47.2 


71.9 
50.0 


74.1 
47.5 


71.3 
50.5 


70.6 
46.8 


71.6 
46,8 


71.3 
50.1 


70.8 
45.7 


74.1 
50.3 


72.4 
48.1 


71.6 
43.9 


72.5 
46.8 


73.4 
48.2 


70.7 
47.8 


74.6 
46.3 


73.2 

46.7 


73.9 

46.4 


74.1 
49.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

u 

.rt.1 

L.1 

1J 

Civ 

LfL 

•Hi 

\l 

Uil 

lt£ 

KENTUCKY 
MAY 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

75 

56 

77 

5* 

64 
43 

74 
50 

61 

37 

63 
36 

63 
42 

64 
39 

73 

37 

75 
39 

65 

5* 

74 
51 

65 

44 

66 
51 

63 
41 

65 

40 

62 

41 

63 
41 

70 
33 

70 
35 

73 
59 

74 
55 

74 
61 

76 
64 

75 
56 

78 
56 

69 

61 

72 
61 

62 

42 

68 
43 

65 
35 

66 
42 

70 
43 

70 
43 

75 

40 

75 

40 

77 
50 

76 
46 

69 

44 

76 
52 

60 
52 

70 
53 

66 
52 

68 
52 

72 

45 

73 
40 

77 

42 

77 
40 

64 
54 

85 
51 

66 
60 

65 
60 

86 
53 

86 

58 

86 
55 

87 
54 

85 
61 

85 
59 

76 
59 

76 

60 

63 
55 

69 
55 

Tl.3 

48.7 

73.7 
49.0 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

62 
53 

76 
58 

61 
31 

63 
33 

67 
38 

7* 

38 

66 
59 

59 

40 

65 

43 

62 
31 

71 
34 

74 
60 

72 
53 

75 
56 

67 
59 

62 
38 

66 
39 

69 
40 

77 

45 

76 
45 

70 
45 

63 
48 

67 
40 

73 

39 

79 
44 

66 
54 

86 
54 

86 
S3 

87 
56 

84 
57 

74 
53 

71,6 
46.3 

MIDDLESBORO 
MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

64 
55 

78 
59 

72 
58 

73 
49 

65 
38 

65 
35 

68 
38 

67 
42 

58 
38 

77 
41 

75 

40 

71 
56 

67 

60 

66 
51 

64 

40 

67 
44 

67 

44 

65 
41 

64 
35 

74 
36 

72 
35 

74 
61 

72 
60 

74 
60 

75 
59 

76 
57 

73 
61 

75 
62 

70 
56 

62 

48 

63 

42 

68 

40 

67 
41 

73 
48 

72 

44 

74 

52 

7* 
45 

79 
56 

78 
49 

70 
54 

72 
52 

66 

54 

59 

54 

69 
53 

63 

45 

72 
41 

72 

45 

79 
48 

77 
45 

85 

56 

65 

51 

67 
56 

88 
56 

87 
56 

86 
55 

87 
57 

89 
55 

83 

63 

61 
59 

83 
61 

84 
60 

67 
58 

72,3 
46.9 

74.0 
51.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

76 
57 

75 
47 

65 
34 

67 
42 

76 
41 

74 

55 

63 

47 

64 
47 

67 
43 

72 
35 

74 
58 

74 
56 

74 
56 

70 
62 

64 

46 

66 
39 

70 
49 

75 
42 

76 
57 

73 
45 

62 
51 

69 
46 

75 
43 

79 
45 

65 

59 

87 
63 

87 
60 

87 
60 

85 
66 

80 
58 

68 
53 

73,5 

50.5 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

82 

54 

74 
50 

67 

40 

63 
39 

80 
40 

69 

50 

66 
53 

68 

41 

60 
47 

73 
38 

77 
50 

75 
63 

80 
54 

69 
62 

68 
49 

67 
45 

72 

43 

79 

44 

80 
48 

76 
52 

65 
51 

70 
52 

75 
46 

80 
44 

87 
49 

81 
60 

92 
56 

90 
56 

87 
63 

77 
59 

70 
57 

74.8 
50.2 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

76 
57 

72 
55 

63 
37 

65 

44 

75 
41 

70 

56 

64 
50 

67 

45 

65 

40 

72 
36 

73 
55 

72 

59 

73 
57 

71 
51 

63 
59 

65 
34 

72 
*5 

75 

42 

78 
55 

71 
46 

65 
52 

67 
50 

72 
44 

78 
43 

84 
56 

89 
61 

88 
55 

66 
53 

85 

61 

74 
60 

67 
55 

72.8 
50.1 

STEARNS 

MAX 
MIN 

67 
57 

75 
60 

62 

36 

64 
39 

65 
42 

66 
50 

65 
50 

58 
46 

64 
43 

64 

40 

74 

46 

73 

61 

69 

60 

70 
63 

73 
58 

61 

40 

66 
43 

69 
45 

76 
52 

69 
51 

58 
52 

68 
49 

74 
47 

79 
61 

85 
60 

66 
59 

87 
59 

65 
56 

80 
63 

79 
56 

71.0 
51.5 

TOMAHAWK  1  WSW 

MAX 
MIN 

67 
51 

78 
54 

67 
35 

65 
36 

66 

35 

76 
37 

67 
53 

66 
39 

64 
44 

61 
33 

70 
35 

79 
59 

69 
50 

71 

54 

68 
56 

65 

40 

65 

40 

69 

40 

76 
43 

75 

44 

73 
49 

61 

50 

69 
39 

75 
39 

77 
45 

60 
50 

75 
50 

89 
50 

93 
55 

81 
53 

84 
54 

72.3 
45.5 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

78 
51 

76 
46 

63 
30 

72 
38 

75 
37 

72 

49 

56 
49 

64 
41 

60 
43 

71 
32 

80 
49 

76 
53 

65 

46 

69 
56 

67 
47 

64 
38 

69 
43 

77 

40 

77 
46 

76 
40 

65 

47 

72 

40 

73 
33 

80 
40 

65 
46 

83 
51 

90 
47 

89 
54 

86 
60 

79 
53 

72 
51 

73.6 

45.0 

WEST  LIBERTY 

<AX 
*IN 

65 
52 

77 
58 

64 
33 

65 
34 

68 

41 

76 

48 

66 
54 

60 
41 

64 
43 

61 
34 

75 
38 

74 
54 

70 
53 

70 
55 

65 
62 

63 

42 

65 
46 

69 
43 

76 
45 

77 
45 

72 
49 

63 
45 

70 
40 

75 

40 

80 
45 

86 
54 

78 
52 

88 
54 

67 
62 

81 
56 

70 
52 

71.6 
47.4 

WILLIAMSBURG  I  E 

| 

1AX 

11U 

75 

60 

71 

49 

75 
36 

65 

40 

75 
39 

74 
57 

67 
52 

66 
45 

69 

39 

73 

36 

74 
61 

74 
62 

74 
62 

73 
62 

63 

48 

68 
42 

73 
49 

76 
44 

79 
57 

70 
56 

60 
52 

67 
52 

75 
44 

81 

45 

66 

57 

89 
66 

66 
58 

88 
57 

82 
62 

81 
59 

69 
56 

74.2 
51.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


EASTERN 
BUCKhORN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1967 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 


BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 


CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 


CUMBERLAND  GAP  PARK 
4    INCHES 


FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 


GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

IRVINGTON 

4    INCHES 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1  INCHES 

2  INCHES 
4    INCHES 

SOD 

1  INCHES 

2  INCHES 
4    INCHES 


20    INCHES 
40    INCHES 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 
4    INCHES 


PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 


QUICKSAND 

4    INCHES 


SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 


Da;  01  Month 


MAX:  59 
MINI  58 


MAX   64 
MINI  63 


MAXJ  62 
MINI  611 


68   68 
59   63 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22   23   24   25  26   27 


63,  63 
58 


59   59 

551  55 


68   68 
59   62 


70 
65 


63   64   65 


59   59.  58 


55   55   54 


58  1  61   62 
58   58   61 


681  68   68   70 
63 |  60   61   65 


MAX 

BIN 


64   67   67 


MAX   72 
MIN   56 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


7  PM 
7  PM 


67i  621  65 


56 

51 

45 

64 

61 

64 

59 

55 

50 

64 

61 

63 

59 

55 

51 

66 1  661  65 1  65 

641  65.  64   63:  63 i  64 


68   68   681  63 
63   64   571  59 


77'  62   63 I  64   64 1  75 


62   62 
62   61 


56   52  I  51   45;  42 


62 

47  1  56 


68   62 

49   56 


63   66 
53   52 


62 1  60 
55 


61   60 

52 1  53 


631  61 
53   58 


68 

68 

59 

62 

68 

69 

58 

60 

67 

67 

54 

54 

66 

67 

55 

58 

60!  61  I  63 

56!  53!  52 


60 

59 

57 

55 

58 

58 

56 

57 

69 

69 

64 

62 

67 

68 

62 

60 

62 

67 

54 

54 

60 

61 

57 

56 

66 

64 

65 

64 

66 

55 

62 
58 

66 
55 

62 
58 

63 
55 

62 

58 

63 
56 

62 

59 

62 
56 

62 
59 

61 
56 

62 
59 

60 
56 

61 
59 

57 

59 

55 

56 

60   65 
52 


70   70   69 
59   64   63   65 


63   65 
59 


68   68 
65   64 


70   70  I  72 
63   64   62 


"3  „  d> 


67 

66   67 


67   73 
60 


74 

74 

67 

69 

82 

74 

75 

75 

71 

71 

76 

76 

70 

70 

74 

74 

69 

70 

78 

79 

71 

71 

77 

79 

66 

67 

75 

77 

66 

66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   58    - 


71.5 
63.5 


63.6 
61.2 


68.9 
62.8 


61.9 
60.4 


62.5 
57.5 


65.9 
62.2 


71.7 
65.0 


67.9 
65.4 


69.1 
63.2 


68.3 
54.5 


65.8 
57.5 


64.5 
57.8 


59.3 
56.9 


70.7 
65.8 


71.5 
65.6 


69.9 
59.9 


68.3 
60.7 


L> 

A.1 

LX 

b 

Ul 

L 

in, 

Mi 

'Hi 

IA 

1U 

iti 

Lb 

KENTUCKY 
MAY    1967 

Da;  Of  Month 

"3  u  ri> 

O  O  ► 
t-       < 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOMERSET    2    N 

1         INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

60 
59 

62 
53 

61 
56 

61 
57 

62 

59 

60 
59 

60 
58 

60 
53 

60 
52 

60 
59 

62 
60 

63 
62 

64 
63 

63 
61 

62 
59 

65 
61 

65 
60 

66 
62 

65 
62 

65 
61 

63 
61 

65 
60 

66 
60 

69 
63 

72 
66 

73 
67 

76 
67 

72 
69 

72 

69 

70 
67 

64.6 
60.7 

4          INCHES 

MAX 
MIN 

63 
57 

63 

60 

60 
57 

61 
58 

6* 
55 

61 
56 

61 
60 

60 
56 

62 

55 

62 
55 

62 
59 

64 
61 

64 
61 

64 
64 

64 
60 

64 
56 

63 
58 

70 
58 

67 
60 

65 
62 

64 
62 

65 
59 

69 

57 

70 
58 

73 
62 

77 
66 

100 
64 

72 
68 

76 
68 

75 
69 

70 
66 

66.9 
60.2 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4          INCHES 

MAX 

MIN 

60 
56 

60 
60 

60 
55 

60 
57 

61 
58 

61 
59 

59 
58 

59 
57 

57 
56 

58 
55 

61 
58 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

60 

60 

61 
56 

61 
59 

61 
59 

63 
61 

63 
60 

63 
61 

62 

59 

62 

62 

60 

66 

61 

67 
65 

67 
65 

68 
66 

68 
68 

68 
66 

66 
59 

62.1 
59.7 

BARDS TOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW    WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVING TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  ZERO 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCEN1 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO 

BLUEGRASS  ZERO 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE 
TOMAHAWK     1    WSW 

LOWFST    TEMPERATURE 
5         STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 
BROWNSVILLE: 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION 
JEREMIAH 

GREATEST    I    DAY    PRECIPITATION 
ELKTON    2    S 


93 

DATE 

30 

DATE 

11.12 

1.68 

4.25 

DATE 

29 


05* 


15 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


,_, 

M 

o 

OBSERVATION 

6 

Z 

UJ 

w 

TIME  AND 

Z 

o 

0 

§ 

p 

p 

TABLES 

STATION 

a 

S 

COUNTY 

< 

< 

3 

z 
o 

< 

OBSERVER 

| 

a 
u 
1 

si 

3i 

a 

E 

|g 

ADDISON  0AM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

66  34 

380 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

0  2 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7  A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

01« 

02 

JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

6P 

LEE  S.  HAMERSLEY 

02  5" 

04 

80YD 

38  27 

82  36 

555 

n 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0361 

0397 

0  2 

NELSON 

2 

e 

37  48 

63  53 

85  28 

980 

631 

4P 
5P 

SP 

: 

6H 

JOHN  R.  WHARTON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  4  E 

0402 

01 

CARLISLE 

36  52 

68  57 

325 

6F 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

86  06 

590 

8A 

ea 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

06  11 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

86  20 

395 

C 

JAMES  H.  MILLER 

061  5 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5F 

5F 

CLOSED  5/1/67 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

84  18 

1070 

5F 

SP 

CGH 

BEREA  COLLEGE 

0624 

0  3 

MADISON 

37  34 

84  16 

1000 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

0752 

LAWRENCE 

1 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  1SON 

BOWLING  GREEN 

02 

WARREN 

37  00 

86  26 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

09  0  9 

0  2 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAQF0«DSV1LLE 

0940 

MARION 

e 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

580 

ELMER  A.  8ATH 

6UC<m0RN 

1080 

04 

PERRY 

4 

37  21 

B3  23 

936 

7A 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

l 

37  13 

62  35 

1643 

6A 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESV1LLE  2  M 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

85  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

67  16 

402 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

L2S6 

02 

37  20 

85  21 

771 

6P 

GH 

CANEYV1LLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1  »*5 

03 

CARROLL 

38  41 

65  11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1406 

02 

HARDIN 

37  40 

65  57 

745 

JAMES  H.  CROXTON 

1576 

04 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

0  2 

BULLITT 

a 

85  40 

540 

4P 

BERNMEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(COVINGTON  WB  AIRPORT 

03 

BOONE 

84  40 

869 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  3UREAU 

2 

36  se 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

SP 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

03 

HARRISON 

38  23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTH1ANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

BOYLE 

37  39 

64  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  C0L01R0N 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

82  35 

700 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

67  42 

4  50 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

OEWEY  DAM 

FLOYD 

1 

62  44 

690 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

03 

MERCER 

84  43 

870 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358 

01 

37  33 

86  43 

431 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

2391 

02 

8RECKINRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

£ 

LENA  BLAIR 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

866 

t 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZA8ETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

INACTIVE  7/30/64 

2s?a 

PIKE 

37  18 

62  21 

818 

7A 

MARRY  G.  HOPKINS.  JR. 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

67  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

3B  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

2791 

BATH 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

36  25 

83  44 

MRS.  BELLE  H.  FISCHER 

2908 

FLEMING 

5 

36  25 

83  45 

875 

:g 

WILLIAM  H.  FISCHER 

2953 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

01 

CRITTENDEN 

88  06 

356 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

36  47 

83  45 

1005 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

03 

FRANKLIN 

36  14 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

HOWARD  B.  HYDE 

FREEBURn  2  Sw 

3046 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

6A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

31  12 

02 

MONROE 

3 

36  36 

85  46 

759 

E.  GUY  OECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

SCOTT 

38  12 

84  33 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

3B  25 

84  53 

490 

7A 

:  h 

GILBERTSVILLE  1  SE 

3223 

01 

36  58 

88  17 

400 

5P 

SP 

LLOYD  E.  HANSON 

GLASGOW 

3241 

0  2 

BARREN 

37  00 

85  55 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

02 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

G 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

02 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  e  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

8A 

8A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

62  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

6  30 

7A 

7A 

HOWAHO  PICKETT 

GREENSBURG  HIWAY  61 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

8A 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

87  12 

519 

51 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

di 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

MPs.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

66  54 

DAVID  K.  CARSON 

3  7   15 

63  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

04 

37  15 

63  11 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

374] 

LEE 

t 

37  33 

83  46 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

376J 

0  1 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

6P 

GH 

FRANK  STREET 

HEPNDON 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

36  34 

89  10 

375 

5P 

5P 

HAROLO  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3896 

1 

37  27 

82  53 

915 

8A 

8A 

ENOCH  COMBS 

HOCGENVILLE-LINCOLN  NP 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

65  44 

788 

: 

H006ENV1LLE-LINCOLN  N  P 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

67  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

LESLIE 

63  23 

920 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

02 

. 

37  53 

86  17 

650 

GH 

WAYDE  MC  CAMISH 

JACKSON 

0  4 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

79C 

thomas  j.  short 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

SP 

HOBART  I  SON 

KEENE  1  SSW 

-.36^ 

0: 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFF  IN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

03 

OLDHAM 

38  26 

85  22 

7  8C 

6P 

JACK  D.  JOHNSTON 

4620 

03 

GARRARO 

37  37 

84  35 

1032 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELO 

<.7o: 

02 

GRAYSON 

: 

37  29 

66  18 

642 

BA 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

03 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

M  1 1 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

03 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

105C 

WBASO 

4755 

02 

CASEY 

84  55 

76' 

7A 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

03 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4846 

04 

GREENUP 

■ 

38  39 

82  52 

53" 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

0  3 

36  26 

84  58 

7; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i  LOGLICK  1  S 

4B82 

03 

CLARK 

37  51 

84  02 

773 

" 

HUBERT  BURGHER 

H 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

U 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

D 

1 

Q 

§ 

H 

p 

TABLES 
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a 

5 

COUNTY 

P 

3 

3 

35 

2 

< 
Ed 

OBSERVER 

1 
1 

1 

a. 

i 

3i 

LONDON  1  SSW 

4893 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

84  06 

1200 

c 

EDWARD  E.  MC  FADDEN 

LONDON  FAA  AP 

469  8 

LAUREL 

I 

37  05 

1190 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7A 

: 

LABAN  E  WALLACE  JR 

JEFFERSON 

65  46 

462 

MID 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

0  2 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

MIO 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

02 

JEFFERSON 

38  17 

65  46 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

5 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

5002 

o: 

BARREN 

3 

36  53 

86  02 

738 

: 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

01 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

7a: 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

0  2 

EDMONSON 

3 

37  11 

66  05 

800 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

04 

CLAY 

u 

37  06 

83  43 

850 

5P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

51  71 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

82  45 

660 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5  2  30 

01 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 
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MAYF1ELD  RADIO  WNGO 

5233 

01 

GRAVES 

36  47 

68  38 
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SP 

G  , 

CHARLES  W.  STRATTON 

MAYSV1LLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

MASON 

36  41 
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7A 
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MC  KEE 

5291 
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2 

37  26 
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8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
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5301 

03 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

RICHARD  T.  SYONOfi 

META 

5370 

04 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

M1DDLESS0R0 

BELL 

2 

36  37 

83  43 
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7A 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDWAY 
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0  3 

WOODFORD 

* 

38  09 

64  41 
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8a 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBUflG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

5 

38  19 

84  09 

810 

SLUE  STAR  NURSERY 

MILLERSTOWN 

5438 

02 

GRAYSON 

3 

37  27 

66  03 

566 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

04 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

926 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

0  4 

5 

38  11 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAG6AN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

38  04 

83  56 
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5P 

FRED  CARTMILL 
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37  21 

84  20 
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5P 

5P 
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02 

HART 
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7A 

JOE  M.  SLAYOEN 
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01 
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9A 
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3 
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04 
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38  19 
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04 

CLAY 

4 

37  16 
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741 

7A 
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01 
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7A 
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CI 
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7 

37  47 

6A 
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OWENTON  2  S 

6106 

03 
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820 
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PADUCAH  FAA  AIRPORT 

01 

MC  CRACKEN 

37  04 
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PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 
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5P 
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PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  36 
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CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

0*. 

JOHNSON 

82  49 

620 

7A 

JAMES  0  HUGHES 

PARAOISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

86  59 

402 

7A 

TVA-764 

P1KEVILLE 

6  3  5? 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

7P 

7P 

C    H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6  5SO 

01 

CALDWELL 

2 

37  07 

87  52 

497 

4P 

4P 

4P 

G 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

BREATHITT 

37  32 

63  22 

840 

G 

ROBINSON  AGRIC  EXP  STA 

RAVENNA  LOCK  12 

04 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

'.9  0S 

MADISON 

37  44 

84  16 

980 

AA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

08  92 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6  9  8  9 

0  2 

BRECKINRIDGE 

3 

37  37 

86  30 

554 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

01 

LOGAN 

36  52 

86  53 

655 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEV1LLE 

03 

SCOTT 

38  23 

84  33 

850 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7  0  96 

0  2 

MARION 

37  35 

65  21 

743 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOOOFORD 

* 

37  56 

84  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSV1LLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

859 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

MAGOFF IN 

5 

37  44 

83  03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

SANDY  HOOK  5  NE 

7163 

04 

ELLIOTT 

1 

38  08 

83  05 

755 

G 

WM  C  JARRELLS 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

66  13 

650 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

3 

36  44 

66  13 

760 

MRS.  I0ELL  F.  DEERING 

7234 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANDER  C.  CRAIG 

7324 

0  3 

SHELBY 

8 

36  13 

85  16 

841 

7A 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

8 

36  00 

65  43 

430 

6A 

HENRY  M  WATERS 

SMIThFIELD  4  S 

02 

SHELBY 

38  20 

85  16 

662 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7  SOP 

04 

PULASKI 

2 

37  06 

64  37 

955 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

04 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

03 

WASHINGTON 

8 

37  41 

8S  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  42 

84  29 

1420 

7A 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

/a  or 

02 

METCALFE 

36  53 

85  43 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

0  2 

WASHINGTON 

i 

85  09 

670 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948 

03 

SPENCER 

a 

38  02 

85  21 

MRS.  KATHRYN  6.  CARR    ' 

SOI  9 

04 

PERRY 

37  02 

83  04 

1630 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS 

TOMAHAWK  1  WSW 

8055 

04 

MARTIN 

37  52 

82  37 

690 

7A 

WILLIAM  I  WILLIAMSON 

TOMPKINSVILLE 

8060 

02 

MONROE 

: 

36  43 

85  43 

930 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

03 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  0AM  49 

8197 

01 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

03 

JESSAMINE 

37  51 

84  27 

571 

8A 

CORPS  OF  ENGINEER* 

VANBUREN 

82  SC 

ANDERSON 

37  58 

B5  10 

6A 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG 

8  2  59 

LEWIS 

■ 

38  35 

83  20 

5P 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446 

03 

GALLATIN 

i 

38  46 

84  58 

466 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  3  SE 

8482 

04 

FLOYD 

l 

62  48 

890 

LARRY  L.  BRADLEY 

WAYNES8URG  7  NE 

8^86 

03 

LINCOLN 

2 

37  25 

1215 

5P 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

04 

MORGAN 

5 

37  55 

83  IS 

790 

ARNOLD  0.  HELTON 

W1LL1AMS8URG  1  E 

8709 

04 

WHITLEY 

2 

36  44 

84  09 

1100 

CURT  IS  M.  WOODS 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

6714 

03 

GRANT 

38  39 

84  37 

920 

OF 

6P 

OH 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

04 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

8* 

BA 

8/ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

02 

8UTLER 

3 

37  11 

86  38 

504 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATIONS 

BENTON  2 

0615 

01 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

305 

5F 

SP 

CLOSED  5/1/67 

MAYFIELD 

5230 

01 

GRAVES 

t 

36  44 

88  39 

364 

6F 
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NEW  STATION 

GILBERTSVILLE  1  SE 

3223 

01 

MARSHALL 

36  58 

88  17 

40 

5 

5F 

LLOYD  E.  HANSON 
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REFERENCE   NOTES 


KENTUCKY 
MAY  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatoloelst 
Room  205  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you  ' 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY".  «».■.*«.»  uoar  you. 

gimNSIONALUNITS:   unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observation* 


observation. 
_  alues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind' 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observa 

WATER  EQUIVALENT 
obtaining  measuri 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ls3ue"of  thlsEbll''tlt''Xy  and  seasonal  snowfa11  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

~   Statlonrinaexthe  "Supplemental  Data"  table-  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

"  ^.LZ  ""Z/irS1   "cord(mlsslI'fi  1*  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

esentailly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  h,!??»?^B  RrinHGffe  Stati°n-   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data- 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  bv 
reference  -H> .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  D*ta"  bulletin    lndlcated  b" 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*   expo-serin"  sheller* lU&d^th.^f'X'.'bullSE;?  *  *"  *"*  ab°™  S°d"™d  ^°^-    h— -  «ls  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

anrsTORMeDATAr  alTor'wM J,\l v\»'  li    f" hT"  m°nth /"  de^ribed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Hlstor^"1?0rC?h?r9r»fether^r?ny  °*  chan|?S/n  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
Data  Lill    IS  ,Ul ate'  prlce  ?°  Ce°'s'  Si^}^    information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above.  S 


R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts 
Precipitation  Data.) 


!h™?H1Sl1OnHPrlCe:K120*Ce^3  £"  C?P7'  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  order 
of^ocumenTs^Gov^r^LrPr^trnrSfn^^wLhlngrorS^C.  2040"^  "*   ™P°Dd-«  "«««-  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
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SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


Warm  and  mostly  dry  weather  persisted  from 
early  June  until  past  mid-month.  Temperatures 
were  above  average  for  16  consecutive  days, 
from  the  6th  through  the  21st.  Thunderstorms 
on  the  21st  were  responsible  for  several  in- 
juries and  for  damage  in  a  number  of  areas 
over  the  State.  In  McCracken  County  a  woman 
was  injured  when  a  car  in  which  she  was  riding 


was  struck  by  a  wind- downed  tree.  In  Anderson 
County  a  man  was  injured  by  lightning.  On  the 
28th  in  Shelby  County,  a  man  was  injured  by  light- 
ning which  destroyed  the  television  set  he  was 
watching.  See  the  June  1967  issue  of  the  ESSA 
publication  STORM  DATA  for  a  summary  of  storm 
damage. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Sta. 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky     40506 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
VANCEBURG 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAMPBELLSVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GRAYSON  1  SE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SHEPHERDSVILLE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


10       U       12       13       14       15       16       17       18       19      20      21       22      23      24      25      26       27 


WESTERN 

BARD-ELL  4  E 

BEAVER  DAM 

CALHOUN  LOCK  2 

COBB 

DAWSON  SPRINGS 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 


SE 


GILBERTSVILLE 
GOLDEN  POND  B  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  S5W 

HICKMAN  1  E 
HOPKJNSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 

MURRAY 

0WENS80R0  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UNIONTOWN  DAM  49 


ADDISON  DAM  45        / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  Ap 

BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  w 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  I  SSE 

EDMONTON 

GAMALIEL  I  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

HODGENVILLE-LlNCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MlLLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
5C0TTSVILLE  2  5w 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  Sw 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  <. 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
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1.37 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


WARSAW  HARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UT1L  PARK 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  A  SE 

MARTIN 

MC  KEE 

MIDDLESBORO 

HONT1CELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
P1KEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORD 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


DAILY  PRECIPITATION 
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LEXINGTON    WR    AIRPORT 
LOUISVILLE   Wfl    ATPPORT 
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15 

16 

2.6 

2.9 
2.P 

7*3 

7.3 
6.3 

23  +  + 
23  +  + 
26 

30 
20 
NW 

21 
22 
25 

72 
81 
83 

74 
89 
85 

51 
61 
62 

54 
63 
63 

4 
1 
2 

2 

6 
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2 
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3 
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6.4 
6.1 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•     »     » 
WESTERN             01 

BARDWELL  4  E 

MAX 
MIN 

67 
59 

71 
57 

70 
50 

60 

49 

81 
55 

B6 
59 

68 
63 

68 
69 

90 
67 

91 
67 

87 
65 

92 
65 

94 
65 

96 
63 

94 
67 

94 
62 

95 
65 

93 
65 

89 
65 

92 
67 

94 
68 

8ft 
67 

90 
63 

91 

70 

78 
62 

79 

57 

63 
59 

8ft 
66 

85 
64 

86       86.4 
67       63,0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

66 
57 

62 
56 

68 
56 

79 
52 

84 
56 

85 
60 

85 
61 

86 

61 

86 

65 

68 
59 

66 

60 

90 
62 

90 
60 

92 

63 

91 
67 

91 
65 

93 
65 

86 
64 

88 

64 

90 
60 

61 
66 

87 
60 

88 
64 

80 
61 

80 
55 

83 
55 

82 

6  9 

87 
66 

86       84.3 
66       61.2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

64 
SB 

66 
5* 

67 
57 

76 
55 

85 
58 

85 
63 

86 
65 

87 
70 

89 
69 

97 
65 

89 
68 

90 
69 

92 
67 

93 
66 

93 
69 

91 

69 

91 
69 

92 
69 

67 

68 

91 
66 

82 
67 

82 
67 

90 
65 

67 
72 

75 

60 

78 
56 

64 
60 

83 
67 

85 
67 

85       84.8 
66       64.8 

SILBERTSVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

66 
60 

66 
59 

66 
54 

60 
53 

84 
57 

85 
63 

67 
65 

87 
68 

86 
66 

88 
68 

90 
68 

68 

66 

92 

66 

94 
66 

91 

69 

91 

66 

92 
66 

92 

67 

69 
69 

90 
67 

93 
69 

84 

66 

88 
63 

90 
72 

79 
62 

60 
56 

84 
57 

85 
69 

85 
66 

83 
67 

85.3 
64.4 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 
MIN 

6ft 

60 

66 
56 

64 
57 

68 

57 

76 
59 

84 
62 

86 
6ft 

86 
66 

86 
66" 

86 
67 

68 
63 

89 
63 

92 
67 

94 
72 

91 

69 

90 
68 

91 

68 

92 

69 

87 
70 

90 
71 

90 

61 

81 

6ft 

82 
62 

90 
67 

72 
60 

80 
60 

93 
61 

84 
67 

8ft 
67 

83.4 
64.3 

GREENVILLE  2  N 

MAX 
MIN 

65 
5B 

62 
56 

68 
57 

77 
56 

84 
57 

86 

61 

85 
61 

64 
64 

86 
64 

85 
60 

66 
62 

89 
62 

90 

61 

93 

64 

91 
67 

90 
65 

91 
64 

92 
64 

89 
63 

87 

64 

88 
69 

80 
65 

67 
61 

88 
65 

80 
60 

76 
56 

63 
55 

81 

66 

85 
66 

6ft     1  83.9 
66       62.0 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

63 
57 

6ft 
53 

69 
56 

78 
54 

84 
59 

84 

63 

85 
64 

84 
66 

87 

66 

85 
65 

89 
64 

89 
66 

92 

63 

94 
64 

92 
66 

91 
67 

90 
68 

90 
67 

88 
67 

90 
67 

61 
71 

83 
67 

88 

64 

85 

69 

94 
62 

79 
56 

82 

57 

83 
66 

86 
67 

83     ;  84.1 
64       63.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

72 

61 

72 
58 

70 
49 

80 

51 

86 
56 

87 

61 

87 
65 

68 
68 

90 

67 

90 
66 

89 
65 

91 
65 

94 
64 

95 
64 

94 
67 

92 

65 

9ft 
67 

94 
66 

91 
67 

91 
68 

93 
68 

92 
67 

90 
64 

93 
70 

77 

64 

80 
59 

85 

59 

8ft 
68 

85 
65 

86       87,1 
68       63.8 

HOPKINSVlLLE 

MAX 
MIN 

65 
58 

68 
56 

65 
56 

70 
56 

80 
56 

83 
60 

85 
60 

86 
62 

86 
6ft 

88 

61 

65 
62 

88 
63 

89 
63 

92 

64 

95 
67 

92 
65 

92 
65 

94 
65 

93 

66 

91 

66 

89 

68 

92 

65 

83 
61 

89 

63 

92 

69 

75 
57 

87 
56 

83 

60 

86 
65 

64      ;  64.9 
66     <  62.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
60 

70 
56 

70 
50 

80 
50 

85 
56 

87 
60 

66 
60 

88 
67 

89 
64 

90 
6ft 

88 
63 

91 
64 

92 
64 

94 
63 

93 
66 

92 
64 

91 
66 

91 
65 

B6 
67 

91 
66 

91 
68 

65 
66 

90 
62 

88 
68 

76 
62 

80 

56 

83 
58 

83 
66 

85 
64 

85     1  65.6 
68     !  62.5 

MADISONVILLE  I  SE 

MAX 
MIN 

65 
57 

6ft 

5* 

70 
59 

76 
56 

84 
56 

84 
63 

84 

62 

83 
65 

86 
65 

86 

63 

87 
62 

69 
65 

91 

60 

93 
64 

92 
67 

90 
65 

91 
64 

91 

64 

86 
63 

89 
65 

87 
69 

63 
66 

88 
61 

88 
67 

83 
60 

79 
54 

63 
56 

84 
67 

86 
65 

85     1  84.4 
64     [  62.3 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

MAX 
MIN 

70 
59 

69 

57 

71 

46 

79 
50 

86 
49 

86 

60 

86 
62 

89 
68 

89 
65 

88 

66 

90 
62 

90 
63 

93 

61 

94 
63 

93 

70 

93 
62 

93 
66 

92 
65 

93 
59 

94 
69 

93 

68 

65 

64 

91 
60 

91 
69 

75 
65 

80 
55 

64 
56 

6ft 
70 

83 
65 

66     1  66.4 
59       61.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

68 
61 

69 
59 

65 
56 

66 
55 

78 
58 

81 
62 

62 

63 

84 
66 

65 
66 

86 
66 

85 
6ft 

88 

66 

89 
66 

91 
66 

92 
69 

90 
67 

91 
66 

92 
66 

92 

68 

89 

68 

69 

70 

90 
66 

81 

64 

88 

70 

90 

66 

88 
67 

86 
70 

65 
70 

82 
67 

64     ,  64,2 
67       65.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

65 

57 

63 
51 

70 
56 

81 
54 

84 
59 

65 

61 

87 
61 

83 

64 

68 
66 

89 
62 

90 
6ft 

90 
66 

95 
63 

97 
64 

92 
67 

92 
65 

92 
65 

90 

65 

90 

66 

89 
66 

83 
72 

8ft 
67 

67 
63 

65 
66 

81 
65 

82 
58 

64 
57 

61 

66 

86 
66 

85     1  65.0 
66     J  63.0 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
58 

67 
53 

67 
50 

79 
49 

83 

56 

8ft 
65 

87 
66 

85 
72 

69 

70 

89 
70 

67 
69 

90 
69 

91 
67 

93 
67 

91 
69 

90 

67 

90 
69 

92 

70 

87 

69 

90 
69 

91 
66 

8ft 
67 

89 
63 

87 
70 

75 
60 

79 
56 

81 
59 

63 

70 

82 
66 

8ft 
66 

84,4 
64,6 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

66 
59 

68 
56 

68 
52 

76 
50 

84 
56 

85 
61 

86 
63 

87 
70 

68 
66 

88 
66 

88 
67 

90 
67 

92 
65 

93 
65 

92 

68 

91 
66 

92 
66 

92 
67 

92 

68 

91 
66 

91 
69 

85 
65 

90 
64 

89 
69 

81 
61 

79 
57 

81 
58 

85 

70 

85 
67 

8ft 
66 

65.4 
63.7 

PRINCETON  1  SE 

MAX 
MIN 

66 
58 

6* 
57 

69 
55 

77 
56 

84 
57 

8ft 
61 

65 

64 

85 
65 

66 
66 

87 
6ft 

89 
66 

89 
67 

92 

6ft 

93 

64 

91 

66 

92 
65 

93 
65 

89 

65 

88 
66 

68 
66 

86 
70 

81 
66 

89 
62 

89 
70 

62 
60 

79 
55 

83 
58 

85 
68 

8ft 
66 

8ft 
64 

64.5 
63.3 

ROCHESTER  LOCK  3 

MAX 
MIN 

65 

5ft 

6ft 
5ft 

66 

54 

62 

53 

78 
54 

63 

59 

83 
59 

89 

60 

8ft 

60 

85 
57 

86 

59 

88 
62 

89 
59 

91 

62 

92 
64 

90 
63 

90 
62 

91 
63 

89 
64 

68 
63 

86 
64 

87 
6ft 

82 
59 

86 
62 

66 
6ft 

75 
53 

76 
54 

8ft 
56 

80 
6ft 

84 
63 

82.7 
59.6 

RUSSELLVILLE 

»     ft     • 

MAX 
MIN 

65 
59 

67 
56 

63 
57 

74 
57 

78 
57 

82 
6ft 

84 
61 

84 
65 

65 
65 

86 
65 

88 
65 

69 
66 

92 
63 

92 
69 

92 
64 

90 
66 

90 
63 

92 

64 

92 
65 

89 
64 

89 
67 

91 
65 

81 
59 

83 
61 

89 
64 

74 
55 

79 
56 

83 
61 

80 
66 

84 
67 

63.6 
62.5 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

68 
54 

68 
52 

70 
56 

79 
53 

83 
58 

83 

6ft 

84 
63 

66 
62 

86 
6ft 

87 
61 

87 
61 

88 
61 

89 
61 

91 
63 

90 
66 

91 

65 

90 
65 

84 
64 

83 
61 

67 
63 

86 
69 

60 
66 

84 
60 

67 
64 

80 
61 

79 
53 

81 
55 

79 

6l 

ai 

65 

83 
66 

83.1 
61.2 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

69 
53 

58 
52 

66 
55 

78 
55 

85 
57 

8ft 
63 

84 
62 

86 
62 

66 
63 

87 
61 

68 
62 

90 
61 

91 
61 

93 
64 

93 
66 

93 
65 

92 
65 

89 
66 

85 
65 

87 
62 

89 
66 

8ft 
66 

85 

60 

87 
63 

75 
62 

79 
55 

83 
55 

62 
60 

81 
68 

65 
65 

83.8 
61.4 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

68 
58 

67 

55 

64 
57 

68 
56 

80 
60 

85 
64 

85 
64 

86 
65 

88 
64 

88 
67 

89 
65 

90 
66 

91 
60 

93 
62 

93 
71 

93 
65 

9ft 
6ft 

93 
65 

92 

65 

91 
63 

90 
64 

93 

65 

80 
59 

88 
59 

91 
70 

77 
57 

79 
57 

85 

59 

60 
67 

86 
67 

84.9 
62.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
58 

63 

57 

70 
59 

80 
59 

84 
59 

85 
63 

85 

64 

87 
63 

88 
62 

69 
61 

90 

63 

90 
61 

90 
64 

92 

65 

91 
67 

92 
66 

95 
65 

92 
66 

89 
66 

90 
64 

95 
66 

80 
6ft 

88 
60 

91 

65 

75 

63 

78 
58 

83 
59 

78 
67 

64 
67 

85 
68 

64.6 
63.0 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

70 
56 

60 
53 

65 
56 

76 
53 

80 
53 

85 

58 

85 
53 

85 
59 

86 

58 

85 
58 

88 
58 

88 

58 

69 
58 

94 

60 

93 
62 

92 
61 

92 

61 

93 
63 

89 
61 

86 
60 

87 
62 

87 
60 

81 
61 

66 
59 

9  8 
65 

73 
51 

78 
52 

82 

56 

79 
66 

65 
66 

63,6 
58.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

67 
56 

61 
53 

65 
57 

79 

54 

84 
57 

8ft 
62 

84 
61 

88 
64 

65 
61 

87 
61 

88 

60 

88 

59 

90 

61 

93 
64 

90 
65 

92 

6ft 

92 
6* 

92 
67 

66 
65 

88 
62 

89 
64 

79 
65 

66 

60 

68 

62 

80 
59 

77 
54 

82 
55 

82 
61 

85 
66 

85 
65 

83.9 
60.9 

CECILIA 

MAX 
MIN 

67 

54 

59 
53 

66 
55 

78 
54 

85 
56 

84 

55 

85 
60 

87 
61 

67 
60 

88 
59 

88 

59 

90 
59 

93 
59 

94 
62 

93 
64 

93 
63 

93 
62 

84 
64 

85 

62 

89 
60 

89 
60 

79 

6ft 

87 
57 

89 
56 

76 
59 

79 
53 

81 
53 

60 
59 

83 
65 

65 
62 

63.9 
59.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

72 
52 

68 
50 

69 
53 

79 
54 

85 
54 

85 
60 

87 
60 

87 
60 

87 
60 

87 
59 

89 
59 

88 
59 

92 
60 

90 
58 

94 
65 

92 
64 

92 
63 

91 
63 

63 
63 

88 
66 

89 
60 

68 
65 

86 
59 

86 
60 

BO 
62 

80 
52 

8ft 
51 

83 
58 

83 
66 

86 
61 

85.0 
59.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

65 

57 

63 
55 

66 
58 

79 
55 

83 
58 

8ft 
6ft 

83 
64 

86 

62 

86 
61 

88 

61 

88 
59 

88 
61 

89 
62 

91 
6ft 

91 
68 

90 
65 

92 
65 

89 
65 

ee 

66 

68 

64 

92 
65 

78 
66 

86 
60 

89 
62 

73 
63 

78 
56 

82 
58 

79 
65 

65 
67 

85 
66 

83.5 
62.1 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

68 
56 

62 
55 

63 
55 

67 
54 

80 
56 

86 
60 

85 
61 

86 
63 

89 

62 

89 
62 

90 
61 

90 
60 

91 
62 

93 
65 

95 
67 

94 
65 

9ft 
65 

94 
67 

86 
66 

90 
63 

91 
65 

92 
66 

86 
63 

88 
63 

90 
66 

77 
55 

81 
57 

85 
59 

85 
59 

87 
66 

65.3 

61.5 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

MAX 
MIN 

67 
5ft 

69 
52 

64 
56 

76 
55 

80 
56 

83 
55 

84 
63 

87 
62 

87 
63 

66 

61 

89 
60 

88 

59 

90 
62 

93 
63 

93 
66 

93 
64 

92 
6ft 

92 

65 

85 
65 

88 

61 

91 
65 

81 

6ft 

65 
56 

89 

62 

83 
59 

77 
53 

80 
54 

80 
63 

85 
66 

83 
64 

84.1 
60,5 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

67 
55 

62 
54 

67 
56 

78 
55 

82 
58 

82 
61 

83 
63 

85 
63 

85 
63 

87 
63 

68 
6ft 

89 
66 

91 
62 

92 

64 

91 
67 

92 
66 

90 
65 

84 
66 

85 

6ft 

67 
62 

86 
63 

60 
65 

8ft 
59 

64 
64 

79 
63 

77 
54 

81 
56 

81 
65 

82 
67 

8ft 
65 

82,8 
62.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

65 
55 

59 

55 

66 
56 

76 
55 

81 
59 

82 
6ft 

82 
6ft 

84 
64 

87 
65 

87 
66 

87 
64 

67 
6ft 

89 
64 

90 
66 

90 
69 

89 

68 

91 
69 

86 
68 

84 

65 

85 
65 

87 
68 

76 

66 

83 
62 

85 
66 

75 

61 

76 
55 

79 
59 

78 
65 

83 
67 

82 
67 

81.7 
63.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

68 

54 

61 
56 

70 
56 

60 

57 

85 

60 

65 

66 

85 
65 

88 

66 

89 
67 

91 
66 

92 

67 

93 
67 

95 
67 

96 

71 

95 
72 

96 
72 

9ft 
72 

86 
66 

68 
63 

88 
67 

89 
66 

81 

66 

88 
63 

86 
67 

77 

61 

62 
56 

66 
62 

60 
63 

83 
68 

82 
67 

85.4 
64.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
56 

59 
55 

69 
56 

80 
56 

84 
59 

8ft 
65 

8* 
6ft 

86 
6ft 

87 
65 

87 
6ft 

68 
63 

88 
63 

90 
6ft 

92 
66 

92 
69 

92 

66 

91 
68 

85 
68 

85 

65 

86 
66 

87 
71 

80 

66 

85 
62 

86 
66 

76 
61 

80 
57 

62 
56 

81 
65 

82 
69 

83 
68 

63.2 
63.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

67 
53 

60 
55 

65 
57 

78 
56 

83 
57 

83 
60 

83 

60 

86 
6ft 

6ft 
62 

87 
60 

88 

60 

68 
63 

87 
59 

91 
62 

92 

65 

90 
61 

89 
61 

69 
62 

87 
63 

88 
60 

88 

65 

6  6 

85 
57 

88 
68 

72 
60 

79 
52 

82 
54 

82 
62 

85 
68 

82 
68 

82.8 
60.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE 


Continued 


Station 


N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SC0TTSV1LLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

•     »     » 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 

FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG  1  SW 

FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


67   6: 


62 
56 


60 
52 


68   79 
52   56 


70   81 
54   58 


79   83 
53   56 


68   79 
54   53 


69   66 

54   54 


69   58 
55   51 


77   59 
55   51 


70   64 
55   53 


61  56 

54  52 

74  71 

56  54   54 


71   65 
55   53 


62   60 
55   52 


67   62 
52   52 


83   83 
57   62 


60   85 
53   57 


63   83 
54   60 


83   85 
53   55 


82   61 
58   59 


80   64 
52   52 


69   65 
48   56 


72   60 
58   53 


68   62 
52   50 


65   69 
52   53 


63   60 
53   50 


70   60 
53   54 


68   58 
56   52 


61   58 
54   51 


64   61 
55   53 


66   60 
55   52 


80   82 
57   62 


79   83 
57   57 


84   84   87 
68   60   59 


84   85   66 
63   64   65 


83   85 
64   64 


62   60   61 


85   85   84 
57   52   56 


84   85 
66   64 


84   65 
64   63 


12   13 


68   92 
64   58 


88   90 
65   66 


86   87 
64   64 


89   90 
56   56 


68   89 
57   56 


86   87 
59   59 


59  56  60 

84  85  85 

59  58  57 

81  64  83 

62  61  61 


83   84 
60   61 


83   83   84 
65   64   66 


80   83 
62   61 


72   82 
59   62 


66   76   82 
56   58   64 


79   84 
57   60 


62   62 
60   63 


78   83 
58   53 


67   74 
57   53 


70   72 
53   52 


73   78 
55   50 


70   83 
55   50 


74   61 
55   53 


73   78 
57   53 


84   82 
64   62 


15 


91   93 
63   65 


16 


17 


93   93 

65   66 


92   90   90 
67   68   58 


88   86   90 
63   63   69 


93   94.  92   93   9* 
64   661  64   64   65 


91   90   89   91   90 |  86   86   92 
70   68,  66   67   66   65   66   68 


94   92 
62   67 


69   93 
61   62 


64  64  64 

87  88  90 

59  59  59 

66  67  68 

64  63  63 

86  86  67 

63  63  62 

68  88  90 

58  58  58 


89   92   93 
66   67   70 


91   93   93 
60   62   65 


90   91   66 
66   66   66 


92 
64 


92 

65 


86   66   92 
62   61   62 


90   89   90 
66   62   63 


22   23   24 


91   80 
65   55 


86   90 
62   66 


93   79   88 
66   64   61 


27   28   29   30   31 


63   65   67   65   66 


82   83   84 
63   63   64 

61   66   86 


83   85 
63   64 


74   64 
56   53 


70   74 
57   50 


69   74 
57   54 


69   73 
57   52 


65   66 
55   58 


84   66   65 
57   59   60 


64   85 

53   57 


83   90 
50 


83   85 
55   58 


86   87   88 


85   66 
66   65 


67  67  88 

61  60  62 

84  85  84 

62  64  64 

88  89  90 

57  57  52 

84  86  87 

61  64  63 

84  85  86 

61  61  64 

86  87  88 

60  61  59 

64  85  86 
60  63  60 

65  67  86 
64  64  66 


87   89   89 
56   63   56 


67   66 
60   60 


90   92   92 
62   63   67 


91   93 
60   60 


91   92   91 
60   62   63 


90   92 
62   62 


92 

6b 


89   91   94 
62   61   62 


86   88 
64   66 


92 
63 


81   84 
59   61 


87 
54 

69 
56 

82 
58 

85 
56 

86 
57 

66 
58 

84 
55 

67 
57 

86 
55 

86 
57 

65 
58 

88 
60 

89   89   90 
62   63   56 

67 

59 


87   89 
63   59 


86   88   67 
58   63   62 


86   87 
60   55 


86   86 
59   59 


91   93 
59   60 


87   86 
63   65 


90   90 
59   61 


89   92 
67   70 


91   91 
56   60 


89   92 
62   61 


69   90 
56   56 


89   90 
60   63 


92 
62 


86   90 
58   60 


87   90 
61   61 


90   90 
64   64 


93   94 
61   65 


88   87 
68   66 


87 
62 

85 
69 

92 
66 

86 
67 

83 
60 

88 
66 

84 
63 

87 
65 

86 
62 

89 
67 

89 
58 

87 
65 

87 
63 

88 
63 

86 
61 

85 
66 

66 
64 

89 
64 

69 
63 

90 
69 

86 
64 

90 
65 

84 
63 

86 
62 

85   86 
61   64 


84   85 
60   64 


82   65 
62   63 


75   66 
60   61 


73   65 
61   61 


65 

62   70 


86   87 
55   59 


65   67 
65   60 


83   84 
62   62 


75   81 
62   62 


83   65 
61   64 


74   79 
60   60 


75   61 
52   54 


79   6* 
56   56 


82   60 
58   54 


84   76   66 

62   68   63 


84   80 
61   66 


82   79 
67   66 


78   87 
64   65 


92   92 
62   64 


90   91 
67   65 


90   90 
66   67 


92   92 

64   64 


90   85 
65   65 


89   84 
66   67 


93 

61 


68   85 
59   64 


83   88 
63   66 


84   87 
64   68 


84   90 
62   64 


86   84 
64   69 


92   92 
64   64 


92   92 
62   62 


93 

93 

64 

65 

92 

93 

66 

65 

90   88 
65   62 


65   85 
63   65 


92   90 
50   60 


85   90 
63   62 


92   83 

66   65 


88   80 
62   64 


84   86 
64   63 


91   84 
64   63 


91   65 
65   64 


90   84 
64   64 


76   86 
62   62 


85   86 
57   59 


74   84 
60   63 


77   63 
59   63 


78   65 
60   60 


82   85 
59   62 


84   85 
60   65 


82 

62   59 


65  83 

66  57 


80   77 
63   54 


85   77 
63   51 


72   75 
59   52 


89   77 
70   49 


86   76 
67   54 


77   77 
63   53 


85   79 
62   46 


78   80 
63   50 


78   76 
63   51 


63   75 
65   52 


73   77 
61   55 


87   76 
65   52 


83   74 
63   52 


85   81 
63   51 


66   75 
68   53 


85   73 
69   54 


87   74 
63   52 


73   76 
61   54 


75   78 
62   53 


61   49   49 


81 
68 


82  |  81 
60 


80 
63 


82   88 
67   58 


84   67 
65   67 


76   85 
66   64 


76   85 
62   63 


60   66   65 


82 
63 

85 
58 

85 
64 

87 
55 

85 
67 

68 
63 

81 

65 

86 
61 

87 

64 

88 
61 

85 
65 

66 
56 

85 
65 

66 

60 

83 
66 

86 
60 

80   85 
56   58 


80   80 
59   56 


80   78 
50   50 


60   65 
54   54 


63   82 
52   52 


78   79 
49   49 


78   83 
54   54 


81   78 
55   52 


81   80 
57   55 


78   80 
54   54 


86   81   82 
55   57   65 


81   85   85 

64   67   67 


85   60   85 
56   61   66 


82   76   78 
48   53   60 


61   85   89 
57   59   62 


86   85   86 
54   58   66 


64   79   83 
50   55   66 


79   84   85 
55   65   67 


84   85   86 
55   60   66 


85   63   85 
56   61   66 


65   80   85 
56   64   66 


84.0 
61.7 


84.0 
61.6 


83.0 
63.8 


84.0 
60.5 


84.3 
59.5 


82.6 
62.5 


82.9 
61.4 


82.8 
63.2 


82.9 
59.6 


81.8 
61.1 


83.0 
61.5 


83.9 
58.2 


83.7 
59.2 


81.3 

60.7 


82.1 

60.4 


61.2 
63.0 


83.4 
60.0 


60.6 
61.5 


84,4 
58.5 


81.2 
61.9 


81.0 
62.0 


63.0 
59.6 


80.7 
61.1 


61.8 
62.8 


85.4 
57.9 


83.0 
60.3 


82.7 

58.4 


83.2 
55.1 


83.0 
57.6 


65.5 

58.7 


82.9 
59.0 


84.1 
60.1 


83.0 
57.8 


83.7 
59.4 


63.3 
60.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 
JUNE 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

41 
55 

62 
55 

63 

56 

72 
56 

82 
33 

81 

58 

82 
57 

63 
57 

82 
58 

84 

58 

83 
61 

84 

59 

87 
59 

89 
63 

B8 
62 

89 
61 

89 
64 

87 
62 

63 
60 

84 

58 

88 
57 

77 
66 

82 
60 

85 
59 

75 
59 

76 

57 

81 

56 

76 
60 

82 

65 

82 
67 

80.6 
59.3 

MANCHESTER  »  SE 

MAX 
MIN 

63 
56 

63 

3* 

68 
56 

72 
57 

82 
53 

82 
56 

83 
55 

84 
55 

8* 
58 

86 
57 

85 
62 

85 
59 

88 
59 

90 
61 

88 

60 

89 
61 

90 
63 

90 
64 

82 
66 

85 
63 

89 

63 

[  86 
1  6S 

84 
63 

65 
56 

84 
65 

77 
56 

82 

54 

78 
57 

83 
64 

83     '  82.3 
66       59.5 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

63 
52 

58 
51 

59 
51 

62 
52 

73 
50 

82 
53 

84 
57 

84 
55 

85 
56 

85 

56 

86 

57 

85 
56 

84 
56 

88 
58 

89 
60 

90 
59 

89 
61 

91 
61 

86 

60 

83 
58 

86 
60 

89 
60 

77 
61 

84 
57 

87 
59 

75 
51 

77 
51 

81 
53 

77 
58 

63     !  60.7 
65       56.5 

HIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

7* 
58 

60 
53 

66 
53 

63 
58 

72 
54 

80 
54 

81 
54 

83 
54 

84 
56 

83 
58 

88 
59 

85 

58 

86 
60 

88 
60 

89 
5T 

89 
57 

91 
61 

90 
62 

89 
62 

86 

62 

66 
62 

89 
63 

85 
65 

86 
58 

87 

60 

83 
58 

82 
57 

85 
58 

80 
66 

63     1  82.4 
66       58.8 

M0NT1CELL0 

MAX 
MIN 

65 

56 

6<> 
56 

65 
59 

77 
53 

84 

54 

84 

60 

84 
58 

83 
60 

85 
60 

87 
60 

88 
61 

87 
58 

90 
60 

92 
63 

89 
64 

91 
62 

91 
64 

89 
63 

86 
66 

87 
61 

90 
63 

81 
66 

85 
65 

89 

59 

81 
65 

80 
56 

64 
56 

79 

61 

85 
68 

85       83.6 
60     1  60.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

65 
56 

60 
56 

63 
57 

73 
56 

83 
53 

83 

59 

83 
59 

85 
62 

8* 
60 

86 
59 

86 
62 

86 
59 

89 
60 

90 
65 

90 
62 

91 
68 

90 
63 

90 
63 

90 
59 

89 
62 

85 
66 

84 
60 

87 

58 

82 

66 

78 
51 

63 
53 

80 
60 

82 
66 

82       82.7 
65     1  60.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

61 

5* 

65 
50 

76 
54 

77 
57 

85 
53 

85 
52 

87 
52 

90 
56 

88 
60 

88 
63 

90 
64 

90 
56 

92 
62 

95 
64 

92 
59 

93 
63 

95 
67 

93 
67 

86 
66 

89 
65 

90 

63 

87 
68 

87 
67 

91 

61 

84 

65 

81 
57 

86 
55 

64 
59 

88 
67 

88       86.1 
66     !  60,4 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

63 

56 

62 
53 

66 
59 

73 

55 

82 

54 

83 
60 

83 
56 

87 
59 

89 

60 

67 
58 

88 

54 

86 
56 

88 
58 

88 
62 

80 
63 

90 
61 

92 

62 

88 
62 

84 
60 

86 

60 

89 
59 

81 
66 

85 
61 

87 
61 

81 
57 

77 
56 

83 

56 

79 
61 

85 
67 

84     |  82.6 
66       59,3 

STEARNS 

MAX 
MIN 

78 
57 

64 
5* 

65 
58 

65 

57 

81 
59 

82 
58 

82 
59 

83 
57 

85 

60 

84 
62 

86 
59 

85 

60 

86 
60 

86 
64 

89 
64 

87 
63 

90 
63 

89 
64 

87 
64 

82 
62 

83 
64 

86 
67 

78 
65 

62 
61 

87 
65 

80 
55 

77 

54 

62 
63 

80 
65 

84     ■  81.9 
65     ,  60.9 

TOMAHAWK  1  NSW 

MAX 
MIN 

62 
5* 

58 
51 

66 
51 

71 

57 

79 
50 

83 
50 

84 
49 

84 
50 

83 
56 

86 
56 

87 

56 

87 

53 

86 

55 

90 
59 

91 
57 

90 
58 

91 
59 

91 

63 

69 
64 

81 
62 

65 

61 

89 
64 

61 
62 

84 
59 

86 
59 

81 
50 

82 

51 

83 
53 

61 
56 

64  i  62.5 

65  |  56.3 

VANCEBURS 

MAX 
MIN 

72 
5* 

67 
48 

72 

55 

81 
56 

82 
50 

84 
51 

85 
57 

86 
55 

86 

56 

89 
55 

90 
56 

90 
50 

91 

57 

93 
59 

94 
60 

94 
60 

94 
60 

68 
62 

62 
59 

89 
59 

89 

60 

85 
66 

85 
62 

88 
57 

83 
66 

61 
45 

83 
44 

81 

49 

81 
A? 

87 
64 

85.1 

56.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

70 
54 

59 
51 

58 
52 

67 

55 

78 
50 

83 
54 

84 
53 

85 

56 

85 

58 

86 
58 

89 
60 

89 
61 

67 
60 

90 
62 

92 
63 

92 
64 

92 
67 

91 

67 

89 
62 

83 
65 

87 

65 

87 
64 

79 
67 

85 
62 

86 
63 

80 
51 

80 
50 

83 
52 

81 
60 

84 
61 

82.7 
58.9 

WILLIAM58URG  1  E 

HAX 
1IN 

66 

58 

66 
55 

67 

54 

75 

56 

82 
54 

63 
56 

84 
57 

84 
58 

83 
60 

87 
60 

85 
63 

84 

6, 

88 
60 

89 
64 

88 
61 

90 
63 

89 
65 

88 
66 

66 
66 

85 
65 

87 

63 

63 
62 

87 

60 

S3 
66 

60 
59 

84 
57 

60 
56 

88 
59 

84 
66 

83 
67 

82.9 

60.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

H  < 

WESTERN 

01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
74 
71 
58 

.18 
34 
71 
57 

.01 
20 
65 
57 

.02 
20 
75 
60 

.29 
17 

94 
61 

.31 
43 

97 
65 

.14 
42 
99 
67 

.32 
71 
99 
66 

.49 
48 
92 
67 

.42 
47 
98 
61 

.15 

30 
68 
67 

.26 
44 
92 
70 

.35 

34 
93 
76 

.27 
16 

98 
73 

.27 
10 
99 
73 

.11 
3< 

IOC 
7! 

.3 

3 
9' 

7 

.2C 
34 

102 
61 

.1 
3 
9 
7t 

.2 

1 
9 
7( 

.1' 

1 

8< 
71 

61 
8< 
7- 

.1" 

2C 

81 
73 

.21 
2< 
9! 
6E 

.i: 

4E 
91 

68 

.02 
3< 
75 
63 

.25 

31 
91 
61 

.22 

24 
92 

64 

.20 

34 
82 
69 

- 
33 
91 
69 

6.48B 
1014 
90.2 
67.0 

CENTRAL 

02 

NOLIN  RIVER  RESERV 

OIR 

EVAP 
WIND 

.12 

.11 
23 

.03 
6 

ft 
10 

.30 
18 

.38 

22 

.16 
29 

.36 
42 

.32 

44 

.19 
45 

.32 

40 

.32 
38 

.30 
29 

.22 
19 

.25 

19 

.32 

32 

.42 
25 

.29 

3E 

.15 
35 

.2: 

i 

.25 
15 

.22 
55 

.09 
28 

.16 
14 

.49 
37 

.14 

30 

.19 
21 

.22 

20 

.05 
58 

.32 

39 

6.98 

873B 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
51 

.06 
30 

.01 
15 

.05 
21 

■  16 

44 

.30 
15 

.28 
21 

.01 
21 

ft 
19 

.22 

20 

.47 
20 

.25 
24 

.23 
25 

.26 
22 

.23 

19 

.21 

19 

.21 

n 

.26 

2C 

.15 
21 

.15 
2C 

.19 
14 

.21 

4C 

.07 
19 

.28 
14 

.16 

47 

.18 
8 

.15 
21 

.29 
18 

.07 

30 

.09 
25 

5.55 

700 

BLUE  GRASS 

03 

DIX  DAM 

ft    ft    # 
EASTERN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
79 
74 

56 

ft 

75 
60 
53 

ft 

33 
62 
53 

.11 
36 

.13 
45 
79 
59 

.23 

26 
94 
66 

.27 

37 
92 

68 

.21 

27 
93 
70 

.22 
24 
93 
70 

.28 
26 
95 
70 

.26 
11 
95 

70 

.22 

36 
95 
68 

.24 

19 
96 
70 

.20 
21 
99 
72 

.35 
24 

102 
71 

.IS 

22 
94 
65 

.30 
21 
9! 
7« 

.31 
36 

94 
71 

.40 
46 
85 
66 

.21 

26 
93 

70 

.13 

11 

72 

.32 
52 

95 
68 

2* 
75 
67 

21 

It 

.21 
29 

94 
71 

.17 
61 
75 
59 

.21 
33 

89 
62 

.29 
31 
92 
64 

.08 
47 
77 
69 

.11 
37 
85 
69 

6.23B 
1033 
88.2 
66.8 

04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
20 
66 
58 

12 
61 
55 

6 
62 
55 

9 
67 
58 

.01 

7 

63 

63 

.18 
11 
93 
62 

.22 
11 

96 
67 

.24 
22 

95 
66 

.20 
16 
94 
67 

.19 
14 
92 
66 

.25 

14 
98 
67 

.21 
19 

95 
69 

.19 

8 

94 

71 

.21 

8 

99 

71 

.24 
13 

100 

72 

.23 

H 

102 

?1 

,2( 

11 

10: 

7; 

-15 

.10 
21 

93 
70 

.22 
13 
92 
71 

.20 

.23 
27 
97 
72 

.13 
29 
84 

71 

.21 
11 
96 
70 

.17 

11 

69( 

.13 
26 
79 
61 

.19 
16 
92 
61 

.22 
8 

95] 
65 

.05 
33 
62 
68 

.12 

27 
90 
69 

5.36B 

477 
89.1 
66.7 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 

8 
65 
58 

ft 

9 
63 
55 

ft 

3 
72 
48 

.06 
5 

.14 
9 

85 

62 

.26 

10 
92 

51 

.21 
11 

95 

63 

.21 
10 
95 
64 

.21 
11 

98 
68 

.12 

5 
93 
70 

.17 

6 

97 

"I 

.23 

11 
100 
65 

.18 

7 
97 
70 

.20 
8 

101 
72 

.25 
10 

103 
66 

.2 

131 
103 

69 

•ic 

s 

10* 
6f 

•2i 

.21 

8 

.09 

9 
86; 

71] 

.19 

I 

95 

72j 

.17 
13 
96 
74 

.13 
14 
96 

72| 

.19 
10 
96 
69 

.23 

14 
97 

72i 

.05 

6 

80 

50 

.20 
11 
78 
46 

.19 
5 

96 
66 

.12 

6 
88 
71 

.12 

10 
92 
70 

4.68 

264 

91.7 

65.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1967 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 


SEREA  COLLEGE 

4    INCHES 


CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 


CUMBERLAND  GAP  PARK. 
4    INCHES 


FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 


GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 


GREENVILLE  2  V 

4    INCHES 


HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 


IRV1NGTON 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1    INCH 


Day  Of  Month 


INCHES 


20    INCHES 
40    INCHES 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 
4    INCHES 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 

QUICKSAND 

4    INCHES 

SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MIN 

55 

MAX 

61 

MIN 

56 

MAX 

61 

MIN 

60 

MAX 

62 

MIN 

60 

MAX 

62 

MIN 

60 

MAX 

63 

MIN 

61 

MAX 

63 

MIN 

62 

7  PM 

63 

7  PM 

62 

MAX 

70 

MIN 

69 

MAX 

71 

MIN 

70 

MAX 

69 

MIN 

63 

MAX 

70 

MIN 

bb 

64   65 
61   61 


67   71 
63   64 


73 

T, 

66 

66 

70 

71 

66 

67 

64 

65 

60 

60 

76   75 
73 


70   73 
68   69 


IS 


16 


17 


sz 

83 

75 

75 

101 

102 

69 

67 

96 

98 

71 

69 

88 

91 

73 

72 

81 

84 

7* 

73 

80 

81 

71 

69 

79 

80 

71 

70 

77 

78 

71 

70 

73 

74 

70 

70 

67 

68 

61 

63 

61 

82 

76 

76 

83 

81 

72 

74 

83 

90 

74 

75 

86 

86 

75 

76 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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21      22      23      24 


77 

75 

70 

71 

78 

73 

71 

71 

68 

68 

63 

63 

72 

66 

73 

79 

69 

68 

73 

78 

70 

69 

72 

77 

70 

69 

72 

73 

70 

70 

70 

69 

65 

65 

83 

81 

75 

76 

79 

80 

73 

73 

84 

81 

77 

75 

8*. 

83 

77 

75 

82      82 
73      74 


79 

79 

73 

74 

80 

97 

66 

67 

80 

93 

66 

66 

76 

85 

67 

69 

73 

80 

68 

70 

75 

80 

68 

70 

74 

79 

68 

70 

73 

77 

68 

70 

71 

72 

68 

70 

68 

69 

65 

65 

80 

80 

80 

76 

76 

77 

73 

73 

77 

81 

72 

74 

77 

80 

73 

77 

CONTINUED 

J 

JA 

1L 

Y 

sc 

1L 

TJ 

iM 

ft 

til 

u 

UK 

Et: 

KENTUCKY 
JUNE    1967 

Station 

Day  Ot  Month 

3  -  $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOMERSET    2    N 

1         INCH 

MAX 
MIN 

67 
66 

66 

64 

65 
62 

70 
63 

70 
66 

76 
67 

75 
66 

76 
67 

79 
70 

79 
69 

79 
69 

75 
71 

78 

70 

79 
70 

79 
69 

81 
71 

80 
71 

79 

73 

79 

73 

79 
72 

79 

71 

78 
72 

83 
72 

85 
71 

82 
73 

83 
66 

84 
69 

81 
72 

81 
71 

80 
72 

77.6 
69.4 

*           INCHES 

MAX 

MIN 

67 
63 

65 

63 

64 
64 

67 
64 

70 
67 

75 
68 

75 
69 

74 
70 

77 
70 

78 
71 

75 
71 

75 
72 

76 
72 

77 
72 

78 

71 

79 
74 

79 
74 

77 
73 

77 
73 

77 
72 

76 
72 

77 
72 

81 
72 

61 
72 

61 
75 

81 

71 

81 
71 

81 

73 

81 
73 

80 
75 

76.1 
70.6 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4          INCHES 

MAX 
MIN 

65 
65 

65 
63 

63 
63 

65 
63 

67 
65 

67 
67 

67 
66 

66 
67 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

73 
66 

74 
70 

75 
70 

75 
71 

77 
71 

76 
72 

77 
73 

75 
71 

75 
71 

74 
71 

73 
72 

74 
70 

74 
71 

74 
72 

74 
69 

72 
68 

73 
70 

72 
70 

74 
71 

71.5 
68.8 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW  WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVING TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

8  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
ZERO 

10  PERCENT 

4  PERCENT 
ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 

TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


SS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    71    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Station 

Temperature 

Precipitation 

E  •- 

o   E 
2  | 

II 

• 
> 
< 

e  i 

II 

1 

a> 

X 

£ 

o 

1 

0 

a 

a 

a 

B 

a 

No.  of  Days 

"o 

a 

ii 

a  £ 

a 

a 

Sno 

*,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

| 

0  O 
K   0 

1  g 

0 

□ 

1 
o 

1 

o 

• 

S  t 

S  « 

s  s 
8 J 

si 

ll 

0 

o 
o 

*        * 
MARCH 

SOMERSET 

ft 
1967 

2    N 

66.0 

38.2 

52.1 

82 

13 

13 

18 

401 

0 

0 

12 

0 

5.46 

1.98 

12 

2.0 

1 

7 

6 

3 

2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft        #        » 
MARCH                1967 

SOMERSET    2    N 

SNOWFALL 
SN   ON    GND| 

2.0 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

DELAYED   DATA 
JUNE  196  7 


Station 

•a 

1 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  J  20  J  21 

22  J  23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

•  «   • 

NOVEMBER     1566 
BUCK HORN 

•  •    • 

MARCH        1967 
SOMERSET  2  N 

».22 
5.46 

T    1.16   .49 

.33 

.37   .05   .35 

,46 

.06   .55   .10 

1.96 

T 

.07   .60 

.47   T 

.31   .21   .54 
1.58 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

a 
e 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*     »     » 

MARCH      1967 

SOMERSET  2  N 

MAX 
M1N 

43 
22 

66 
30 

69 

43 

73 
39 

70 
55 

64 
35 

45 
29 

53 

22 

65 
27 

72 
42 

74 
49 

76 
50 

82 

46 

80 
63 

76 

43 

64 
26 

48 
32 

37 
13 

56 
20 

56 
30 

55 

43 

56 
29 

68 
31 

73 
33 

79 
38 

77 
40 

76 

47 

69 
57 

70 
48 

78 
47 

77 
55 

66,0 
38.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

t2°5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1967 
LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1    INCH 

MAX 
MIN 

54 
39 

49 
35 

38 
31 

31 
30 

42 

30 

32 

28 

31 
25 

32 
22 

33 
24 

33 
27 

39 

30 

35 

25 

39 
27 

47 
31 

52 
39 

40 
29 

33 
32 

33 
31 

32 

30 

42 
32 

41 
33 

33 
31 

32 

30 

32 

30 

31 
30 

38 
30 

31 

30 

32 

30 

- 

~ 

~ 

37.0 

30.0 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

53 
39 

49 
35 

38 
31 

31 
30 

42 
30 

32 
26 

31 
25 

32 
21 

32 
24 

31 
27 

35 

30 

31 
26 

34 
27 

46 

30 

51 
39 

39 

30 

33 
32 

33 

31 

32 
30 

41 
32 

40 
33 

33 
31 

32 
30 

32 

30 

31 
30 

38 

30 

31 
30 

32 

30 

- 

' 

- 

36.3 

30.1 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

50 
40 

49 
37 

37 

32 

32 

31 

39 

31 

35 

31 

31 
30 

32 
29 

31 
28 

31 
29 

32 
30 

31 
29 

31 
28 

42 
30 

47 
38 

43 
33 

33 
32 

33 

31 

32 

30 

41 
32 

38 
33 

33 
32 

32 
30 

32 

30 

31 

30 

30 

29 

31 
30 

32 

30 

- 

- 

- 

35.4 
31.3 

6    INCHE5 

MAX 
MIN 

46 
42 

48 
40 

40 
35 

35 
34 

38 
33 

36 
34 

34 
32 

33 
31 

32 
31 

31 
30 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

38 

30 

44 
38 

43 
35 

35 
34 

34 
32 

34 
32 

39 
32 

37 
35 

35 
33 

34 
32 

33 
31 

32 

31 

31 
30 

31 
30 

32 

30 

- 

~. 

- 

35.7 
32.8 

SOD 

1     INCH 

MAX 

MIN 

48 
40 

48 
39 

39 
35 

35 

33 

39 

32 

36 
31 

31 
30 

32 
29 

32 
29 

32 
29 

36 
30 

32 
29 

39 

29 

41 
34 

45 
41 

41 
34 

35 

34 

37 
33 

35 
31 

38 
35 

36 
33 

34 
31 

33 
30 

31 
29 

30 
28 

30 
28 

30 
28 

32 
22 

- 

- 

- 

36.0 
31.6 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

48 
42 

48 

40 

40 
35 

35 
34 

39 
33 

37 
32 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

32 

30 

36 

30 

32 

30 

35 
30 

41 
34 

44 
40 

40 
35 

36 
35 

37 
34 

35 
32 

38 
34 

36 
34 

34 
32 

33 
32 

32 
30 

30 
29 

30 
29 

31 
29 

32 
29 

- 

- 

- 

36.0 
32.6 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

46 
41 

47 

40 

40 
36 

36 
34 

39 
33 

37 
33 

33 
31 

33 
30 

32 

30 

32 
30 

36 
31 

33 
30 

35 

30 

40 
34 

43 
40 

40 
36 

37 
35 

37 
35 

35 

33 

38 
34 

36 
34 

35 
33 

34 
31 

33 
30 

31 

30 

30 
29 

31 
29 

32 
30 

- 

- 

" 

36.1 
32.9 

B     INCHES 

MAX 
MIN 

45 
42 

46 
42 

42 

38 

38 
36 

39 

35 

38 
36 

36 
34 

35 
33 

33 
33 

33 
32 

35 

32 

32 

31 

35 
31 

39 

34 

42 
39 

42 
37 

37 
36 

37 
35 

36 
34 

36 

34 

38 
36 

36 
34 

35 

33 

34 
30 

33 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
32 

~ 

~ 

- 

36.8 
34.4 

20     INCHES 

7  PM 

44 

42 

40 

39 

39 

40 

38 

38 

37 

36 

36 

35 

35 

39 

40 

39 

38 

38 

36 

39 

39 

38 

37 

36 

35 

35 

35 

35 

- 

- 

- 

37.8 

40     INCHES 

7  PM 

44 

43 

42 

41 

41 

42 

41 

42 

42 

41 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

40 

* 

~ 

~ 

40.6 

MARCH  1967 
SOMERSET  2  N 

1    INCH 

MAX 
MIN 

47 
35 

41 
37 

46 
41 

53 
45 

52 

43 

53 

44 

46 
43 

45 
41 

45 
42 

50 
45 

60 

48 

61 
52 

59 
56 

60 
58 

58 
47 

57 

51 

55 

50 

50 
39 

49 
39 

43 
42 

47 

43 

50 
45 

51 
47 

51 

43 

58 
47 

57 
46 

56 
53 

56 
56 

60 
56 

60 

51 

60 
56 

52.8 
46.5 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

41 
33 

45 

35 

50 
39 

48 
46 

57 
42 

51 
47 

47 
41 

47 
3B 

51 
39 

53 
44 

55 
49 

58 
50 

63 
55 

64 
58 

64 

46 

56 
47 

60 
46 

49 
44 

46 

43 

48 
45 

47 
47 

53 
43 

55 
45 

55 
46 

55 
49 

55 
48 

57 
52 

58 
56 

61 
53 

62 

54 

62 

55 

54.0 
46.3 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
SOMERSET  2  N 


MAURY  SILT  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 
BLUEGRASS  AND  CLOVER 


ZERO 

3    PERCENT    TO    THE    EAST 


i  Notts  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

b 

z 

U 

U 

§ 

TIME  AND 

Z 

0 

a 

p 

TABLES 

STATION 

| 

3 

COUNTY 

< 

E 

0 

5 

OBSERVER 

Is 

3 

a 

3 

z 

2 

i 

i 

1 

1 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

T 

37  55 

86  34 

380 

6A, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

00  6  3 

0  2 

CLINTON 

2 

3b  45 

65  08 

1000 

It 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

01*5 

0  2 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

LEE  S.  HAMERSLEY 

0254 

04, 

BOYO 

r 

38  27 

82  36 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BAR80URVILLE 

0381 

2 

36  52 

980 

JOHN  R.  WHARTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

0  2 

NELSON 

e 

37  48 

85  28 

5R 

GH 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  4  E 

■JU02 

01 

CARLISLE 

6 

36  52 

68  57 

325 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

:>Z 

ALLEN 

3 

36  54 

86  08 

590 

8A 

8  A, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

04  50 

04( 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

04  9C 

01 

OHIO 

"' 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

8B  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

4 

37  34 

64  16 

1070 

5P 

5P 

GH 

BEREA  COLLEGE 

■J624 

0  3 

MADISON 

37  34 

84  16 

1000 

7A 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

J  752 

04 

LAWRENCE 

1 

38  02 

62  52 

720 

TA 

?A 

RAYMOND  ISON 

BOWLING  GREEN 

09  04 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

09  0  9 

02 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MIL) 

FED.  AVIATION  AGENCY 

0  9  40 

02 

MARION 

8 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  0.  OftYE 

BROWNSVILLE 

1047 

EDMONSON 

3 

37  12 

66  16 

580 

ELMER  A.  BATH 

BUCKHORN 

1080 

04 

PERRY 

" 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

I 

37  13 

82  35 

1643 

BA 

EOWIN  E.  JOHNSON 

BURKESV1LLE  2  W 

1137 

0  2 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

7* 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1  2  2  7 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

o; 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

bP 

GH 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

12  94 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOC>C  1 

13*5 

03 

CARROLL 

38  41 

B5  11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1406 

02 

HARDIN 

37  40 

65  57 

745 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

1576 

04 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

0  2 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

4P 

4P 

BERNHE1M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1  704 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

2 

36  56 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PR 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

1973 

04 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHIANA 

19  98 

0  3 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHlANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2  0  40 

03 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

82  35 

700 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

67  42 

450 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

OEWEY  DAM 

21  BO 

04 

FLOYD 

1 

37  44 

62  44 

690 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

03 

MERCER 

64  43 

870 

4P 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358 

01 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2  3  6b 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

67  00 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

66  13 

793 

LENA  BLAIR 

EOMONTON 

2  46V 

0  2 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7A 

JOHN  £.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

0  2 

HARDIN 

85  52 

739 

HARRY  G.  HOPKINS.  JR. 

ELKHORN  CITY 

292  B 

0  4 

PIKE 

1 

37  16 

82  21 

818 

ELKTON  2  S 

2543 

01 

TODD 

2 

36  *7 

87  10 

520 

bt 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

36  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

6P 

7A 

ARNOLD  MAGES 

FLEMING5BURG 

29G3 

0  3 

FLEMING 

5 

38  25 

83  44 

860 

7A 

MPS-  BELLE  H.  FISCHER 

FLEM1NGSBURG  1  SW 

2  908 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

675 

6P 

6P 

IG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

01 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

88  06 

356 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

30  0  6 

04 

BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

302  8 

0  3 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

HOWARD  a.  HYDE 

FREEBURN  2  SW 

3:46 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

8  A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3092 

04 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

6A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

36  36 

85  48 

759 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

BA 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

HENRY 

38  25 

84  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GILSERTSVILLE  1  SE 

1223 

36  58 

88  17 

400 

SP 

5P 

LLOYD  E.  HANSON 

GLASGOW 

3241 

02 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

32  46 

0  2 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

G 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

8A 

8A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

65  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

&REENSBURG  H1WAY  61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

65  30 

562 

8A 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  12 

67  12 

519 

5F 

5P 

G 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

67  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  S4 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

04 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LEE 

37  33 

63  46 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  3B 

430 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3B16 

01 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

375 

5F 

5P 

HAROLD  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

54* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  11  NNE 
HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

KNOTT 

1 

37  27 

82  53 

915 

81 

8A 

ENOCH  COMBS 

3  929 

02 

LARUE 

3 

85  44 

788 

4P 

HODGENVILLE-LINCOLN  N  P 

H0PK1NSV1LLE 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

54C 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4  0  9  3 

04 

LESLIE 

37  10 

83  23 

92C 

Bt 

BA 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

65C 

6F 

6P 

WAYDE  MC  CAM1SH 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

79C 

7e 

7A 

THOMAS  J.  SHORT 

JEREMIAH 

4255 

04 

LETCHER 

37  10 

82  56 

115C 

5P 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

* 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38  26 

85  22 

78C 

6P 

JACK  0.  JOHNSTON 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

37  37 

64  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

4703 

02 

GRAYSON 

37  29 

66  16 

642 

6P 

CLYDE  5T1KELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

96t 

MIC 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

474B 

03 

FAYETTE 

38  01 

64  31 

IOSC 

G 

LIBERTY 

4  7  55 

02 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

761 

7A 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4625 

03 

JESSAMINE 

37  45 

64  35 

521 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

494a 

04 

GREENUP 

38  39 

82  52 

S3- 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

03 

HENRY 

38  26 

84  58 

48! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

03 

CLARK 

37  51 

84  02 

1    " 

" 

HUBERT  BURGHER 

STATION 


LONDON 

SSW 

LONDON 

LOUISA 

LOU1SVI 
LOUISV1 

LE 

LE  WB  A 

LOUISVI 

LE  UPPE 
VILLE 

4 

MADISONV1LLE  1 

;t 

MAMMOTH 

CAVE  PA 

3K 

MILLERSBURG  2  N 

M1LLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

OLIVE  HILL  2  WNW 

ONEIDA 

OWENSBORO  2  W 
0WENSB0R0  DAM  46 
OWENTON  2  S 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 
PA1NTSVILLE  1  S 
PARADISE  STEAM  PLANT 
PIKEV1LLE 

PRINCETON  1  SE 
QUICKSAND 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
ROUGH  RIVER  DAM 
RUSSELLVILLE 
SADIEVILLE 


SALVIS 


LOCK 


SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 
SANDY  HOOK  5  NE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVJLLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHF1ELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 

SOMERSET  2  N 


RIN 


STEARNS 

SUMMER  SHADE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TILFORO 

TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  4' 


WAY LAND  2  SSE 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
W1LLIAMSTOWN  3  NW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WO00BURY  LOCK  4 


JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 


NICHOLAS 
GRAYSON 
WAYNE 


MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 
MUHLENBURG 


a  IKE 


BREATH1T 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 

BRECKINP 


SCOTT 


MAGOFFIN 
MAGOFFIN 
ELLIOTT 


WEBSTER 
SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 

PULASKI 


36     5  8 

36  53 

37  19 
37    11 


36  37 

83  43 

36  09 

84  41 

38  19 

64  09 

37  27 

86  03 

36  50 

84  50 

36  11 

83  26 

36  04 

83  56 

37  21 

84  20 

37  16 

85  53 

36  36 

88  19 

36  53 

37  52 

38  02 


37 

16 

86 

59 

37 

29 

62 

31 

37 

07 

87 

52 

37 

32 

63 

22 

37 

83 

57 

37 

IB 

■4  7 

13 

86 

37 

37 

8  6 

30 

37  44 

83  03 

38  06 

83  05 

36  44 

86  13 

36  44 

86  13 

37  36 

B7  32 

38  13 

85  16 

38  00 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist, 
Room  205  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.   In  Supplemental  Data 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  'Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. — Max-  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 


record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentallly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


Precipitation  Data.) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data- 
bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  2040Z . 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  ^e  publication  "Substation 
History"  for  this  State   price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  show! 


■   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
able  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 


Subscription  Price: 

should  be  made  payable  to  the  Sup< 

of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 


D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


It  was  a  cool,  wet,  and  stormy  month  -  one  of 
the  cooler  Julys  of  record,  and  in  a  number  of 
areas  one  of  the  wetter  Julys  of  record.  Three 
persons  were  drowned  due  to  flash  floods.  Light- 
ning strikes  were  responsible  for  one  fatality 
and  three  injuries.  At  least  15  persons  were 
injured  when  a  fairground  tent  was  blown  down 
by  high  wind. 

A  cool  July  followed  on  the  heels  of  2  preceding 
months  with  below  average  temperatures.  At 
Louisville  it  was  the  coolest  July  since  the 
all-time  record  low  of  72.4°  in  1947,  and  the 
third  coolest  of  record  (95  years).  At  Lexington 
it  was  the  coolest  July  since  1950  and  the  third 
coolest  of  record  (80  years). 

Repeated  heavy  rains  in  some  sections  were 
responsible  for  considerable  damage  to  crops. 
Flash  flooding  was  especially  damaging  in  the 
central  section  on  the  10th  and  in  the  southeast 
(Bell  County)  on  the  25th.  Two  of  the  wettest 
spots  in  the  State,  Campbells ville  and  Cumber- 
land Gap,  had  rainfall  totals  in  excess  of  14 
inches.  At  Campbellsville,  it  was  the  fifth 
consecutive  month  with  precipitation  above  aver- 
age; precipitation  from  January  1  through  July  3 1 


totaled  almost  46  inches,  about  the  average 
rainfall  for  an  entire  year  in  that  vicinity.  The 
U.  S.  Dept.  of  the  Interior  Geological  Survey 
reported  that..."Streamflow  was  excessive  in 
central  and  southern  areas The  mean  dis- 
charge of  the  Green  River  at  Munfordville  was 
the  highest  of  any  July  in  42  years  of  record." 

Some  of  the  reported  heavier  downpours  occurring 
in  short  periods  of  time  were:  1.78  inches  in  about 
15  minutes  at  Owensboro,  on  the  15th;  1.02  inches 
in  20  minutes  at  Mt.  Sterling,  on  the  28th;  about 
3.00  inches  in  35  minutes  at  Henderson,  on  the 
31st;  about  3.00  inches  in  1  hour  at  Middle sboro, 
on  the  25th;  3.82  inches  in  about  1-1/2  hours  at 
Fulton,  on  the  11th.  A  number  of  locations 
measured  24-hour  totals  in  excess  of  3  inches, 
some  of  the  dates  being  the  6th,  10th,  11th,  25th, 
and  31st. 

For  additional  details  concerning  the  flash  flood- 
ing and  damaging  storms  occurring  somewhere 
in  the  State  on  more  than  one-third  of  the  31  days, 
see  the  July  1967  issues  of  the  ESSA  publications 
C  LIMATOLOGIC  AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
and  STORM  DATA. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Sta. 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  >-i 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

25 

3.2 

7.2 

21++ 

i 

30 

85 

90 

57 

59 

5 

3 

5 

i 

2 

0 

16 

- 

6.8 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

20 

4.0 

7.1 

29++ 

23 

20 

84 

90 

60 

65 

5 

4 

4 

2 

3 

0 

18 

- 

7.0 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

23 

2.5 

6.6 

32 

NM 

20 

79 

82 

60 

63 

2 

3 

5 

6 

1 

0 

17 

57 

6.7 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 

KENTUCKY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

#    *    * 

WESTERN            01 

BARDwELL  4  b 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
4 

.1 

6.0 

9.5 
3 

21.6 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

- 

- 

2 

- 

BENTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

1.0 

7.0 
2 

11. u 
3 

- 

- 

- 

CALHOUN  LOCK  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2. fa 

1 

T 

T 

6.0 

3 

- 

COBB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

DAWSON  SPRINGS 

SNOWFALL 

. 

. 

_ 

_ 

. 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

DUNDEE  *  ESt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1.0 
3 

.3 

8.5 
5 

- 

- 

DUNMOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
2 

2.0 
1 

2.0 
1 

5.0 
2 

3.0 
1 

19.0 
7 

ELKTON  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
1 

4.0 
2 

1.0 
1 

T 

1.0 
1 

8.5 
5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

2.0 
3 

.3 

7.0 
4 

8.0 
3 

18.3 
11 

FRANKLIN  1  t 

SNOWFALL 

_ 

. 

- 

_ 

2.1 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

4 

1 

1 

- 

- 

GILBERTSVILLE  1  SE 

SNOWFALL 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GOLDEN  POND  8  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

1.0 

- 

2 

- 

GREENVILLE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.6 

5 

- 

3 

2 

- 

HARTFORD  6  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
3 

1.0 
3 

.1 

6.5 
3 

6.0 
3 

19.1 
12 

HENDERSON  7  SSw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

A. 5 
2 

1.3 
1 

.5 

8.0 
7 

9.0 
3 

23.3 
13 

HICKMAN  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

4 

1.1 

5.3 
3 

8.6 
3 

18.5 
10 

HOPKINSVILLt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
1 

3.0 
1 

2.0 
1 

2.5 
1 

- 

- 

LOVELACEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

8.0 
3 

6.0 
3 

- 

MADISONVILLt  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

3.0 
1 

2.0 
2 

1 

5.5 
3 

9.0 
3 

10 

MAYFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

1.0 

4.9 

7.0 

- 

- 

- 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

SNOwFALL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

MURRAY 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

.3 

1.3 

1 

1.6 

1 

2.3 
1 

2.2 

1 

7.7 

4 

OLNEY 

SNOWFALL 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

. 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0WENSBOR0  2  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2 

1.0 
1 

T 

7.0 
6 

10.0 
3 

21.0 
12 

0WENSB0R0  DAM  46 

SNOWFALL 
I  IN  On  GD 

2.0 
1 

T 

T 

7.0 
3 

10.5 
3 

19.5 
7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   81    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1966  -  1967 


KENTUCKY 


Station 


PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISt  STtAM  PLANT 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 

RJSSELLVILLE 

SEBREE 

UNIONTOwN  DAM  49 

»     *     * 
CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  45 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PKEP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREtN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 

BURKESVILLE  2  W 

CAMPbELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 

GAMALIEL  1  S 

GLASGOW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN 


2.5 
2 


5.0 


1.3 
1 


9.0 
2 


12.2 
2 


11.2 

6 


8.5 
3 

11.1 


8.0 
2 


9.0 

4 


11.5 
3 


12.0 

5 

20.0 


8.5 
3 


3.0 
5 


2.0 
3 


3.0 

4 


1.0 
1 


4.8 

4 


1.1 
1 

1.0 


4.5 

4 


6.1 

5 


3.0 
4 


5.0 
5 


4.0 
5 


4.0 
3 


1.6 
1 


6.5 

4 


6.8 
4 


1.5 
1 


1.8 
I 


1.0 
1 


1.0 

1 


4.0 
3 


5.0 
3 


1.0 
1 

1.0 


4.0 
3 


6.0 


5.0 
5 


7.0 
7 


1.9 
2 


6.4 
6 


8.5 


3.0 
3 


MAR        APR         MAY        JUNE 


8.0 
3 


5.0 
2 


9.5 
3 


4.0 
1 


5.0 
5 

1.8 


4.5 
2 


5.0 
6 


9.0 

4 


2 
3.5 

.5 


12.0 
3 


6.0 
3 


9.5 
3 


9.0 

4 


4.0 
2 


2.0 
1 


2.0 
1 


1.0 
2.0 


2.0 
2 


3.3 

1 

4.0 


2.0 
T 


11 
12.0 


13.3 
10 


25.5 
12 


29.2 
18 


23.8 


20.2 
13 


21,1 
10 


20.0 
15 


27.0 
13 


24.0 
17 


34.9 
10 


13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    82    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1966  -  1967 


KENTUCKY 


Station 


JULY         AUG        SEPT        OCT         NOV 


FEB  MAR         APR 


MAY        JUNE 


GLASGOW  WKAY 

GLENDALt  1  t 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

H0DGENVILLE-L1NC0LN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHF1ELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVt  PARK 

MILLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

ROUGH  RIVER  DAM 

SCOTTSV1LLE  3  SSW 

SCOTTSVILLE  2  Sw 

SHEPHERDSVILLE 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

*     *     » 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


14.0 


11.0 
3 

7.5 


15.0 
3 

7.8 


10.0 
5 


9.0 

4 


8.2 
3 

13.2 


8.8 
2 


15.0 
5 

13.0 


3 
13.0 


9.0 
b 


9.0 
4 


7.6 
6 


12.1 
7 


8.0 

5 

1.0 


8.0 
4 


7.0 
5 


2.0 
3 


8.0 
3 


3.0 
5 


3.0 
2 

2.5 


1.5 
2 


6.0 
5 

7.0 


6.0 
5 


5.0 

4 

2.0 


6.9 
5 


1.6 
1 


1.5 


3.5 
2 


3.0 
2 


1.8 
1 


4.0 
2 


1 
1.8 

1.3 


1.0 
1 

.5 

1 


2.0 
1 


5.5 

3 


2.0 
2 


3.8 
2 


2.5 
2 


2.8 
1 


4.5 


3.0 
3 


6.0 
3 


8.0 
4 


7.5 
5 


4.0 
3 


7.8 
4 


3.4 
2 


4.5 
3 


6.8 

7 

3.8 


3.0 
2 


2.0 
1 


7.7 
6 


7.3 

6 


1.5 


1.5 


1.0 
1 


1 

4.0 


3.0 
2 


1.0 
1 


7.7 
2 


9.3 
3 


7.2 
2 

2.0 


4.0 

1 


4.0 
1 

1.0 


2.0 
1 


9.0 
2 


2.8 
1 


8.1 
3 


27.8 
10 


28.0 
14 


10 


25.2 
9 


22.8 

15 


26.0 
13 


31.2 
11 


19.6 
6 


24.5 
13 


27.6 
15 


21.5 
14 


19.0 
11 


10 


28.8 
20 


12 


31.6 
19 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  83  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1966  -  1967 


KENTUCKY 


Station 


CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 

FARMERS  1  WNW 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  1  SW 

FORD  LOCK  10 

FRANKFORT  LOCK  4 

GEORGETOWN  WATER  V.0RK.S 

GEST  LOCK  3 

HIGH  bRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  Wb  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

MAYSVILLE  SEWAGt  PLANT 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

OWENTON  2  S 

RICHMOND 

SALVISA  LOCK  6 

SHELbYVlLLE 

SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLt 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY        AUG        SEPT        OCT         NOV         DEC 


10.3 

4 


8.5 
5 


9.2 
6 


6.7 

4 


8.0 

4 


4.5 
4 


4 
6.5 


4.5 

2 


8.0 
2 


8.7 

6 


5.9 
2 


8.0 
6 


12.2 

4 


8.4 
5 


10 

■  2 
2 

6 

.0 
4 

8 

,5 

3 

9.9 

6 


10.3 
5 


8.0 
2 

7.5 


5.0 
5 


3.0 
3 


4.0 

4 


2.0 
2 


1.0 
2 


.3 


4.5 

4 


1.8 
1 


3.5 

3 


1.5 

1 


1.0 
2 


4.5 
5 


2.4 
2 


3.5 
2 


1.0 


1.5 
2 


2.0 
2 


1.5 
2 


3.5 
2 


1.0 
1 


2.0 
3 


4.0 
4 


1.5 
.2 


2.0 
2 


10.3 
5 


7.5 

8 

4.3 


4.5 
3 


3.0 
3 


6.6 
9 


6.0 
5 


5.0 
3 


7.2 

6 


4.5 

3 


6.5 
8 


8.5 
7 


11. 1 

8 


10.0 


8.8 

4 


8.0 
5 


13 


6.0 
9 


5.0 
2 


3.5 
3 


5.0 
3 


MAR        APR         MAY        JUNE 


6.3 
2 


7.0 
2 


2.5 
1 


1.5 

1 


9.0 
3 


1.0 
1 


4.5 
2 


4.5 
3 


2.0 
1 


5.8 
3 


5.0 
3 


4.0 
1 


3.0 
1 


9.0 
4 


4.3 
2 


2.0 
1 


12.0 

3 


6.0 
1 


5.5 
2 


2.0 
2 


2.0 

1 


4.0 
1 


7.0 
3 


3.5 
1 


8.0 
2 


28.7 
12 


24.5 
19 


17.2 
12 


21.0 
12 


20 


20.0 


15.8 
6 


11 


16.9 
10 


20.0 
16 


15 


25.6 
17 


22.8 
12 


22.5 
10 


26.4 
24 


22.5 
10 


15.5 
7 


22.5 
11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-    84    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF     1966    -    1967 


KENTUCKY 


Station 


TYRONE    LOCK    5 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANbUREN 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  Nt 

WILLIAMSTOWN  3  Nw 

*     *     # 
EASTERN  0* 

ASHLAND 

BARbOURVILLfc 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  F>K 

DEWEY  DAM 

ELKHORN  CITY 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FREEbURN  2  SW 

FRENCHBURG 

GRAYSON  1  St 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  On  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY        AUG         SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


12.5 
2 


4.6 

1 


9.2 
2 


14.0 
3 


10.0 
6 


2.0 
1 


13.0 
3 


6.0 
3 

3.0 


7.0 
2 


2.0 


7.5 
3 


7.0 
2 


4.0 
1 


7.0 
2 


3.0 
3 


7.5 

2 


4.9 
3 


1.0 


.1 

6 
1.2 


4.0 
5 

5.0 


6.0 

4 


3.0 
3 


9.0 
T 


B.O 
6 


8.0 
6 


6.4 
6 


3.0 


9.0 
5 


7.0 
5 


10.0 
5 


2.5 
2 


5.0 
3 


1.5 
2 


1.0 


8.1 
2 


9.0 
5 


2.0 
2 


5.5 
3 


6.0 
3 


3.0 
2 


11.5 
6 


7.0 
2 


5.3 


2.5 
3 


6.0 
9 


5.5 

5 


5.3 
2 


1.5 
2 


3.5 
4 


5.1 
6 


6.5 
2 


10 


6 
9.5 


11.5 
6 


12.0 
H 


4.0 
4 


15.0 
7 


17.0 
11 


12.0 
9 


10.3 


9.0 
7 


6.5 
6 


9 
11.0 


3.0 

1 


2.2 
1 


8.5 
2 

2.0 


9.0 
3 


2.0 


1.0 


2.0 
1 

1.0 


2.0 


2.0 
1 


16.4 
11 


21.1 
& 


21 


27.2 
16 


13 

19 
19.5 


17 


14.0 
12 


44.0 
23 


21 


18.5 
17 


25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


KENTUCKY 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV 


FEB         MAR        APR         MAY        JUNE 


JACKSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEREMIAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LLOYD  GREENUP  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LOUISA  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MANCHESTER  4  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARTIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  KEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MIDDLESbORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ONEIDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PAINTSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RAVENNA  LOCK  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SALYERSVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SOMERSET  2  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

STEARNS 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

TILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TOMAHAWK.  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

VANCEBUKG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WEST  LIBERTY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WILLIAMSBURG  1  t 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WILLOW  LOCK  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e.o 

3 


2.7 
2 


2.5 
2 


3.1 

4 


3.0 
2 

6.5 


3.0 
2 


6.3 

6 


3 
10.5 

10.0 


5.0 
2 


4.0 
2 


7.5 


8.3 
6 


4.0 
5 

6.0 


7.0 
5 


8.5 
5 


8.0 
12 


7.0 
4 

5.0 


3.0 

7 


6.0 
2 


3.5 


9.5 
6 

.5 


7.8 
5 


7.0 
5 


6.0 
3 


6.3 
3 


1.3 
2 


5.6 
3 


2.0 
3 


5.5 

4 


6.5 
3 


7.0 
2 


6.5 
1 


7.0 
2 


4.3 

4 


2.8 
1 


4.0 
2 


6.0 
3 


9.0 
7 

8.5 


8.5 
10 


9.9 

7 


9.5 

7 


12.5 
11 


12 
3 

10.3 


15.3 
10 


16.9 
5 


5.2 

2 


5.2 
3 


2.0 
1 


5.0 
2 


10 
12.3 


6 

9.0 


7.5 
8 


1.0 
1 

1.5 


2.0 
1 


2.0 

1 


1.5 
1 


5.0 
2 


27,0 
18 


16 


26.2 
19 


29.5 
22 


34 


32.6 
23 


29.7 
10 


13 


28.1 


21.8 


2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY 


Day  Of  Month 


WESTERN  01 

BAPDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OMENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLV1LLE 

»     •     • 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87   80 
72   57 


87   87   78 
66   70   57 


87   87 
70   57 


84   85 
69   70 


84   85   77 


88   87   78 
66   71   55 


83   81 
71   60 


85   86   79 


8*   84 
67   58 


85   89 
68   70 


87   85 
66   6* 


86   86 
62   67 


85   8* 
64   65 


86   83 
63   62 


87   86 
62   68 


88   85 
67   64 


86   90 
67   66 


86 

85 

65 

68 

86 

85 

65 

66 

86 

84 

67 

71 

88 

87 

67 

64 

87 

87 

66 

66 

84 

84 

65 

6<3 

80   76   73 
58   56   58 


77   76   66 
55   51   59 


78   69   73 

57   56   61 


78   77   69 
56   56   59 


78   77 
59   58 


76   7*   65 
55   52   58 


79   75 
53   52 


80   76   73 
61   58   56 


80   79   72 
58   5*   56 


79   75   74 
55   55   58 


77   76   67 
56   52   58 


80   79   71 
58   56   60 


78   76   68 
60   56   60 


78   76 
54   53 


79   69   73 
58   57   62 


78   77   73 
56   56   58 


77   76   67 
55   53   58 


77   77   73 
56   49   53 


88   77   75 
55   50   57 


77   69 
52   59 


77   75 
56   59 


78   77 
52   58 


75   73 
53   61 


80   74 
53   58 


76   75 
50   58 


77   70 
50   52 


77   73 
50   59 


75   74 
50   60 


76   76 
51   54 


75   71 
50   56 


75   71 
53   59 


75   66 
54   58 


80   68 
59   62 


78   69 
55   62 


72   78 
47   59 


78   84 
63   60 


83   85 
65   61 


79   86 
64   63 


79   84 
63   60 


68   69 
61   62 


80   83 
62   60 


82   85 

64   60 


78   84 
62   61 


66   79 
60   61 


76   84 
64   56 


80   85 
62   61 


76   82 

66   59 


68   74 
62   61 


65   85 
65   62 


76   85 
64   58 


78   64 
64   59 


75   85 
62   58 


67   82 
56   59 


69   60 
60   62 


80   85 
64   62 


75   85 
60   66 


83   84 
65   64 


78   82 
57   62 


81   85 
63   59 


82   86 
58   61 


85   85 
65   64 


80   83 
63   62 


81   84 
65   62 


80   80 
65   63 


82   84 
67   64 


82   80 
63   63 


92   91 
69   71 


89   86 
70   70 


91   91 
69   71 


91   90 
69   70 


89   88 

69   70 


91   89 
66   71 


93   91 
71   71 


91   90 
66   68 


92   89 
72   71 


90   90 
68   71 


92   93 

70   71 


87   88 
70   71 


90   68 
68   71 


92   91 
70   73 


91   91 
70   73 


89   89 
69   72 


88   86 
66   66 


89   88 
69   70 


88   87 
66   69 


86   88 
68   69 


87   86 
69   70 


15 


87   91 
69   71 


64   85 
67   66 


64   86 
67   70 


87   88 
66   68 


91   89 
66   67 


84   88 
68   69 


66   86 
68   69 


86   86 
66   67 


87   86 
67   69 


84   86 
67   72 


93   91 
68   73 


91   90 
69   73 


60   86 
60   67 


76 
57 


77   75 
63   59 


ei 

60 


61   76 
64   59 


83 

54 


76 
55 


79 


85   85 
60   57 


65   85 
61   60 


85   87 
60   58 


82   84 
63   61 


82   84 
61   57 


85   87 
59   59 


88   81 
68   56 


76 
59 


58|  53 

77 
56 


89   91 
60   63 


65   86 
59   60 


88   86 
63   65 


67   67 
62   63 


66   67 
63   65 


85   85 
60   62 


89   84 
65   56 


64   65 
60   56 


79   61 
63   60 


84   86 
60   57 


84   84 
61   56 


80   78   75 
61   55   52 


84   79   77 
63   56   51 


90   85   73 
67   55   51 


84   72   77 
61   57   52 


68   83   75 
61   55   49 


83   76   76 
63   55   51 


82   83   76 
61   55   49 


86   78   76 
60   53   49 


83   74   76 
65   56   50 


90   86   74 
66   58   53 


83   78   76 
60   55   49 


83   74   74 
64   57   53 


80   72   76 
65   57   55 


83   75   76 

65   58   58 


82   74   76 
65   60   55 


82   75   76 
63   54   48 


80   82   83 

52   59   57 


80   83   85 
53   58   57 


77   82   84 
52   54 


61   63 
53   61 


78   80   84 
51   55 


79   81 
52   58 


80   82   82 
48   59   55 


80   83   84 
50   57   56 


79   83 

52   59   58 


78   82 
54   57 


78   63   84 
51   59   58 


79   81   83 
51   59   60 


78   82   82 
56   62   62 


B3   85   87 
56   63   60 


82   63   84 
55   62   60 


76   81   82 
49   56   53 


65   66 
61   62 


90   89 
62   63 


66   67 
56   61 


90   88 
63   65 


66   66 
59   62 


63  85 

64  64 


85   87 
60   63 


88   87 
63   66 


87   88 
62   66 


67   65 
60   61 


84   87 
55   57 


85   85 
56   61 


62   82   85 
58   61   61 


84   82   86 
58   61   60 


86   87   87 
58   59   63 


88   88   90 

58   63   65 


65   66   91 
56   59   61 


85   83   87 
58   62   62 


64   83   87 
56   58   57 


85   86 

55   57   57 


65   85   89 

56   61   64 


85   86 

61   62   64 


84   64   86 
56   60   60 


83   62 

56   62   59 


62   81   85 
61   63   65 


66   85   90 
62   63   65 


83   87 
64   64 


85   85   86 
55   60   63 


92   93 
64   71 


86   88 
65   72 


90   90 
66   70 


90   91 
64   73 


88   89 
65   70 


90   90 
65   70 


92   92 
65   72 


68   90 
63   63 


90   90 
64   71 


87   87 
63   73 


90   91 
66   72 


85   85 
66   73 


69   86 
65   70 


89   89 
67   73 


90   91 
73   75 


88   89 
64   73 


82   81 
62   65 


86   88 
61   64 


86   84 
65   64 


88   85 
65   64 


89   80 
64   65 


84   88 
67   66 


87   84 
65   63 


84   87 
66   63 


86   87 
61   62 


67   69 
55   56 


80   87 
66   65 


86   83 
65   63 


84   85 
64   64 


66   85 
66   65 


83   84 
66   66 


91   87 
67   65 


90   67 
68   66 


81   85 
64   64 


89   68 
70   65 


90   85 
73   71 


66   85 
70   66 


86   89   85 
75   68   65 


87   87   91 
73   70   65 


90   90   83 

71   70   63 


87   88   90 
73   71   64 


87   87   86 
71   71   63 


90   86   89 
73   70   65 


87   85   81 
73   70   66 


86   88   86 
72   69   65 


83   86   86 

74   70   64 


87   88   84 

72   65   69 


89   88   86 
73   71   63 


87   86   85 
71   67   61 


87   82 
70   63 


87   66 
64   65 


90 1  93 
T5 1  71 


87   86 
71   72 


86   89 
64   64 


86   84 
67   64 


83   67 
69   65 


66   61 
62   63 


85   87 
64   62 


87   88 
68   61 


88   90 
63   60 


85   86 
69   65 


84   87 
67   65 


66  87 

67  61 


87   66 
66   63 


85   86 
70   65 


93   89 
70   69 


90   69 
66   66 


85   87 
70   62 


85   85 
69   63 


85   84 
66   65 


85   85 
69   67 


86   87 
71   67 


88   85 
67   68 


83   85 
66   64 


87   85 
70   69 


69   87 
65   67 


65   86 
69   68 


84   85 
67   65 


85   87 
70   69 


86   84 
70   70 


81   85 
65   64 


83   85 
69   68 


84   85 
68   68 


86   85 
67   65 


87   62 
65   64 


89   85 
66   65 


82   84 
66   64 


86   64 
64   65 


86   85 
66   67 


64   86 
70   69 


84   85 
65   61 


85   85 
66   66 


83   84 
65   62 


66   66 
66   65 


85   85 
68   66 


89   84 
66   68 


88   84 
68   64 


82   82 
65   66 


80   82 
69   66 


84   83 
65   68 


82   65 
68   66 


84   84 
66   68 


92   92 
60   68 


89   86 
62   65 


91   93 
65   66 


91   92 
65   71 


84   90 
66   67 


90   90 
64   65 


92   93 
65   71 


87   90 
63   64 


90   90 
64   71 


87   89 
63   65 


90   90 
63   58 


84   87 
66   72 


87   89 
63   66 


89   89 
65   71 


91   91 
66   71 


69   89 
62   65 


85   86 

60   61 


86   67 
61   68 


84   82 

59   66 


87   87 
58   67 


86   87 
62   63 


88   86 
64   68 


86   86 

65   64 


85   63 
60   65 


86   85 
57   65 


87   86 
58   67 


88   85 
61   68 


86   87 
63   64 


85.8 
63,3 


84.2 
62.5 


64,4 

64,6 


85.4 
64.5 


83.5 

64.8 


81.6 
61.3 


84.7 
63.3 


85.7 
64.4 


84.7 
61.9 


85.0 
64,4 


84.2 
63.3 


85.5 
64.3 


82.1 

65.5 


84.4 
63.3 


63.8 
64.9 


85.0 
64.9 


84,0 
63,4 


82.4 
59.6 


83.6 
61.9 


82.6 
61.5 


64.0 
62.0 


64.2 
62.4 


84.1 
63.6 


83.5 

60.4 


83.0 
61.5 


83.2 
59.8 


85.1 
59.5 


83.4 
62.8 


84,2 
62,5 


86   85 
59   64 


85   84 
59   66 


85   84 
65   66 


88   65 
65   67 


88   84 
62   72 


85   83 
69   62 


83.0 
61.0 


62.2 
62.3 


81.1 
64.2 


85.1 
64,8 


84.3 
64,6 


82.0 
61.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVIILE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

*     »     » 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
C0VIN6T0N  MB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
5HELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
W1LLIAMST0WN  3  NW 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  I  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


85   87   85 
64   64   55 


87   68 
70   52 


83   77 
70   60 


88   84   78 
66   63   58 


84   89   84 
63   68   61 


89   83 
64   65 


88   86 
62   70 


85   86 
64   68 


88   90 
60   67 


63   86 
65   67 


84   84 
66   64 


90   88 
58   65 


67   69 
63   59 


87   82 
59   69 


86   89 
63   64 


85   83 
66   66 


85   89 
62   64 


66   85 
63   69 


89   67 
60   6T 


87   85 
65   66 


82   86 
65   66 


87   90 
63   63 


84   81 
63   63 


69   85 
67   67 


87 
65 


92 

55 


77   78 
51   58 


69   71 
55   60 


74   75 

49   59 


76   77 
49   60 


77   73 
53   58 


78   76 
50   61 


79   72 
53   63 


75   80 
50   60 


75   78 
53   58 


76   75 
53   57 


76   75 
47   60 


80   70 
49   60 


77   70 
50   59 


76   79 
54   56 


77   69 
53   61 


76   79 
53   57 


75   73 
54   59 


60   75 
48   59 


78   77 
51   56 


75   76 
52   56 


75   79 
50   50 


75   70 
50   56 


77   70 
52   59 


78   75 
54   51 


61   76 
5  3   49 


80   75 
54   48 


78   74 
50   50 


73   81 
51   47 


61   77 
54   52 


80   76 
54   49 


83 

79 

78 

77 

75 

84 

86 

58 

50 

48 

58 

64 

64 

64 

85 

85 

73 

79 

70 

76 

86 

55 

52 

46 

55 

60 

62 

63 

83 

81 

76 

80 

72 

78 

85 

61 

53 

49 

51 

59 

63 

65 

85 

79 

75 

78 

70 

78 

85 

61 

53 

51 

57 

60 

63 

64 

73   84 
61   63 


70   85 
59   62 


83   81 
64   66 


82   84 
64   64 


77   62 
62   60 


63   84 
63   64 


84   66 
62   65 


89   86 
64   65 


81   87 
59   63 


80   86 
63   65 


83   85 
65   62 


86   87 
59   62 


85   87 
62   63 


83   65 
62   65 


79   86 
62   62 


84   84 
64   66 


77   65 
56   64 


60   62 
63   64 


86   86 
60   61 


78   84 
64   63 


80   84 
63   64 


79   87 
61   63 


83   82 
62   62 


85   65 
63   65 


69   79 
61   60 


73   79 

60   63 


70   75 
58   62 


72   76 
58   62 


75   83 
62   59 


68   77 
61   62 


68   76 
60   61 


64   88   87 
62   59   67 


86   86   87 

62   65   69 


85   84 
71   69 


80   84 
69   68 


86   64   66 
61   62   62 


61   85 
68   69 


86   88 
68   69 


69   70   68 


88   81 
67   68 


85   81   86 
68   68   70 


84   88 
66   67 


77   85 
63   70 


78   85 
65   68 


86   84 
67   66 


81   86 
70   71 


87   80 
67   68 


82   83 
67   68 


13   14   15  16   17   18   19 


89   83   74   76   62   83   84 
60   53   54   55   57   56   60 


87   84   88 

64   64   65 


27   28  I  29   30   31 


85   87   69 
66   65   70 


87   87   89   83   86   67 

65   65   65   68   64   66!  61, 


89   81   75 
62   57   51 


76   82   64|  66 


85,  89   89 


88   87   87   87   82   64 


51   57   57   58   60   62   65   65   68   68   69   63   66   63   61   54 


83   75   76  1  78   82   84   83   85 
68   56   561  62   64   62   65   67 


86   80 
65   66 


72   76  i  80   82   85|  85 
56   49,  51   57   56   60 


90   85   73  I  77   80   83   84 
62   56   50   54   55   54   58 


85   85 
61   62 


84   73 
65   56 


83   79 
62   56 


82   75 
62   55 


80   83 
56   56 


82 
59 


86   88   86 


8T   88 |  87 
64   68   69 


80   67   82   84   86 
69   67   66   69   64 


851 
67 


64   63   68   65   64   66 


87 
61 

88 
56 

76 
52 

84 
52 

88 
66 

84 
55 

73 
55 

77 
55 

78 
58 

82 

57 

79   83   86 
67   67   69 


67   86 
63   66 


77   86 
65   70 


73   83 

63   68 


72   85 
60   62 


83   92 
61   67 


75   87 
66   68 


74   86 
64   70 


84   79 
62   55 


82   77 
57   55 


85   76 
63   54 


80   75 
61   55 


67   83 
62   58 


62   72 
64   57 


88   85 
61   56 


81   76 
64   56 


84   79 
58   56 


86   83 
63   55 


89   82 
62   56 


86   80 
61   57 


61   70 
64   55 


80   74 
61   54 


53 1  4; 
75 


81   61 
57   57 


81   83 
55   53 


76   61 
56   57 


79   82 

55!  61 


79   66 
62   62 


63   86 
61   59 


84   87 
62   59 


85   83 
62   61 


81   65 
62   61 


62   67 
56   56 


81   88 
61   61 


80   85 
61   57 


82   81 
61   62 


77   63 
65   62 


86   84 
63   63 


81   83 
62   52 


76   80 
56   57 


79   80 
56   56 


79   80   83 
56   59   57 


84   73!  77 
58   52!  51 


83   69 
57   53 


85 

90 

67 

67 

76 

88 

63 

67 

78 

86 

63 

62 

76 

86 

66 

69 

80   70 
60   51 


83   70 
52   50 


78   75 
56   51 


85   73 
56   55 


84   71 
56   54 


79   74 
55   50 


84   71 
57   51  ' 


83   71 
57   52 


84   72 
55   51 


77   82 
50   52 


80   81 
54   55 


60   78 
50   57 


78   80 
50   55 


81   S3 
57   54 


61   62 
55   58 


78   80 
53   52 


82   64 
53   52 


81   80   63 
54   52   56 


80   81 
53   57 


80   80 
54   55 


82 

58   56 


65 

62   60 


64   79 
61   61 


77   84 
59   59 


80   84 
61   59 


83   87 

61   60 


86   82 
57   59 


86   85 
60   62 


85   85 
57   60 


85   80 
55   57 


82   87 
58   61 


88   83 
60   61 


85   60 
59   57 


63   66 
61   61 


86   84 
57   59 


87   85 
56   61 


85   80 
59   60 


83   86   83   85   81   84 
68   64   68   68   70   64 


88   86   89   84   86   87 
67   61   66   67   62   63 


85   85 
68   68 


87   67 
63   64 


90   86 
65   65 


87   68 
65   62 


66   86 
63   64 


86   85 
66   65 


90   86 
60   59 


86   86 
57   61 


86   64 
62   63 


86   87 
63   66 


86   86 
69   65 


87   88 
61   66 


34   84 
66   64 


67   87 
61   60 


86   86 
66   64 


84   65 
64   64 


68   89 
60   63 


83   87 
65   64 


87   85 
64   64 


85   88 
59   59 


87   86 
64   61 


85   84 
59   60 


83   85 
55   60 


84   85 
55   59 


87   86 
60   62 


84   90 
53   64 


82   85 
64   61 


64   85 
58   59 


87   87 
60   61 


86   84 
61   60 


89   86   87 


89  88 
69  63 

91  91 

69  63 

86  88 

68  66 

88  82 

70  66 

86  87 

67  66 

90  89 


88   88 
64   64 


88  1  83 
67!  70 


87   87 
65   67 


87   67 
64   67 


88   83 
62   68 


69   66   62 


86   87 
67   63 


88   86 
72   70 


91   89 
70   61 


88  90 

66  65 

87  87 

68  67   68 

90  89   85 

66  65   65 


85   85 
67   69 


68   68   89 
68   67   62 


86   84 
67   71 


89   63 
62   68 


69|  66   65 

A3   86   88   87 
66  j  67   65   65 


87   87 
65   68 


69  89  89 

69  62  62 

84  84  82 

65  62  64 

88  68  88 

67  64  67 


67   63   61 


81   85 
67   66 


78   83 
66   65 


86   88 
62   60 


80   87 
67   67 


65  88 

66  67 


86   79 
64   62 


87   87 
61   64 


83   67 
64   64 


83   86 
66   65 


82   87 
66   65 


83   64 
66   63 


83   85 
68   57 


84   85 
64   57 


83   64 
65   57 


85   83 
65   62 


85   84 
63   62 


85   85 
64   51 


83   84 
66   62 


82   82 
65   60 


84   82 
66   60 


80   85 
66   63 


85   85 
61   61 


60   81 
65   63 


82   84 
65   54 


84   83 
65   62 


SO   81 
65   56 


81   84 
68   56 


82   82 
61   65 


85   84 
66   58 


80   82.4 
65   62.9 


80   86 
61   67 


87   63 
68   67 


87   84 
65   66 


86   85 
60   65 


85   82 
65   64 


90   87 
67   67 


78   85 
64   66 


88   81 
70   67 


89   90 
64   65 


89   86 
65   66 


89   86 
67   66 


83   83 
62   60 


80   82 
65   59 


83   86 
67   64 


83   65 
61   64 


84   85 
61   60 


84   84 
65   63 


82   85 
66   64 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY 


Station 

Day  Of  Month 

0 
01 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
61 

60 

64 

77 
56 

74 
51 

77 

47 

69 

59 

76 
63 

79 

62 

83 
59 

75 
64 

83 
69 

85 
67 

81 
64 

69 

56 

73 

48 

77 
50 

79 
56 

81 
53 

83 
56 

80 
60 

84 
57 

81 
65 

86 
60 

85 
65 

78 
69 

S3 
66 

84 
61 

83 
68 

82 

67 

82 

61 

75 
63 

79.6 
60.2 

MANCHESTER  4  5E 

MAX 
MIN 

68 
61 

81 
66 

79 
61 

76 

50 

79 
46 

74 
58 

77 
63 

82 
62 

85 
62 

62 
65 

84 
69 

87 
69 

83 

67 

79 
55 

74 

52 

76 

50 

79 
55 

82 
52 

65 
57 

82 

61 

85 
60 

85 

61 

83 
59 

88 
63 

82 
66 

85 

67 

85 
63 

84 
68 

83 

67 

83 
62 

80 
62 

81.9 
60.7 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

63 
59 

85 
60 

81 
57 

72 
48 

73 
47 

76 
49 

70 
57 

77 
59 

82 
59 

84 
62 

75 
64 

84 

66 

87 
65 

83 
53 

67 
48 

72 

50 

77 
50 

78 
50 

80 
52 

84 
56 

80 
60 

85 
61 

84 
59 

84 
61 

88 
66 

80 

66 

86 
61 

86 

62 

83 

65 

80 
62 

82 
62 

80.3 
57.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

62 
69 

84 

64 

83 

62 

80 
51 

77 
48 

78 
49 

68 
60 

74 
61 

83 
63 

85 
62 

75 
67 

85 
69 

87 
67 

81 
61 

70 
51 

76 
51 

80 
52 

80 
55 

83 
56 

85 
59 

85 
60 

67 
61 

81 
61 

83 
63 

81 
65 

75 
65 

83 

64 

83 
64 

83 
68 

80 
61 

85 
62 

80.7 
60.2 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

66 
65 

81 

67 

78 

58 

75 
51 

77 

49 

75 

58 

81 
58 

82 

64 

86 
63 

81 
69 

85 

69 

88 
68 

83 
68 

75 
55 

75 
49 

78 
51 

82 
55 

83 
54 

85 
56 

84 
58 

87 

58 

83 
67 

85 
63 

87 
66 

85 
71 

83 
69 

86 
61 

84 
68 

85 
68 

84 

63 

80 
65 

82.2 
61.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

87 
61 

83 
67 

76 
56 

74 
53 

76 

48 

70 
56 

77 
64 

81 

63 

85 
61 

84 
67 

83 
68 

86 
70 

82 

65 

76 
54 

75 

50 

77 
51 

80 
53 

82 
53 

84 
57 

80 
59 

84 
57 

84 
64 

84 
63 

89 
67 

85 
68 

85 
66 

85 
61 

83 
64 

81 
65 

82 

59 

81 
65 

81.3 

60.5 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
63 

84 
70 

84 
62 

79 
56 

82 
51 

71 
51 

78 
63 

88 
61 

90 
65 

78 
65 

89 
68 

90 

69 

85 
66 

75 
60 

81 
53 

82 
53 

80 
57 

86 
57 

89 
59 

83 

61 

89 
62 

82 
59 

89 
63 

92 

64 

85 
67 

88 
66 

90 
66 

86 
69 

85 
67 

86 
65 

80 
62 

84.5 
61.9 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
62 

78 

60 

75 
54 

75 
49 

79 
49 

76 
64 

83 
66 

85 
61 

82 
68 

84 
69 

86 
71 

84 
67 

76 
56 

76 
47 

78 
53 

80 
54 

82 
54 

85 
56 

85 
59 

86 

61 

84 
69 

85 

64 

88 
65 

83 
65 

84 
67 

85 
62 

82 
69 

85 
68 

85 

63 

79 

65 

82.2 
61.3 

STEARNS 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 
66 

82 
60 

80 
53 

70 
50 

76 
53 

77 
63 

73 
64 

83 
62 

83 

70 

84 
61 

83 
70 

86 

65 

80 
54 

70 
49 

74 
52 

77 

57 

80 
55 

84 
58 

65 
61 

84 
63 

85 

66 

84 
62 

85 
66 

85 
68 

81 
66 

80 
64 

82 
60 

84 
66 

84 
61 

81 
62 

80.9 
61.1 

TOMAHAWK  1  MSW 

MAX 
MIN 

83 
56 

88 
57 

82 
59 

79 
52 

75 
50 

78 

50 

68 
60 

77 

60 

81 
60 

87 
60 

75 
59 

85 
65 

87 
65 

83 
55 

71 
49 

76 
49 

77 
53 

79 
54 

83 

54 

84 
55 

82 

57 

84 
57 

85 

58 

86 
60 

89 
62 

84 
63 

86 
62 

87 
62 

88 
65 

83 
66 

84 
60 

81.8 
57.9 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

89 
55 

89 
68 

78 
53 

76 
50 

81 
45 

76 
56 

77 
62 

86 
57 

88 

60 

64 
59 

87 
66 

88 
63 

64 
56 

73 
51 

74 

43 

81 
46 

84 
52 

86 
50 

88 
58 

83 
59 

87 
55 

87 
59 

87 
60 

91 

64 

89 
69 

89 
61 

89 
59 

86 
67 

87 
63 

84 
58 

77 
60 

84.0 
57.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

85 
62 

68 
61 

83 
59 

77 
54 

74 
52 

78 
54 

69 
61 

76 
62 

84 
64 

86 
63 

73 

67 

85 
67 

88 
65 

83 
54 

70 
51 

75 
52 

77 
55 

80 
54 

83 

56 

84 
60 

81 
58 

85 

60 

83 
60 

84 
62 

88 
69 

85 
66 

87 
64 

89 
65 

85 
66 

82 

63 

84 
63 

81.6 
60.3 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
67 

79 
60 

78 
53 

75 
49 

71 
59 

76 
64 

81 
63 

84 
63 

75 
65 

86 

70 

87 
70 

83 
69 

60 
56 

75 
50 

79 
51 

80 
57 

83 
54 

86 
57 

82 

61 

85 
63 

84 
65 

85 

64 

85 
66 

81 
70 

81 
68 

83 

65 

82 
68 

86 
68 

85 
61 

80 
64 

81.4 
62.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

*3  ».  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o> 

WESTERN             01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAF 

WINC 
MAX 
MIN 

■  u 

13 

9« 

68 

.2E 

43 

IOC 
73 

.21 
32 
94 
63 

.3C 
33 
8E 
62 

.24 
17 

87 
60 

26 
86 
60 

.00 
76 
67 
60 

.17 
16 
89 
65 

.25 

5 

97 

68 

.16 
45 
95 
68 

.38 
83 

101 
71 

.20 
14 

100 
70 

.41 

29 

90 
67 

.35 

66 
86 
58 

.21 
41 
83 
53 

.26 
22 

9? 

6C 

.22 
21 

91 
61 

.35 

22 

98 
65 

.45 
19 
99 
64 

.22 
21 

98 
67 

.11 

n 

93 
66 

.3C 
22 

IOC 

6; 

.44 
29 
92 
69 

.22 
51 

99 
68 

.22 

56 
97 
74 

.26 
37 
97 
74 

.20 
25 
94 
68 

.17 
34 
99 
68 

.36 
30 
92 
70 

.19 

20 
100 
70 

.16 
45 
97 
70 

7.70B 
1010 
93.8 
66.4 

H    •    ft 
CENTRAL             02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAf 
WINC 

.10 

1C 

1, 

.36 
24 

.33 

44 

.26 

45 

.43 
46 

.33 

22 

.18 
19 

.35 

25 

.10 
37 

.39 
47 

.05 
24 

.35 

20 

.26 
54 

.32 

41 

.25 

29 

.19 
29 

.22 
24 

.16 
32 

.22 

23 

.23 
25 

.29 
24 

.10 
27 

.13 

40 

.29 
63 

.16 
46 

.16 
33 

.29 
45 

.21 

16 

.28 
29 

.32 

41 

7.52 

1015 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.12 

9 

94 

76 

25 
95 

69 

.20 
22 

90 
70 

.20 
22 

90 
65 

.27 
30 
89 
63 

56 
82 
64 

.03 
62 

70 

64 

.14 
36 
72 
65 

.18 
20 
76 
72 

23 

78 

38 

74 
73 

.16 
13 
78 

74 

.19 
19 

100 
62 

.22 

30 
90 
60 

.04 
27 
75 
60 

.29 
13 

SO 
62 

.22 

18 
70 
60 

.42 
14 
78 

62 

.22 
11 
75 

54 

.07 
26 
80 
68 

.21 

17 
82 
67 

.13 
20 
91 
63 

.05 

7 

95 

70 

.12 
12 

98 
72 

.14 
21 
94 
75 

.15 
24 
78 

74 

.11 

11 
92 
72 

.12 
23 

95 
74 

.13 
19 
91 

74 

.17 
14 
96 
72 

.19 
20 
97 

70 

5.16B 

702 
85.3 
67.5 

ft    »    » 
BLUE  GRASS          03 

DIX  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.17 
15 
93 
6E 

.22 

28 
92 

70 

.04 
32 
87 
63 

.41 
51 

85 
60 

.25 
60 
81 
60 

.18 
45 
85 
60 

.09 
54 
68 
60 

.15 
30 

.14 
33 
95 
67 

.31 
27 
97 

71 

.12 
30 
79 

70 

.17 

40 
90 
71 

.47 
37 
92 
70 

.34 
83 
87 
58 

.24 
54 
82 
57 

.20 
24 
84 

67 

.22 
31 
85 
6! 

.2! 

21 

85 
64 

.15 

16 
87 
66 

.21 
20 
92 

70 

.09 
21 
82 
67 

.24 

14 
93 

70 

.22 

28 
94 
70 

.19 
29 
95 
70 

.27 
55 
93 
72 

.12 
25 
86 
76 

.12 
21 

98 

72 

.37 
44 
96 
71 

.15 

48 
94 
66 

.15 
22 
87 
68 

.23 
35 
92 

71 

6.48 
1073 
88.5 
67.0 

EASTERN             04 

BUCK HORN 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.13 

i; 

9« 
71 

•  2C 
12 
9E 

7C 

.15 
26 
8£ 

6E 

.24 
29 
89 
62 

•  22 
38 
81 
64 

.16 
12 

9  0 
59 

.01 

8 

70 

62 

.06 

8 

80 

67 

.02 

5 

90 

70 

.07 

9 

94 

72 

.12 
57 
89 
71 

.18 
31 
92 
71 

.16 
25 
98 
70 

.12 
19 
91 
62 

.12 
18 
79 
59 

.16 
10 
87 
58 

.07 
U 
8? 
61 

.13 

4 

91 

63 

.31 
7 

loo 

62) 

.23 
5 

98 
65 

.10 
14 
87 
68 

.24 
13 

96 
67 

.12 

16 
91 
67 

.12 
19 
91 
67 

.22 

46 
96 
71 

.00 
27 
82 
71 

.14 
21 
92 
71 

.26 

30 
98 
72 

.30 
20 
91 
70 

.02 
10 
86 
70 

.20 
19 
92 
70 

4.58 

580 

90.0 

66.8 

DEWEY  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.17 
IC 
8E 
69 

.29 

a 

88 
65 

70 

11 

3 

i 

60 
55 

.11 
11 

86 
66 

1 

70 
67 

2 
79 
66 

.15 
11 
95 
74 

.25 

9 
99 
74 

4 
77 
72 

.11 

8 

93 

71 

.10 

6 

90 

72 

.17 
10 
93 
66 

.14 
13 
84 
62 

.19 
11 
92 
63 

.11 

6 

88 

66 

.15 

8 

90 

64 

.16 

6 

95 

6? 

.19 

7 
99 
71 

.12 

7 

91 

68 

.22 
8 

98 
67 

.11 

7 
93 
69 

.19 
10 
95 
72 

.13 
18 
96 
75 

.09 
14 
87 
72 

.14 

6 

95 

74 

.18 

9 

97 

76 

.08 

7 

92 

73 

.12 

5 
85 
73 

.17 
11 
94 
71 

4.88B 

269 
89.5 
68.5 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
VANCEBURG 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAMPBELLSVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNT  STERLING 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MIDDLESBORO 


93 

DATE 

31« 

43 

DATE 

15 

14.41 

3.16 

4.69 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF     1966    -    1967  KENTUCKY 


Station 


WESTERN  01 


BARDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  M 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLt 


CENTRAL  02 


ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  I  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 


03 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

D1X  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGt  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 


21 
35 

38 
29 
27 

33 
33 

30 

27 

24 

51 
27 
21 

70 


36 
59 
70 
74 
42 

25 
96 

60 
85 
52 

62 
59 

49 
62 
49 

61 
69 


345 
348 


292 


300 
333 
303 
286 
307 

318 
316 

308 

311 

304 
320 
273 
284 
420 

324 


365 
344 
324 

309 

390 
344 
365 
328 
337 

347 
332 
338 
313 
280 

324 
340 
356 
389 
253 

341 

329 


307 
359 
428 
419 
360 

334 
427 
377 
398 
392 

340 
392 
338 
389 
344 

412 
418 


480 
488 


429 
471 
493 
424 
484 

447 

459 
449 

440 

492 

480 
433 
445 
537 

486 


533 
529 
513 

534 

552 
511 
548 
529 
511 

535 
511 
515 
505 
514 

531 

517 
503 
553 
478 

522 

510 


504 
536 
602 
637 
564 

501 
619 
546 
569 
583 

570 
584 
530 
590 
553 

601 
589 


858 
841 


843 


830 
825 
865 
804 
858 

847 
822 
825 

842 

836 
855 
812 
819 
846 

841 


879 
853 
858 

859 

892 
858 
870 
852 
864 

883 

840 
848 
843 
846 

907 
821 
873 
924 

808 

851 

881 


830 
862 
969 
962 
931 

861 
993 
875 
916 
904 

908 
943 
863 
918 
922 

945 

938 


820 
806 
783 
826 


815 
784 
821 
752 
861 

786 
796 
752 

824 

808 
806 
760 
775 
888 

854 


819 
793 
828 

789 

834 
774 
807 
823 
786 

826 
793 
807 
792 
807 

882 
795 
899 
915 
735 

791 
834 


758 
809 
910 
865 
856 

788 
890 
807 
857 
888 

851 
866 
802 
863 
854 

910 
914 


832 
842 
802 
893 


858 
843 
874 
783 
885 

818 
831 
787 

845 

870 
875 
801 
827 
927 

856 


927 
894 
886 

862 

900 
869 
907 
918 
852 

895 
889 
894 
868 
910 

949 
858 
946 
961 
813 

849 
858 


863 

905 

1043 

1031 

953 

887 
965 
888 
958 
971 

967 
971 
891 
967 
951 

1017 
997 


374 
392 
423 
429 


412 
383 
448 
353 
421 

402 
381 
361 

388 

421 
408 
372 
374 
480 

426 


474 
433 
434 

392 

450 
386 
431 
449 
365 

453 
403 
424 
394 
438 

453 
378 
496 
509 
331 

378 
443 


421 
498 
622 
529 
506 

430 
542 
449 
524 
548 

468 
577 
445 
515 
502 

581 
584 


123 
150 
133 
156 


148 
144 
174 
97 
170 

128 
142 
110 

131 

156 
165 
111 
126 
224 

159 


213 
188 
163 

150 

205 
165 
183 
196 
145 

190 
169 
178 
159 
181 

209 
149 
192 
189 
123 

152 

186 


167 
208 
305 
277 
249 

184 
251 
206 
245 
267 

223 

282 
198 
249 
235 

293 

300 


88 
104 

116 
64 

93 
118 
102 

55 
121 

88 
92 

88 
105 

86 

107 

83 

90 

163 

130 


153 
136 
117 

104 

159 
126 
150 
146 
123 

141 
117 
136 
120 
112 

139 
130 
148 
135 
113 


JUNE    TOTAL 


8 
12 

12 

8 

11 
11 
13 
5 
11 

8 
10 

7 
9 

14 
15 
11 
10 
24 

11 


NORMALS 
JULY-JUNE 


3973 
4016 


4088 


3919 
3947 
4131 
3588 
4145 

3875 
3882 


3922 

4011 
4082 
3683 
3771 
4582 

4119 


4424 
4230 
4164 

4040 

4460 
4091 
4332 
4279 
4039 

4328 

4188 
4045 
4127 

4442 
4050 
4478 
4652 
3688 


130 

13 

4084 

140 

10 

4233 

131 

16 

4035 

152 

11 

4401 

175 

9 

5133 

173 

18 

4989 

169 

29 

4659 

137 

18 

4167 

185 

13 

4987 

159 

13 

4382 

185 

19 

4761 

188 

19 

4813 

138 

23 

4553 

207 

11 

4892 

164 

23 

4305 

175 

11 

4743 

169 

28 

4611 

194 

23 

5039 

198 

16 

5025 

4124 
4205 


4022 
3933 


3806 
4288 


4162 


4729 


3962 


4550 


4260 


4272 
4172 


4660 


4143 
5265 


4487 
4508 


4683 
4749 


4546 
4728 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1966    -    1967  KENTUCKY 


NORMALS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY-JUNE 

WAYNESBURG  7  NE 

0 

0 

45 

345 

531 

892 

786 

897 

427 

187 

169 

19 

4296 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

0 

2 

63 

351 

565 

907 

847 

942 

523 

247 

172 

17 

4636 

4689 

EASTERN             04 

ASHLAND 

0 

1 

86 

417 

602 

938 

879 

968 

571 

303 

222 

10 

4997 

4226 

BARoOURVILLE 

0 

0 

23 

305 

453 

811 

900 

445 

205 

142 

24 

BAXTER 

0 

0 

49 

352 

578 

905 

849 

914 

503 

242 

183 

20 

4595 

BLAINE  2  W 

2 

6 

84 

634 

1010 

928 

1001 

602 

327 

235 

24 

CUMBERLAND 

0 

0 

45 

317 

543 

837 

818 

905 

431 

218 

189 

19 

4322 

DEWEY  DAM 

0 

0 

55 

392 

582 

957 

877 

951 

555 

241 

162 

24 

4796 

GRAYSON  1  SE 

1 

3 

87 

431 

603 

959 

876 

978 

562 

289 

198 

18 

5005 

HEIDELBERG  LOCK  14 

0 

0 

36 

338 

532 

864 

776 

879 

442 

172 

152 

19 

4210 

HINDMAN  11  NNE 

0 

2 

58 

391 

584 

925 

856 

912 

501 

246 

182 

27 

4684 

HYDEN 

0 

0 

48 

373 

553 

931 

928 

507 

228 

160 

23 

JACKSON 

0 

0 

40 

380 

534 

903 

852 

886 

515 

228 

152 

21 

4511 

LONDON  FAA  AP 

0 

4 

61 

389 

572 

915 

825 

917 

428 

217 

187 

16 

4533 

MANCHESTER  4  SE 

0 

2 

29 

349 

521 

852 

789 

846 

429 

173 

148 

14 

4152 

MC  KEE 

0 

7 

98 

433 

625 

999 

911 

963 

560 

271 

211 

41 

5119 

MIDDLE5B0R0 

0 

0 

46 

355 

557 

907 

820 

900 

471 

230 

172 

19 

4477 

MONTICELLO 

0 

1 

27 

303 

477 

834 

734 

823 

350 

152 

123 

11 

3835 

MOUNT  VERNON 

0 

2 

41 

319 

505 

865 

746 

871 

405 

163 

141 

17 

4075 

PIKEVILLE 

0 

0 

18 

270 

464 

602 

719 

803 

380 

147 

120 

14 

3737 

SOMERSET  2  N 

0 

2 

32 

332 

526 

892 

793 

847 

401 

160 

144 

15 

4144 

STEARNS 

0 

66 

364 

528 

903 

835 

913 

451 

191 

162 

13 

TOMAHAWK  1  WSW 

0 

2 

81 

465 

615 

988 

899 

971 

560 

275 

206 

24 

5086 

VANCEBURG 

1 

6 

115 

426 

634 

929 

884 

956 

530 

249 

191 

13 

4934 

WEST  LIBERTY 

0 

4 

88 

417 

593 

939 

826 

955 

188 

28 

WILLIAMSBURG  1  t 

0 

0 

22 

279 

452 

788 

693 

808 

357 

136 

121 

11 

3667 

3893 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY    1967 


Station 

Day  Of  Month 

o  o  ► 

1-  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

4    INCHES 

MAX 
M1N 

82 

77 

81 

77 

79 

74 

79 
73 

79 
73 

77 
72 

75 

71 

80 
73 

81 
76 

80 
76 

81 
76 

82 

78 

82 

77 

81 
74 

78 
72 

79 
73 

80 
74 

80 
74 

81 

74 

79 
76 

81 
75 

82 

77 

82 
77 

82 

78 

82 

79 

83 
77 

82 
78 

83 
78 

80 
77 

81 
76 

81 
78 

80.5 

75.5 

BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
72 

75 

74 

75 
72 

74 
72 

74 
72 

72 

70 

71 

70 

73 
71 

74 
73 

74 
73 

76 
74 

76 

74 

76 
72 

74 

70 

73 

70 

73 
70 

73 
70 

73 
71 

73 
72 

74 
72 

75 

71 

77 
74 

77 
74 

78 
76 

79 
76 

78 
75 

79 
76 

79 
75 

79 
75 

BO 
74 

80 
74 

75.4 
72.7 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
75 

77 
74 

78 
72 

78 

72 

76 
69 

73 
68 

73 
68 

78 
71 

79 

73 

79 
74 

78 

74 

80 
76 

80 
76 

79 

73 

77 
71 

77 

70 

78 
73 

78 
72 

79 
73 

79 

74 

80 
73 

80 
75 

78 
74 

80 
76 

80 
75 

78 
74 

81 
74 

82 
77 

83 

75 

82 
75 

83 
75 

78.8 
73.3 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

76 
73 

76 

74 

75 
73 

75 
71 

73 
70 

72 
67 

70 
67 

67 
64 

80 

67 

76 
72 

73 
73 

78 

72 

78 

77 
74 

75 
71 

74 
70 

74 

71 

74 
70 

75 
72 

75 
72 

76 
72 

76 
73 

75 
73 

75 

74 

75 
73 

73 

63 

76 

74 

77 

77 
75 

77 

74 

78 
75 

75.1 
71.6 

FLEMINGSBURG  1  SW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

77 

70 

77 
74 

77 
68 

77 
67 

77 
65 

71 
67 

70 
66 

73 
67 

73 
70 

74 
69 

72 
69 

73 

71 

73 
69 

71 
67 

67 
65 

67 
64 

67 
65 

67 
64 

69 
66 

69 

67 

74 

66 

75 
69 

76 

70 

76 
70 

80 

76 

78 

71 

79 
72 

76 
72 

75 
70 

76 

70 

76 

70 

73.6 
68.6 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

78 
75 

78 
75 

77 
72 

77 
72 

76 

70 

72 
69 

74 
70 

75 
71 

76 
73 

76 
75 

76 
74 

77 
75 

79 
75 

75 
71 

75 
70 

74 

71 

75 
71 

75 

71 

75 
71 

75 
72 

76 
73 

76 
74 

76 
73 

76 
75 

77 
75 

77 
75 

78 
75 

78 
76 

78 
76 

79 
76 

78 
74 

76.3 
73.1 

GREENVILLE  2  w 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

83 
77 

82 
78 

83 
75 

82 

75 

82 
74 

75 

70 

75 
70 

80 
72 

79 
74 

81 
76 

81 
77 

83 

78 

83 

78 

82 
76 

80 
74 

80 
73 

81 
75 

82 

75 

83 
76 

83 
77 

84 
76 

83 
77 

81.2 
75.1 

HENDERSON  7  SSW 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

77 
76 

78 
77 

79 
74 

78 
72 

77 
72 

73 
71 

75 
71 

78 
73 

78 
75 

80 
77 

81 
77 

82 
79 

82 
78 

81 
77 

80 

75 

78 

74 

77 
75 

78 

75 

78 

75 

78 
76 

76 
76 

80 
77 

80 
77 

80 
78 

80 
79 

80 
78 

81 
78 

80 
78 

79 
77 

79 
77 

79 

77 

78.8 
75.8 

IRVINGTON 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
75 

80 

76 

81 

73 

80 
71 

81 
71 

74 
69 

76 
69 

78 
73 

78 
73 

78 

75 

80 
75 

81 
77 

81 
76 

80 
74 

76 
72 

77 
71 

78 
73 

79 

73 

79 
73 

77 

73 

78 
73 

79 
75 

78 

74 

61 
76 

82 

77 

82 
76 

82 
76 

82 

77 

80 
76 

80 
74 

80 

76 

79.3 
73.9 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1     INCH 

MAX 
MIN 

99 
65 

93 

68 

93 
60 

86 
60 

95 
59 

69 
63 

81 
67 

88 
65 

96 
66 

79 
69 

90 
69 

89 
71 

83 
62 

80 
58 

80 
58 

86 
61 

86 
61 

89 
62 

89 
64 

83 
67 

90 
64 

93 

67 

91 

67 

96 

71 

87 
69 

92 
69 

92 
66 

89 
70 

86 
68 

89 

63 

86 
68 

87.9 
65.1 

2     INCHES 

MAX 
MIN 

95 
67 

91 
70 

88 
62 

84 
62 

69 
60 

69 
64 

76 
66 

86 
66 

92 

67 

78 

70 

87 
69 

85 
72 

81 
64 

78 
59 

78 
60 

83 
62 

81 
62 

86 
63 

86 
65 

81 
68 

86 
65 

89 
68 

88 
68 

93 
72 

84 
70 

90 
70 

89 
67 

86 
71 

84 
69 

85 

64 

84 
68 

85.0 
66.1 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

87 
69 

84 
73 

83 
66 

80 
66 

82 

64 

71 
67 

76 
67 

79 
67 

86 
69 

76 
71 

85 
70 

84 
73 

76 
68 

75 
62 

75 
63 

79 
64 

78 
65 

80 
65 

81 
67 

77 
70 

81 
67 

83 
70 

84 
71 

86 
73 

80 
72 

84 
71 

84 
70 

82 
73 

80 

70 

81 

67 

80 
70 

80.6 
68.4 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

74 
70 

78 
74 

75 
69 

75 
69 

76 
68 

74 
69 

73 
68 

76 

69 

79 
71 

74 
72 

77 
71 

80 
73 

74 

70 

72 
66 

72 
65 

74 
66 

74 
67 

75 
67 

76 
69 

74 
71 

76 
69 

78 
72 

78 
72 

78 
74 

76 
73 

79 
72 

79 
72 

78 

74 

76 
72 

76 
70 

76 
72 

75.9 
70.2 

SOD 

1    INCH 

MAX 
MIN 

79 
69 

80 
72 

76 
67 

74 
66 

76 

64 

70 
67 

75 
68 

76 
69 

81 
70 

75 

71 

79 
71 

78 
73 

76 

70 

74 
66 

73 
66 

75 
66 

74 
66 

77 
66 

77 

67 

76 
68 

78 
68 

80 
71 

80 
72 

80 

73 

78 
71 

82 
72 

80 
71 

79 
74 

78 
72 

79 

70 

78 
68 

77.2 
69.2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

78 
69 

79 
72 

76 
68 

73 
67 

75 
65 

70 
68 

79 
69 

75 
69 

80 
70 

74 
71 

79 

71 

77 
73 

75 
70 

74 
67 

73 
66 

74 
66 

74 
66 

75 
66 

76 
68 

75 
69 

77 
66 

80 
71 

79 
72 

79 
73 

77 
71 

81 
72 

79 
72 

78 
74 

78 
72 

78 
70 

77 
69 

76.6 
69.5 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

77 

70 

77 
72 

73 
69 

73 
68 

74 
66 

71 
69 

73 
69 

73 
69 

78 
71 

74 
71 

77 
71 

76 
73 

75 
70 

73 
67 

72 
67 

73 
67 

73 
67 

74 
67 

75 
68 

73 
69 

76 
69 

78 
71 

78 
72 

77 
74 

76 
71 

79 
73 

78 
72 

77 
74 

76 
72 

77 
71 

76 
70 

75.2 
70.0 

6     INCHES 

MAX 
MIN 

74 

70 

74 
72 

73 

70 

71 
69 

72 
68 

72 
69 

72 
69 

72 

70 

73 
71 

72 

71 

75 
71 

75 
73 

73 
71 

72 
69 

72 
67 

71 
68 

71 
68 

72 

68 

72 
69 

72 

70 

73 
69 

75 
71 

75 
73 

74 
73 

75 
72 

76 
73 

76 
73 

75 

74 

75 
73 

75 
72 

75 
72 

73.4 
70.6 

20     INCHES 

7  PM 

68 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

69.7 

40    INCHES 

7  PM 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

66.3 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

1 

80 
80 

82 
76 

81 
76 

80 

75 

73 
71 

73 

70 

85 

73 

80 
78 

78 
71 

80 

78 

81 
78 

82 
79 

1 

81 
78 

81 
79 

80 
80 

82 

74 

81 
76 

" 

81 

78 

82 
79 

80 
80 

83 
79 

83 
81 

83 
80 

81 
78 

82 

78 

82 
79 

80 
79 

84 
79 

80.8 
77.2 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

78 
75 

79 
76 

80 
72 

77 
72 

77 
71 

70 
68 

70 
67 

76 
69 

77 
73 

77 
74 

76 
75 

79 
77 

80 

76 

78 
71 

75 
72 

76 
71 

78 
73 

79 
72 

78 
73 

79 
75 

78 
74 

80 
75 

77 
73 

79 
76 

80 
77 

79 

77 

79 

76 

80 
76 

77 
75 

79 
75 

79 

77 

77.7 
73.6 

QUICKSAND 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

82 

74 

82 

74 

88 

73 

78 
71 

76 
69 

76 
70 

73 

70 

76 
71 

78 
74 

79 
74 

76 

74 

81 

75 

Bl 

75 

83 
73 

76 
70 

76 
69 

78 
76 

80 
71 

80 
73 

82 
74 

82 
73 

79 
74 

80 
73 

81 

74 

81 
75 

80 
74 

83 
77 

84 
78 

82 

77 

81 
76 

82 
76 

79.9 
73.5 

SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

86 
74 

86 
78 

81 
72 

81 

71 

79 
70 

77 
74 

76 
70 

83 

76 

65 
76 

83 
75 

81 
74 

82 

76 

80 
74 

80 
72 

78 
71 

77 
71 

78 
70 

81 
70 

80 
72 

80 

74 

82 

71 

81 
76 

83 

74 

83 
1  76 

85 
79 

85 
76 

85 

75 

86 

79 

85 
77 

83 

75 

83 

75 

81.8 
74.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


u. 

^1 

LI 

.5 

<Jl. 
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.  £,. 

Yllr 

r,r 

./\ 

1U 

n.i 

jO 

KENTUCKY 

CONTINUED 

JULY    1967 

Station 

Day  Oi  Month 

"3  „  Ol 

5°5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOMERSET    2    N 

1          INCH 

MAX 

81 

81 

83 

fll 

79 

74 

78 

80 

81 

82 

79 

82 

82 

81 

79 

80 

80 

61 

82 

80 

83 

82 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

81 

83 

82 

80.8 

MIN 

71 

74 

71 

69 

68 

66 

68 

71 

70 

72 

71 

75 

75 

71 

67 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

75 

73 

75 

75 

75 

74 

76 

75 

75 

73 

71.8 

4          INCHES 

MAX 

80 

78 

82 

02 

81 

78 

71 

77 

80 

80 

77 

81 

81 

81 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

79.3 

MIN 

72 

75 

74 

72 

70 

69 

69 

70 

72 

73 

73 

75 

76 

73 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

73.0 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4          INCHES 

MAX 

74 

75 

75 

72 

70 

70 

69 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

71 

74 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

79 

76 

76 

76 

77 

74.3 

MIN 

71 

73 

70 

68 

66 

68 

68 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

69 

67 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

70.5 

BARDST0WN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW    WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

8  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
LEVEL 

10  PERCEN' 

4  PERCENT 
ZERO 
LEVEL 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


§ 

OBSERVATION 

1 

6 

2 

U 

H 

TIME  AND 

z 

0 

O 

G 

B 

TABLES 

STATION 

2 

S 

COUNTY 

< 

Z 

Q 

p 

< 

3 

as 
o 

< 

3 

OBSERVER 

i 

u 

s 

ADDISON  DAM  45 

00  3  1 

0  2 

BRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'.'06  3 

02 

CLINTON 

Z 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

6F 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

02  54 

04 

BOYD 

38  27 

82  36 

555 

7A 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

ojfli 

04 

2 

36  52 

83  S3 

980 

7A 

7A 

: 

JOHN  R.  WHARTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0  2 

NELSON 

6 

37  48 

85  28 

631 

SP 

5F 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BARDWELL  4  E 

0402 

0  1 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6F 

HUGH  L.  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36  54 

B6  08 

59C 

8A 

8  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0450 

04 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

7A 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6F 

6F 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MAO I  SON 

4 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

5P 

:gh 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

4 

37  34 

84  18 

1000 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2  W 

0752 

04 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

720 

7A 

7A 

BOWLING  GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

02 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8RADFOKDSV1LLE 

0  2 

MAft I  ON 

e 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  0.  ORYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

5B0 

ELMER  A.  BATH 

BUCKhORN 

1080 

■;,£. 

PERRY 

* 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7ft 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BJRDINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

l 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  £.  JOHNSON 

BURnESVILLE  2  w 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

01 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

12  56 

02 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

iH 

L294 

02 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

134-5 

03 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

7A 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

745 

6P 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

161  1 

0  2 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

7 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1964 

04 

2 

36  se 

82  59 

1463 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

196  9 

WHITLEY 

2 

84  19 

1070 

5P 

Kf.    DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

1973 

04 

BELL 

2 

36  36 

83  41 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHIANA 

19  9  8 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTH1ANA  2 

20  03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  17 

719 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

37  39 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

1 

37  48 

82  35 

700 

C 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

20  7^ 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

87  42 

450 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

DEWEY  DAM 

2180 

04 

FLOYD 

37  44 

82  44 

690 

IS 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2214 

0  3 

MERCER 

84  43 

870 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358 

37  33 

86  43 

431 

7A 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

592 

MRS  DALMAS  6IVENS 

DYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

B5  37 

865 

7a 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6> 

INACTIVE  7/30/64 

ELKHORN  CITY 

2  s  2  a 

04 

PIKE 

1 

37  IB 

82  21 

81B 

7A 

HARRY  G.  HOPKINS.  JR. 

ELKTON  2  S 

2543 

01 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

S20 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FAHOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

3B  43 

64  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

SATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

7A 

ARNOLD  WAGES 

FLE^INGSBURG 

2903 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  44 

860 

7A 

MRS.  BELLE  H.  FISCHER 

FLEM1NGSBURG  1  SW 

2  908 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

875 

6P 

6P 

CG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

01 

CRITTENOEN 

7 

37  28 

68  06 

356 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMlLE  KY  UTIL  PARK 

04 

SELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

30  2  6 

03 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FPANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

HOWARD  0.    HYDE 

FREEBURN  2  SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSL1N 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

5 

37  57 

93  39 

864 

SA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

0  2 

MONROE 

3 

36  38 

759 

E.  GUY  DECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

03 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 
GIL3ERTSVILLE  1  SE 

32C3 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3223 

MARSHALL 

9 

36  58 

88  17 

400 

5P 

bP 

LLOYD  E.  HANSON 

GLASGOW 

3241 

0  2 

BARREN 

37  00 

85  55 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

3246 

0  2 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

80B 

G 

RAOIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

MWS.  INEZ  £.  HILL 

GOLDEN  POND  6  N 

3295 

TRIGG 

2 

36  54 

68  00 

400 

BA 

T  V  A 

GRAYSON  1  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

90C 

0' 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENS8URG 

34  30 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

HOWAHO  PICKETT 

GREENSBURG  HIWAY  61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

> 

37  12 

67  12 

519 

SP 

5P 

G 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

H4 

DAVID  K.  CARSON 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

04 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

430 

GH 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

375 

SP 

HAROLO  EVERETT 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HlNDMAN  11  NNE 

3896 

04 

1 

37  27 

82  53 

915 

8/ 

6A 

ENOCH  COMBS 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

3929 

02 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

HOOGENVILLE-LINCOLN  N  P 

HOPKINSVILLE 

y-'v- 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

LESLIE 

37  10 

83  23 

e; 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELA.-l 

IRVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

65C 

GH 

WAYDE  MC  CAM1SH 

4  ;  9G 

04 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

79C 

7 

7A 

LEE  BACK 

JEREMIAH 

4255 

0  4 

LETCHER 

37  10 

82  56 

115C 

5P 

HOBART  ison 

KEENE  1  SSW 

4369 

0  3 

JESSAMINE 

* 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFF  IN 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

03 

OLOHAM 

7 

38  26 

85  22 

78C 

6P 

JACK  0.  JOHNSTON 

462  ■ 

03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

4703 

02 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  IB 

642 

6f 

8A 

CLYDE  STIKELtATHEK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

03 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

964 

■1 

I-,  l  r. 

U.S.  WEAIHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

4743 

03 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

105C 

G 

W8ASO 

32 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

76' 

7A 

FITCH  FOSTER 

4325 

0  3 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

i.948 

GREENUP 

7 

38  39 

32  52 

53- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOC^  2 

4357 

HENRY 

38  26 

84  58 

48' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

03 

CLARK 

* 

37  51 

84  02 

1  " 

HUBERT  BURGHER 

H 

OBSERVATION 

d 

Z 

IjJ 

a 
5 

Z 

0 

TIME  AND 

z 

0 

o 

E 

TABLES 

STATION 

i  i 

s  5 

COUNTY 

< 

a 

< 

o 
z 
o 

< 

| 

OBSERVER 

1 

p 

i 

£ 

u 

K 

eS 

LONOON  1  SSW 

4893 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

84  06 

1200 

EDWARD  E.  MC  FADOEN 

LONDON  FAA  AP 

4  698 

04 

2 

37  05 

84  05 

1190 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

1 

38  07 

82  38 

662 

7  A 

LA8AN  E  WALLACE  JR 

JEFFERSON 

85  46 

462 

MID 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

32 

JEFFERSON 

MID 

MID 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

02 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. — Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily 
full  month. 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing, 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentailly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above . 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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0 

0 

0 

0 

5.89 

2.64 

2.61 

25 

•  0 

0 

6 

4 

2 

0WENSB0R0  2  N 

83.6 

59.6 

71.6 

-  5.3 

94 

1 

49 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.09 

1.27 

9 

•  0 

0 

4 

1 

1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

81.8 

60.5 

71.2 

67 

8. 

48 

28 

6 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.69 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

PADUCAH 

83.3 

60.9 

72.1 

90 

1 

50 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

3.77 

.45 

1.68 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

PRINCETON  I  SE 

62.7 

59.6 

71.2 

-  6.6 

90 

1 

49 

12 

4 

1 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.07 

.97 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

ROCHESTER  LOCK  3 

81.0 

56.7 

68.9 

89 

2 

47 

12 

12 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.15 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

RUSSELLVILLE 

81.6 

58.8 

70.2 

-  7.0 

90 

2 

47 

13 

7 

1 

0 

0 

0 

2.39 

-  1.06 

.71 

10 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

71.5 

-  6.0 

3.23 

-   .16 

.0 

»    »    » 
CENTRAL            02 

ANCHORAGE 

61.1 

58.5 

69.6 

-  4.9 

89 

3 

47 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.  2.45 

.27 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

82.5 

59.1 

70.8 

89 

8. 

47 

13 

7 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2.01 

26 

.0 

0 

7 

2 

2 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

62.4 

60.0 

71.2 

93 

2 

49 

13 

4 

3 

0 

0 

0 

4.10 

2.03 

10 

.0 

0 

e 

2 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

81.4 

61.4 

71.4 

-  6.5 

91 

8 

52 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

3.22 

•   .38 

1.72 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRADFORDSVILLE 

81.9 

57.6 

69,8 

91 

2 

44 

13 

13 

2 

0 

0 

0 

3.35 

1.60 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMPBELLSVILLE 

81.3 

59.9 

70.6 

90 

6 

49 

13 

8 

1 

0 

0 

0 

7.38 

3.00 

1 

.0 

0 

9 

5 

2 

CECILIA 

81.3 

57.7 

69,5 

-  5.9 

90 

1 

46 

13 

10 

1 

0 

0 

0 

6.75 

3.11 

3.00 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

CLERMONT  I  SSE 

83.6 

57.5 

70.6 

90 

9. 

46 

13. 

7 

2 

0 

0 

0 

6.43 

2.43 

9 

.0 

0 

5 

4 

3 

GLASGOW  WKAY 

80.8 

60.7 

70.8 

90 

8. 

51 

12 

6 

2 

0 

0 

0 

2.93 

1.64 

9 

.0 

0 

* 

2 

1 

GREENSBURG 

83.3 

60.5 

71.9 

•  4.2 

92 

9 

50 

13 

0 

2 

0 

0 

0 

11.97 

6.11 

8.05 

1 

.0 

0 

7 

4 

2 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

81.5 

58.4 

70.0 

89 

8 

46 

13 

9 

0 

0 

0 

0 

7.55 

4.10 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

IRVINGTON 

80.8 

60.3 

70.6 

-  5.9 

89 

1 

50 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

3.94 

.80 

1.97 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

LEITCHFIELD 

79.8 

61.7 

70.8 

-  5.9 

87 

6. 

52 

13. 

5 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-   .43 

1.42 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

LOUISVILLE 

63.2 

61.5 

72.4 

93 

8 

53 

21* 

0 

3 

0 

0 

0 

3.47 

1.88 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

62.3 

62.1 

72.2 

-  4.0 

91 

8 

53 

22ft 

0 

1 

0 

0 

0 

4.30 

1.33 

2.40 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

81.4 

59.2 

70.3 

88 

1 

46 

13 

7 

0 

0 

0 

0 

4.19 

2.55 

9 

•  0 

0 

7 

3 

1 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

82.3 

60.3 

71.3 

93 

3 

50 

30. 

4 

2 

0 

0 

0 

4.01 

1.78 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROUGH  RIVER  DAM 

82.8 

58.0 

70.4 

91 

2 

46 

13 

12 

2 

0 

0 

0 

1.79 

.55 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

80.5 

62.5 

71.5 

89 

1 

51 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

3.50 

1.15 

9 

.0 

0 

a 

3 

1 

SUMMER  SHADE 

81. 4M 

59. 8M 

70. 6M 

90 

8 

50 

27. 

5 

1 

0 

0 

0 

2.20 

1.21 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

82.9 

59.9 

71.4 

90 

2 

47 

12 

6 

1 

0 

0 

0 

4.47 

1.00 

26 

.0 

0 

6 

5 

1 

DIVISION 

70.9 

-  5.3 

4.51 

.97 

.0 

*    ft    ft 
BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 

81.1 

60.8 

71.0 

-  4.9 

88 

8 

51 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.  2.06 

.85 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

82.2 

59.1 

70.7 

89 

8 

47 

13 

10 

0 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.16 

.90 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

81.5 

60.7 

71.1 

-  3.0 

87 

8. 

52 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

.77 

-  1.83 

.30 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

CYNTHIANA  2 

62.4 

57.3 

69.9 

90 

9 

46 

13ft 

12 

1 

0 

0 

0 

4.14 

1.88 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

DANVILLE 

81.5 

59.6 

70.6 

90 

9 

50 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

2.85 

-  1.09 

,60 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIX  DAM 

81.7 

59.0 

70.4 

88 

8 

48 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

4.81 

1.48 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

FALMOUTH  5  WNW 

82.6 

55.7 

69.2 

89 

24. 

41 

12 

15 

0 

0 

0 

0 

5.38 

2.37 

3.98 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

FARMERS  1  WNW 

62.3 

58.4 

70.4 

•  3.8 

89 

8ft 

46 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-  2.07 

.68 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

FLEMINGSBURG  1  SW 

60.3 

56.4 

69.4 

88 

8 

48 

14 

5 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.93 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRANKFORT  LOCK  * 

62.1 

59.0 

70.6 

-  5.4 

90 

9 

50 

13 

2 

1 

0 

0 

0 

2.39 

•  1.05 

.98 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

79.5 

61.7 

70.6 

-  5.4 

86 

8 

51 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.42 

1.23 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

81. 9M 

58.  2M 

70. 1M 

-  *.3 

89 

9 

49 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

6.14 

2.10 

3.66 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

MOUNT  STERLING 

80.0 

60.5 

70.3 

85 

8 

50 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.42 

.25 

18 

.0 

0 

6 

0 

0 

OWENTON  2  S 

83.0 

56.3 

69.7 

89 

24. 

46 

22ft 

5 

0 

0 

0 

0 

2.35 

1.58 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

RICHMOND 

61.1 

60.3 

70.7 

88 

9 

49 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.70 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

SHELBYVILLE 

79.9 

58.5 

69.2 

-  6.3 

87 

9 

49 

12 

12 

0 

0 

0 

0 

2.79 

-   .83 

.95 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

62.4 

57.4 

69.9 

-  5.5 

90 

9 

46 

14. 

13 

1 

0 

0 

0 

2.75 

-   .63 

1.87 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

WAYNESBURG  7  NE 

78.9 

58.7 

68.6 

86 

7. 

49 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

2.59 

•  70 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

81.4 

59.9 

70.7 

-  5.0 

87 

6 

49 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-   .20 

2.47 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

70.2 

-  5.3 

2.89 

•   .78 

.0 

ft   ft   • 
EASTERN            0* 

ASHLAND 

82.6 

58.5 

70.6 

-  5.2 

89 

9. 

50 

14. 

5 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.35 

1.17 

20 

.0 

0 

5 

I 

1 

BARBOURVILLE 

83.3 

60.2 

71.6 

98 

4 

50 

11 

2 

2 

0 

0 

0 

2.88 

1.09 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

BAXTER 

80.9 

60.1 

70.5 

66 

17* 

51 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

3.20 

.76 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

BLAINE  2  W 

62.0 

55.2 

68.6 

90 

3 

47 

16. 

6 

1 

0 

0 

0 

1.74 

.55 

27ft 

.0 

0 

4 

3 

0 

CUMBERLAND 

80.4 

59.3 

69.9 

86 

8 

49 

15 

7 

0 

0 

0 

0 

2.73 

.60 

21 

.0 

0 

e 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
BARDWELL  4  E 


LOWEST  TEMPERATURE 
FALMOUTH  5  WNW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GREENSBURG  HIWAY  61 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GREENSBURG 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  1967,  the  fourth  consecutive  month  with 
temperatures  below  average,  was  the  coolest 
August  of  record  in  some  areas,  and  one  of  the 
cooler  Augusts  of  record  over  much  of  the  State. 
Temperature  averages  at  a  number  of  locations 
were  as  cool  as  those  of  an  average  September. 
Precipitation  was  variable  from  much  below 
average  to  heavy,  depending  on  location. 

Over  a  portion  of  south- central  Kentucky,  heavy 
rain  totaled  up  to  8  inches  in  a  24- hour  period 
ending  on  the  1st.  Thousands  of  acres  of  land 
were  flooded.  There  was  heavy  crop  damage,  and 
considerable  damage  to  roads  and  bridges.  On 
the  8th,  Henderson  had  an  afternoon  1-hour 
downpour  of  slightly  more  than  4  inches  and  local 
flooding;  a  woman  was  injured  when  swept  off  her 
feet  by  a  swift  current  of  water  across  a  roadway. 
On  the  8th,  there  was  damage  at  widely  scattered 
locations  in  the  west  due  to  high  winds  and 
lightning  strikes.  For  additional  details  see 
the  August  1967  issues  of  the  ESSA  publications 


STORM  DATA  and  CLIMATOLOGICAL  DATA 
NATIONAL  SUMMARY. 

It  was  the  coolest  August  of  record  at  Bowling 
Green  (72-year  record);  the  second  coolest 
August  at  Lovelaceville  (since  1927,  in  74  years 
of  record);  the  fourth  coolest  at  Lexington  (since 
1946,  in  80  years  of  record);  the  fifth  coolest 
at  Louisville,  (since  1946,  in  96  years  of  record). 
The  unseasonably  cool  August  helped  to  make  it 
the  coolest  summer  (June-August)  of  record  at 
Bowling  Green;  in  40  years  at  Lexington  and 
Lovelaceville. 

The  unseasonably  cool  August  was  due  in  large 
part  to  cool  air  from  Canada  which  followed 
the  six  cold-front  passages  of  the  month.  De- 
pending on  location,  it  was  a  record  or  near- 
record  August  for  the  least  number  of  days, 
with  maximum  temperatures  90°  or  above.  In 
a  number  of  sections  the  mercury  failed  to 
reach  the  90°  mark. 

A.  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agronomy  Department 

University  of  Kentucky 

Lexington,  Kentucky    40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


II       12       13      14      15 


16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27      28      29      30      31 


WESTERN 

01 

BAROWELL  4  E 

4.01 

BEAVER  DAM 

2.16 

CALHOUN  LOCK  2 

3.29 

COBB 

3.21 

DAMSON  SPRINGS 

2.40 

DUNDEE  4  ESE 

3.32 

DUNMOR 

3.06 

ELKTON  2  S 

3.  IB 

FORDS  FERRY  DAM 

50 

1.60 

FRANKLIN  1  E 

2.45 

GILBERTSVILLE  1 

SE 

2.15 

GOLDEN  POND  8  N 

2.41 

GREENVILLE  2  w 

2.61 

HARTFORO  6  NW 

3.90 

HENDERSON  7  SSW 

S.B6 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LDVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO  RADIO  MNGO 

MURRAY 

0WENSB0R0  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON  I  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

UN10NT0WN  DAM  49 


CENTRAL 


02 


ADDISON  DAM  45         / 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

6AR0STOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RA0F0RDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
EDMONTON 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 

GREENS6URG  HIWAY  61 

HODGENVILLE. LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
M1LLERSTOWN 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SHEPHERDSvILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


blue  grass       03 
serea  college 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  OAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
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38 

.27 

4 

41 
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6 

U 

.05 

3 
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.16 

1 

13 

2 
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2 

12 

.34 

3 

14 
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2 

79 

.01 

4 

17 

1.03 

4 

11 
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.94      .29 

1.03 
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.70 
.50 
.26 
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4,05      .02 
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.12 
1.60 
1.27 


.79 

2.15 

54 

1,40 

1.27 

69 

.27 

.59 

1.40 

02 

.97 

•  86 

.65 

1.49 

.09 

2.03 
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1.60 
1.19 


03 
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2.43 

.08 

.75 

.23 
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.67 

1.81 

51 

1.64 

.07 

1.90 

.15 

.10 

1.87 

.10 

2.03 

2.55 

04 
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.37 

.47 

T 
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.15 

.07 

1.03 

1.02 

•  04 
.78 
.15 
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.02 

.57 

.20 

T 

.61 

.21 

.05 

1.23 

.49 

.18 

T 

.15 

.05 

.65 

.24 

.07 

.16 

.15 

.20 

.02 

T 

.69 

.07 

.95 

.52 

T 

.75 

,18       .10      ,50 


.01      .46      .20 


.32 

2.61 


?! 

•  74 

.15 

.56 

.26 

30 

.06 

,08 

1.91 

.73 

1.B8 

.80 

60 

.35 

.29 

15 

1.32 

.48 

3.98 

.44 

2.34 
T  1.85 
.10    1.10 


.24       .76       .28 


,  following  Station     Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

a 

Day  of  Month 

H 

1         2 

1     3 

4    | 

5    |    6 

7        8        9 

10     |     11     ]     12 

13   |   14   |   15 

16      17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22      23      24 

25 

26   1 

27 

28   j   29    1  30 

31 

WARSAW    MARKLAND   DAM 

2.75 

.03 

.13 

.18 

.15 

.03 

.03 

1.87 

.21 

.12    . 

WAYNESBURG    7    NE 

2.59 

.70 

.03 

T 

.62 

.29 

.17 

•  S3 

.25 

WILLIAMSTOWN    3    Nw 

3.03 

T 

T                        ,06 

T 

.09 

.09 

•  01 

2.47 

•  21 

.02 

•  08    • 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

1.97 

.12 

.14 

.15 

.03 

1.17 

.0? 

.08 

•  23    . 

BARBOURVILLE 

2. SB 

.67 

.23 

.18 

T 

.25 

.09 

.33 

T 

T 

.09 

•  04 

BAXTER 

3.20 

.76 

.02 

T 

T 

.24      .01 

.01 

.16 

.63 

.03 

.13      T           T 

.01 

•  03 

.67 

•  50 

BLAINE    2    u 

1.74 

.10 

.55 

.54 

.55 

BUCKHORN 

1.95 

.09 

.1! 

.48 

.07 

T 

T 

.10 

.32 

T 

.57 

•  12 

•  05   • 

BURDINE    2    NE 

3.27 

.36 

.04 

.23 

.10 

.04 

1.50 

.10 

.90 

•  OS    . 

CLAY    CITY    1    WNW 

1.19 

T 

.82 

T 

T 

•  32 

T 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1.64 

.70 

.22 

.11 

.02 

.04 

•  14 

•  35 

•  06    ■ 

CUMBERLAND 

2.73 

.27 

.04 

T 

T            .05 

.08 

T 

.03 

.08 

.18 

.60 

.10      .31      T 

T 

•  52 

.34 

T 

•  13   • 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

3.91 

.63 

.11 

.04 

.53 

.16      .17 

.07 

.19 

.15 

.12 

1.04 

.68 

•02   • 

DEKEY    DAM 

1.79 

.32 

T 

T 

T 

.20 

.42 

.05 

.22 

.37 

.16 

.05 

ELKHORN   CITY 

FOURM1LE    KY    UTIL    PAR< 

4.76 

.77 

.04 

.25 

.26 

.65 

.02    1.08       .25 

•  09 

1.15 

•  20 

FREEBURN    2    SW 

3.30 

.76 

T 

.06 

.03 

.05 

.06 

.07 

1.06 

.06                   .04 

.01 

.02 

.10 

.98 

FRENCHBURG 

1.14 

.05 

.07 

.08 

.11 

.16 

T 

•  15 

.31 

•21    • 

GRAYSON    1    SE 

2.27 

.49 

.24 

.59 

.02 

T 

.61 

T 

.03 

,10 

•  19    . 

HAZARD    MATER    WORKS 

2.47 

.11 

.09 

.04 

.54 

.05 

.52 

.18 

.48 

•  46 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

1.03 

.20 

T 

T 

T 

T 

•  36 

.40 

•  05 

HINDMAN    U    NNE 

1.16 

.20 

.17 

.07 

.72 

HYDEN 

2.99 

.19 

.60 

.04 

T 

.12 

.32 

.20 

.15 

.51 

•  05 

.55 

.26 

T        • 

JACKSON 

1.66 

.74 

.01 

T 

.04 

T 

.35 

.03 

T 

.14 

.26 

.09 

T        • 

JEREMIAH 

1.14 

.17 

.57 

.40 

LLOYD   GREENUP    DAM 

2.60 

.07 

.03 

.03 

T 

.08 

•  04 

1.06 

•  03 

•  74 

.34 

•  18    • 

T 

LONDON    FAA    AP 

2.12 

.12      T 

.04 

.38 

.31 

T 

.06 

T 

.15 

.01 

T 

•  34 

•  30 

.41 

LOUISA    2 

2.32 

.55 

.41 

.25 

T 

T 

•  04 

.05 

•  48 

.40 

•  12 

•02    • 

MANCHESTER    4    SE 

3.59 

.32 

.76 

.90 

.31 

.30 

.26 

.67 
.65 

•  07 

MARTIN 

1.76 

.31 

.30 

.30 

.10 

T 

•  10 

MC    KEE 

2.41 

.42 

.03 

.25 

.48 

T 

.12 

•  15 

,96 

T 

MIDDLESBORO 

4.31 

.68      .05 

.19 

.18 

.11 

.09 

1.07      .09 

.28 

1.47 

•  11 

MONT  I  CELLO 

3.94 

1.30 

.06 

.26 

.69 

.23 

.11 

•  42 

.65 

MOUNT    VERNON 

1.98 

.12 

,06 

.51 

.07 

.16 

T 

•  05 

•  72 

.29 

T         • 

ONEIDA 

1.51 

.05 

.27 

.0! 

.48 

.05 

.58 

•  03 

PAINTSVILLE    1    S 

1.56 

.26 

.15 

T 

.19 

.20 

•  20 

.  36 

•  20    • 

PIKEVILLE 

2.73 

.04 

.41 

.05 

.09 

.11 

.33 

.57 

.01 

.01 

•  19 

.88 

•  04    • 

T 

RAVENNA    LOCK    12 

1.86 

.90 

.08 

.01 

.12 

•02 

•  56 

.  17 

SALYERSVILLE    2    SE 

2.29 

.41 

.05 

.18 

.44 

.16 

•  53 

.12 

•  28 

.12    • 

SOMERSET    2    N 

3.27 

.39      . 

0      ,01 

.46 

.39 

.13                   .01 

.37 

.01 

.10 

•45 

STEARNS 

4,45 

1.60 

.25 

.11 

.26 

T 

.33 

.10 

T 

1  .80 

T 

T        • 

TILFORD 

2.26 

.19 

.03 

.47 

1.10 

.06 

•  04      .05      .06 

•  26 

TOMAHAWK     1    WSW 

1.86 

.10 

T 

.30 

.02 

T 

T 

.26 

.15 

.02 

T           T 

.02 

•  50 

.19 

•  30 

VANCEBURG 

1.63 

.33 

.22 

,15 

T 

.22 

•02 

•  69 

•  16    . 

WEST    LIBERTY 

1.85 

.19 

T 

.05 

.06 

T 

.04 

.03 

T 

.38 

•  *8 

l!l2 

•  02 

WILLIAMSBURG    1    E 

3.59 

.90 

.06 

.50 

.08 

.1' 

.11 

.61 

•  OS 

.02 

WILLOW    LOCK    13 

1.88 

.20 

.14 

T 

.06 

T 

.18 

.41 

l 

•  31 

•  26 

•  30 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM          7    AM          1    PM         7    PM 

s 

3 

8 
s 

A 

j 

8 

■ 
oi  3 

3 

0 

H 

°  s  S 

§  a  1 

£  8.1 

„   5  .2 

<  3  £ 

COVINGTON    WR    AIRPORT 

26 

1.2 

7.4 

21++ 

27 

27 

82 

87 

57 

61 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

5.7 

LEXINGTON    WH    AIRPORT 

22 

1.1 

6.7 

18++ 

U 

31 

83 

90 

61 

63 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

12 

- 

5.9 

LOUISVILLE    WR    AIRPORT 

27 

0.6 

7,2 

24 

N 

30 

85 

90 

58 

62 

0 

4 

4 

1 

0 

1 

10 

71 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST 


WESTERN  01 

BAROWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFOROSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBJRG 

HODGENV1LLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Month 


99  96 
66   63 


91   8T 
68   69 


91   89 
71   70 


90   89 
71   69 


91   87 
70   69 


88   87 
66   71 


91   89 

64   64 


92   87 
71   70 


91   91 
65   69 


90   86 
71   69 


91   88 

70   70 


92   86 
69   70 


88   87 
72   71 


94   87 
69   69 


87   87 
71   69 


90   88 
72   71 


90   89 
71   70 


85   89 
64   66 


89   90 
66   70 


85   86 
58   59 


82   64 
59   55 


85   85 
59   58 


83 
59 


84   85 
60   59 


84   85 
59   58 


82   84 
59   57 


86   87 
58   59 


84   83 
60   59 


83 

57 

64 


61   57   56 


82   85   84 
66   58   57 


86  83  89 

65  67  70 

89  88  84 

65  67  69 


86 

93 

90 

82 

87 

68 

66 

66 

66 

59 

90 

87 

61 

86 

83 

68 

71 

69 

65 

62 

BO 

91 

86 

81 

86 

62 

68 

67 

65 

57 

1» 

88 

63 

85 

83 

63 

68 

67 

67 

59 

90 

85 

65 

85 

81 

6  3 

66 

66 

62 

57 

B7 

86 

67 

86 

85 

62 

61 

60 

61 

56 

90 

89 

81 

84 

83 

65 

69 

69 

65 

60 

85 

90 

86 

82 

67 

64 

67 

66 

68 

60 

87 

86 

83 

65 

84 

63 

67 

67 

64 

56 

89 

65 

64 

83 

61 

66 

69 

70 

63 

68 

87 

84 

82 

83 

80 

67 

68 

70 

65 

62 

91 

91 

69 

88 

86 

63 

70 

70 

66 

63 

88 

88 

89 

86 

84 

70 

71 

73 

66 

63 

88 

87 

83 

84 

80 

65 

67 

69 

63 

54 

84   81 
63   57 


86   85 
65   60 


88   90 
65   69 


85   89 
62   64 


64   87 
68   70 


85   90 
68   73 


85   84 
61   67 


83   87 
63   63 


82   88 
66   67 


91   93 

65   74 


83   86 
60   65 


86   88 
67   72 


82   68 
65   65 


88   90 
68   72 


82   84 
65   68 


83   87 
64   65 


87   87 
67   70 


65   88 
68   73 


83   87 
66   68 


83   83 
57   63 


83   85 
56   65 


63  88  81 

61  64  65 

86  69  85 

62  65  66 

83  67  90 

56  66  69 

85  91  81 


84   90 
60   66 


84   88   84 

59   60   65 

86   90   90 


61  64  67 

65  67  92 

57  64  66 

84  89  84 

60  63  66 


87   84 
69   66 


65   67   69 


89   93   86 


65   68   68 


82   74 
56   54 


74   73 
54   50 


73   74 
53   50 


73   77 
56   52 


60   76 
54   52 


77   72 
56   53 


76 
53 


82   72 

59   51 


81   74 
60   51 


81   77 
64   54 


78   76 
60   56 


80   76 
60   50 


79   73 
61   51 


82   76 
60   49 


63   78 
58   47 


78   72 
63   52 


80   78 
64   55 


81   74 
60   50 


83   73 
61   52 


79   72 
63   54 


78   77 
61   53 


16   17   18   19 


86   88 
51 


79   81 
47   52 


78   82 
54   54 


61   81 
50   52 


75   79 
54   56 


79   81 
51   52 


80   83 
50   52 


78   80 
52   53 


77 

76 

77 

62 

56 

55 

81 

80 

74 

80   81 
50   52 


78   82 
51   50 


74   78 
49   48 


76 
50 


87   81 
61   67 


79   85   82 
53   51 


85  85   86 
62   63   64 

86  65   66 


83   86   84 


6  7 
83 


86   84   84 

61   64   63   68 


87 
63 


86   62 
64   67 


83  J  85 
65  '  65 


78   80 
55   52 


76   60 
57   57 


79   63 
55   55 


83   79 
56   58 


76   80 
54   53 


75   80 
51   50 


81   64 
54   60 


82   83 
56   56 


86 
61 

86 

62 

81 

70 

79 
53 

85 
53 

83 
66 

84 
63 

82 
68 

77 
55 

83 
53 

84 
63 

85 
61 

61 
69 

61 
55 

87 
58 

63 
66 

81 

63 

82 
64 

78 
59 

78 

58 

61   65   64  I  67 


85   79 
64  I  64 


86  !  83 
62  ;  66 


61  I  83 
61   66 


81   83 
52   54 


82   85 
50   53 


76   82 

51   54 


81   84 
53   56 


80   84 
48   50 


81   84 

51   54 


84  82  86 
57  64  60 

85  85  82 
59  65  67 

85  86  60 

55  62  66 


86   65 
55   64 


76   82 
52   50 


76   83 
55   52 


79   82 
54   56 


79   81 
54   55 


76   79 
54   52 


75   80 
57   52 


84   86   85  |  85 
64   66   66  |  64 


81   85   84 
52   57   59 


64   80 
59   66 


80   83 
48   51 


80 

82 

84 

85 

83 

46 

50 

54 

57 

62 

76 

81 

85 

63 

76 

52 

52 

55 

60 

67 

69   50   50 


80   85 
54   55 


79   83 
50   53 


81   64 
51   55 


79   62 
55   56 


81   85 
56   61 


82   84 
56   57 


82   84 
49   55 


87   86 
56   61 


58   64   64 


85   82 
60   66 


82   61 
62   66 


62  66  67 

86  84  84 

62  68  69 

85  83  62 

57  65  67 


79   80 
63   64 


82   78 
66   57 


85   78 
67   62 


77   80 
67   61 


81   79 
60   62 


76   76 
66   62 


78   76 
67   56 


82   79 
64   56 


79   78 
67   62 


84   79 
68   64 


81   76 
66   56 


79   76 
65   55 


80   75 
68   58 


81   75 
63   58 


61   74 
66   59 


81   78 
67   59 


85   78 
67   58 


82   75 
66   57 


84   77 
66   56 


62   80 
69   59 


84   79 
68   60 


78   77 
66   57 


83   75 
65   55 


88   66 
66   60 


83   80 
67   58 


87   78 
68   56 


84   80 
67   57 


84   79 
70   59 


81   78 
66   60 


82   75 
67   55 


83   79 
65   56 


82   81 
69   59 


62   85 
53   55 


85   85 
55   62 


64   63 
55   60 


79   83 
54   59 


82   83 
54   56 


84   85 
54   60 


86   83 
51   57 


81   85 
53   56 


79   84.1 
54   56.6 


83  I  82.9 
59  I  59.4 


71   82.1 
57  {  61.8 


83.7 
61.4 


85   81   74 
50   55   55 


83   84 
53   56 


84   64 
52   56 


82.9 
61.6 


61.3 
59.7 


82.2 

59.3 


65.0 
61.3 


84.1 
59.7 


83.4 
59.9 


62.6 
59.7 


84.6 
61.1 


84   83   64   80  1  80 


67   67   57 


79   72 
65   58 


54   57   61 


77   77 
67   59 


66   85 
52   57 


84   81 
52   63 


84   64 
53   53 


83   84 
54   56 


80   81 
50   52 


79   82 
52   54 


77   76 
54   52 


83   83   83 
55   60   64 


84 

82 

76 

75 

78 

60 

60 

66 

65 

56 

52 

53 

84 

78 

75 

79 

83 

64 

67 

65 

59 

52 

54 

55 

86 

77 

76 

77 

80 

85 

68 

68 

61 

52 

52 

54 

80.9 
62.1 


83.6 
59.6 


81.8 
60.5 


80  |  83.3 
55   60.9 


80   82.7 
56   59.6 


83  i  81.0 
57  I  56.7 


82   81.6 
56   58.8 


81.1 
58.5 


84  ,  77 
65  !  70 


83  I  85 
61  !  65 


89  '  82 
64  !  66 


76   76 
67   58 


82   74 
66   59 


74   75 
68   59 


82 

84 

62 

61 

7* 

61 

62 

62 

63 

56 

84 

67 

82 

82 

79 

66 

59 

55 

69 

56 

RO 

62 

80 

75 

75 

62 

65 

68 

68 

60 

60   63 
54   54 


75   80 
50   50 


79   61 
52   53 


84   62 
59   52 


83   63 
52   57 


85   89 
63  I  67 


84   83 
62  I  66 


83   81 
60   67 


62  78 

63  68 


85   86 
59   66 


86   82 
62   69 


84  i  63 
64  !  68 


80   75 
68   61 


78   77 
66   57 


78   74 
67   57 


83   84   77 


52  53  56 

77  81  85 

54  55  56 

76  82  65 


53   56   56 


75   77   60 


82.5 
59.1 


82.4 
60.0 


81.4 
61.4 


81.9 
57.6 


81.3 
59.9 


61.3 
57.7 


83.6 
57.5 


60.8 
60.7 


83.3 

60,5 


81.5 
58.4 


60.3 
79.6 


58   60   59 


80   75 
66   60 


80   75 
69   60 


75   74 
67   59 


79   82 
56   58 


80   82 
55   57 


76   81 
50   52 


71 
59 


83,2 
61,5 


82.3 
62.1 


81.4 
59.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    101    - 


■■ 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST 


Continued 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILUE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

»     •     » 
BLUE  GRA5S  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  PARKLAND  DAM 
WAYNESBJRG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 

«     •     » 
EASTERN  04 

A5HLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 
JACKSON 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86   91 
55   66 


89   87 
67   71 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86   90 
62   67 


86   87 
64   70 


86   86 
66   68 


87   87 
65   70 


81   88 
63   66 


80   85 
64   64 


67   87 
64   69 


87   88 
60   65 


67   89 
63   66 


85   85 
62   66 


63   67 
67   68 


66   85 
65   72 


80   87 
61   61 


82   84 
65   69 


87   87 
62   64 


80   86 
64   70 


60   86 
65   66 


83   87 
67   65 


66   84 
62   67 


85   85 
65   66 


86   84 
60   58 


66   65 
56   54 


62   62 
57   54 


84   81 
64   55 


84    e;    89 

60   65   67 


85   86   90 
61   62   67 


85   88   78 
64   68   68 


85   90   80 
61   63   68 


10   11   12 


82   78   75 
65   56   60 


86   78   76 
60   51   47 


78   73 
64   53 


70   61   54 


85   88 
66   59 


82   85 
69   60 


64 

86 

88 

69 

62 

67 

83 

88 

78 

59 

63 

66 

85 

89 

86 

6  0 

65 

69 

95 

87 

80 

64 

66 

71 

13   14   15  I  16   17   18  I  19  20  21 


75   78   82 
55   56 


85   80 
67   60 


84   87 
67   60 


84   80 
68   63 


84   83 
70   62 


86   84 
62   55 


83   85 
64   59 


65  85 

66  62 


85 
61 

90 

70 

65 
62 

90 
67 

86 
65 

87 
66 

39 
65 

85 
70 

89 
60 

80 
68 

88 
61 

80 
69 

85 
hi 

90 
64 

77  74  76 
62  52  52 

81  74  74 

60  50  48 

73  74  74 

59  55  53 

78  76  76 
4?  46  47 


lb 

80 

82 

46 

50 

52 

76 

79 

84 

51 

55 

61 

78 

81 

85 

51 

50 

51 

77 

80 

84 

48 

52 

52 

85   67 
57   61 


78   83 
66   65 


49   63   65 


72   77 
54   51 


78   82 
63   59 


79   82 
63   55 


22   23   24 


82   80   82 
55   55   63 


25   26   27 


86   78   76 
68   69   52 


85   80 
65   62 


62   81   85  !  89   80   77 
52   56   60  I  63   68   58 


81   81   63   82   75   76 
63   64   66  |  67   67   60 


82   61   86  I  80   76   78 
58   63   63   68   60   50 


84   85   83  :  86   78   74 
66   61   64  I  63   60   61 


28   29   30   31 


75   80   63   85 
52   50   50   56 


74   80 
51   54 


84   85 
56   60 


76   75 
60   51 


77   76 
55   44 


78   77 
60   49 


74   73 
56   51 


81 

S3 

52 

54 

8  3 

86 

52 

58 

83 

85 

54 

57 

82 

83 

47 

50 

79 

81 

52 

54 

84   85 
60   65 


87   87 
50   63 


80   82 
65   56 


77   75 
58   53 


77   80 
59   52 


84   87 
45   49 


68   75 
67   70 


85   83 
63   69 


89   86 
60   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


79   87 
63   65 


76   90 
60   66 


76   86 
62   66 


78   86 
60   62 


65   84 
64   62 


81   89 
65   65 


77   86 
63   63 


67   88 
65   66 


78   87 
63   65 


78   88 
65   66 


78   88 
65   66 


80   78 
62   53 


86   83 
66   57 


88   86 
62   63 


87   84 
65   57 


86   84 
64   58 


86   83 
62   55 


83   80 
66   56 


88   85 
65   59 


88   63 
62   55 


86   83 
61   53 


67   83 
60   55 


84 

68 

63 

67 

82 

87 

<><• 

66 

86 

90 

60 

64 

78 

7* 

66 

59 

87 

83 

65 

68 

78   76 
62   54 


75 
54 


79   74 
63   52 


74   72 
60   52 


75   78 
61   52 


79   74 
59   51 


76   76 
57   49 


65 

85   85   60 
57   64   66 

65   85   83 
57   64   64 


67   86 
54   55 


66   83 
54   62 


87   66 
57   60 


82   83   78 


80   80 
62   55 


79   80 
59   52 


82   82 
61   61 


82   81 
51   60 


84   83 
53   61 


82   84 
49   61 


83   80 
63 


56   56   62 


87   89 
64   59 


87   84 
63   55 


81   84 
55   56 


82   81 
57   59 


83   83 
58   57 


82   65 
55   55 


82   86 
56   64 


83   65 
59   59 


80   80 
57   57 


80 
56 

84 
55 

80 
53 

83 
56 

78 
51 

81 
55 

84 
48 

87 
50 

79 
51 

80 
56 

78 
52 

80 
54 

65   80 
62   67 


86   86 
57   62 


80   81 
51   54 


56   56   67 

82   64   69 
55   56   61 

89 

60 

89 
62 


88   85 
56   57 


81   83 
56   57 


76 

75 

55 

50 

79 

75 

50 

51 

BO 

73 

51 

52 

80 

78 

51 

51 

74 

78 

53 

50 

80 

77 

53 

49 

76 

75 

55 

49 

79 

77 

77   80 
50   50 


79   81 
53   33 


77   78 
54   53 


78   80 
47   47 


76   81 
51   50 


78   81 

50   50 


82   84 
59   62 


83   77 
59   65 


85   85 
60   66 


82   77 
65   64 


76   82 
59   48 


79   63 
64   54 


77   80 
61   53 


77   78 
58   55 


75   78 
60   56 


76   78 
62   56 


77   80 
62   56 


74   81 
56   48 


86   80 
59   65 


85   84 
53   62 


79 

77 

53 

48 

61 

75 

50 

49 

80 

75 

54 

53 

79 

77 

54 

50 

78   78 
50   49 


78   80 
51   50 


77   79 
49   49 


78   60 
54   54 


76   79 
54   53 


89   85 
60   63 


85   64 
63   65 


87   84 
55   62 


84   80 
64   55 


76   74 
55   52 


81   75 
60   53 


78   80 
63   57 


75   81 
56   53 


62   80 
64   55 


81   83 
56   53 


84   64 
55   58 


85   82 
55   56 


61   79 

54   60 


80   82 
52   52 


80   79 
60   63 


81   84 
56   51 


81   79 
58   60 


86   86 
46   59 


63   80 
60   60 


77   81 
53   57 


79   83 
52   52 


81   60 
59   60 


86   82 
55   61 


80   76 
67   60 


79   79 
66   57 


78   83   80   78 
54   60   61   60 


82   82 
52   54 


80   85   85 
56   58   61 


78   82   83   78 
56   56   56   57 


78   81   84   82 
53   53   57   56 


82.3 

60.3 


60.5 
62.5 


81.4 
59.8 


82.9 
59.9 


81.1 
60.8 


82.2 
59.1 


76  73  81  83  86  70  81.5 

65  57  5*  5*  60  57  60.7 

85  75  74  79  83  83  82.4 

66  60  53  50  54  51  57.3 


85   81   77 
65   67   60 


82   73 

68   58 


89   84   75   75 
45   62   64   60 


76   76 
67   61 


74   74 
67   59 


84   76 
66   61 


77   74 
68   60 


83   75 
61   61 


77   75 

67   59 


77   75 
63   56 


82   74 
67   59 


76   78   81   84 
54   55   56   56 


77   81   82   82 
53   55   57   55 


80   82   84   81 
50   50   53   55 


60   78 
52   53 


61   80 
65   54 


82   80 
65   59 


88   63 
59   63 


66  84  62 

62  64  57 

66  82 

65  63 

85  80  80 

63  63  65 


84   82 
58   61 


85   81   82 
63   63   65 


80   78   76 
64   64   64 


79   85   82 
52   55   55 


77   79   80 
64   63   64 


80   76 
65   57 


84   80 
64   60 


71   73 
66   56 


75   74 
64   58 


83   84 
59   62 


81   83   80 
55   56   60 


85   84 
60   64 


82   82   83 
59   63   62 


63  61   80 

64  63   66 


84   82 
59   64 


80   85   76 
60   66   67 


86   85   79 
63   65   63 


80   82   76 
66   65   66 


63   83   78 
60   63   65 


79   82 
51   52 


77   82 
52   50 


75   80 
56   56 


75   79 
55   57 


75   79 
56   51 


76   81 
55   57 


76   78 
52   55 


72   79 
52   54 


72   80 
55   55 


76   79 
51   54 


78   81 
53   57 


79   74 
53   52 


60   82 
55   55 


75   76 
56   56 


78   73 

50   50 


83   75 

54   58 


83   74 

54   55 


63 
59 


63 
58 


82   83   81.1 
57   58   60.3 


81.5 
59.6 


81.7 
59.0 


82.6 
55.7 


82.3 

58.4 


80.3 
58.4 


82.1 
59.0 


79.5 
61.7 


81.9 
58.2 


80.0 
60.5 


83.0 
56.3 


82 
60 


81   78   76 
63   64   59 


84   81   78 
64   65   68 


84   83   80 
64   65   63 


84   86 
54   53 


83   76 
67   67 


62   81   78 
62   64   64 


80   84   76 
65   65   66 


84   82   77 
64   66   67 


73   84 
53   58 


76   75 
54   51 


78   81 
55   54 


78   76 
53   54 


78   78 
55   56 


79   75 
52   56 


49 

49 

84 
55 

69 

56 

84 
59 

86 
59 

85 
52 

86 
57 

63 
55 

82 
65 

84 
53 

85 
55 

82 
56 

84 
58 

62 
56 

85 
57 

79.9 
58.5 


81.4 
59.9 


82.6 
58.5 


83.3 

60.2 


80.9 
60.1 


82.0 
55.2 


83.5 
60.0 


81.8 
57.9 


82.6 
58.1 


82.5 
60.6 


82.2 
59.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

u 

Al 

LX 

U 

tjy 

[ft 

.tu 

u  uu 

Day  Of  M 

Efc 

KENTUCKY 
AUGUST 

1967 

Station 

onth 

0 
01 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
66 

78 
67 

84 
65 

81 

59 

78 
55 

81 

58 

86 
61 

74 
67 

77 
57 

73 
52 

74 
52 

76 

53 

78 
48 

82 

50 

84 
55 

78 
64 

83 
66 

79 
67 

80 

60 

81 
58 

81 

61 

78 
64 

81 
65 

80 
64 

72 

67 

76 

60 

76 
51 

79 
52 

82 
52 

66 

57 

79.1 

59.3 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

86 
65 

88 

65 

8  2 
67 

85 
66 

83 

65 

80 

56 

82 
55 

87 
59 

65 
66 

76 
66 

74 
51 

76 
50 

79 
52 

80 

50 

63 
52 

86 
51 

79 
62 

85 

64 

81 
65 

80 
64 

64 
60 

61 
62 

80 
64 

81 

65 

81 
64 

76 
67 

77 

61 

77 

54 

83 
56 

83 

55 

80 
59 

81.4 
59.9 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

75 
63 

85 
64 

67 
66 

79 
67 

84 
58 

81 
50 

79 
51 

83 
56 

88 
58 

75 
63 

75 
48 

73 

46 

75 
48 

76 

47 

79 
"•8 

83 

50 

83 
54 

77 

63 

83 
63 

79 
64 

79 
54 

82 
56 

82 
59 

78 

60 

81 
62 

79 
63 

72 
65 

76 
52 

75 
52 

81 
52 

83 

53 

79.6 
56.6 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

7* 
62 

87 
65 

86 
65 

83 
66 

87 
63 

84 
52 

82 
57 

85 
51 

87 
61 

74 
67 

80 
51 

74 
51 

79 
53 

79 
52 

81 
53 

85 
54 

85 
58 

81 

63 

84 
65 

81 
65 

81 
63 

79 
63 

77 
65 

79 
65 

76 
65 

81 

66 

84 
67 

76 
55 

78 
54 

83 

57 

83 
58 

81.1 
59.7 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

69 
64 

88 
69 

79 
68 

86 
68 

84 
62 

81 
52 

85 
59 

90 

63 

81 

68 

79 
64 

74 

50 

77 

46 

79 

50 

82 
49 

85 
52 

89 
59 

78 
65 

84 
64 

89 

67 

82 
62 

83 
58 

82 

64 

80 
63 

86 

68 

81 

68 

74 
68 

77 

61 

79 
52 

83 
53 

84 
55 

77 
60 

82.2 

60,4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
68 

84 
67 

84 
68 

82 
58 

79 
50 

82 
56 

68 
60 

82 
66 

77 
60 

73 

48 

75 

46 

77 
47 

80 

47 

83 
50 

84 
55 

79 
63 

82 
65 

79 
65 

78 
63 

81 
49 

83 
61 

80 
59 

81 
62 

79 
65 

72 
65 

75 
58 

77 

50 

80 
51 

82 
53 

77 
55 

80.2 
57.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
65 

88 
69 

90 
68 

86 
64 

83 

6  0 

85 
59 

90 
61 

83 
66 

81 
67 

77 
53 

80 
52 

81 
54 

84 
53 

89 
54 

86 
59 

82 
60 

89 
64 

83 
65 

83 
63 

82 
61 

82 
63 

79 
66 

82 
63 

84 

64 

77 
67 

81 

66 

78 
56 

85 
58 

86 
58 

74 
58 

83.6 
61.3 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

90 
62 

90 
69 

79 
63 

86 
68 

82 
59 

78 
54 

83 

58 

88 

62 

86 
67 

76 

63 

72 
50 

75 

50 

76 
53 

80 
49 

85 
46 

86 
57 

78 
63 

81 
67 

80 
62 

80 
65 

82 
56 

77 
63 

79 
62 

82 

65 

79 
64 

72 
63 

75 

48 

77 
50 

82 
52 

83 
53 

76 
56 

80.5 
58.7 

STEARNS 

MAX 
MIN 

86 
64 

87 
66 

84 

68 

85 

67 

83 
61 

79 
55 

83 
52 

89 
53 

89 
67 

73 
65 

76 
50 

72 
51 

78 
53 

61 
54 

83 
56 

81 
65 

79 
64 

83 
65 

82 
63 

85 

60 

83 
65 

81 
62 

79 
65 

81 
64 

71 

62 

79 

54 

75 
54 

80 
53 

82 
56 

81.0 
59.9 

TOMAHAW<  1  WSW 

MAX 

MIN 

78 
60 

86 
61 

88 
62 

86 
64 

86 
63 

83 
56 

81 

54 

81 
55 

87 

58 

80 
63 

77 
50 

75 
47 

77 
48 

78 
51 

80 
46 

84 
52 

86 
53 

84 
60 

84 
61 

82 
62 

80 
57 

80 
57 

82 
59 

81 

60 

82 
62 

80 
62 

77 
66 

77 
51 

72 
52 

81 
52 

83 
52 

81.2 
56.7 

VANCE8URG 

MAX 
MIN 

89 

58 

87 
63 

86 
65 

88 
64 

85 

58 

83 
48 

82 
50 

89 

56 

65 
65 

76 
56 

75 

45 

75 
43 

79 
44 

82 

44 

86 
54 

87 
50 

87 
57 

82 
61 

82 
59 

80 
61 

83 
49 

64 
49 

81 
54 

83 
57 

84 
63 

77 
64 

76 
59 

75 
49 

84 
46 

85 

50 

64 
52 

82.5 
54.6 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

78 
62 

86 
65 

87 
66 

83 
66 

86 
61 

82 
55 

80 
55 

81 
57 

88 
61 

79 
63 

77 
51 

75 
49 

78 
48 

80 
49 

82 
51 

85 
51 

86 
56 

82 

63 

83 
63 

81 
65 

79 

54 

82 
56 

85 
58 

82 
63 

83 
64 

83 
64 

77 
67 

78 
52 

76 
52 

83 
54 

84 
54 

81.6 
57.9 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

87 
65 

87 
68 

83 
66 

80 
67 

87 
59 

84 
53 

80 
54 

88 
58 

87 
68 

80 

67 

75 
52 

77 
52 

80 

54 

81 
51 

84 
54 

84 

58 

82 
64 

84 
65 

83 
66 

82 
65 

81 
61 

81 
66 

80 
66 

82 
66 

77 
68 

78 
59 

78 
54 

82 
56 

83 
58 

78 
59 

71 

60 

81.5 
60.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"<3  ..  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   ft   ft 
WESTERN             01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.38 
45 
94 
70 

.16 
28 
96 

75 

.16 
42 
93 
73 

.24 
38 
91 

71 

.15 
35 

97 
66 

.27 
21 
91 
66 

.23 
21 
93 
65 

.15 

30 
85 
67 

.19 

50 
87 
70 

.15 

40 
84 
67 

.30 
43 
88 
59 

.27 
42 
82 
55 

.20 
34 
90 
54 

.15 
18 
68 
57 

.29 
12 

91 

59 

.17 
11 
92 
64 

.13 
11 
89 
66 

.23 
34 

91 
69 

.20 
51 
98 
66 

.10 
31 
81 
63 

.16 
16 
95 
62 

.16 
20 
95 
62 

.22 

27 
92 
61 

.26 
39 
96 
65 

.24 
24 
95 
65 

.11 
12 

88 
65 

.19 
38 
85 
70 

.25 
42 
83 

60 

.12 
12 

90 
60 

.19 

17 
98 
56 

.35 

55 
97 

61 

6.39 

939 

90.8 

64.2 

ft    »    ft 
CENTRAL             02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.07 
34 

.16 
33 

.00 
48 

.18 
39 

.32 

47 

.13 
24 

.29 
21 

.19 
36 

.21 

46 

.12 
33 

.25 
32 

.26 
33 

.16 
33 

.19 
22 

.32 

19 

.19 
19 

.26 
11 

.38 
32 

.02 

37 

.16 

37 

.22 

29 

.19 
23 

.19 
13 

.32 

18 

.06 
14 

.15 

24 

.07 
35 

.32 

59 

.26 

21 

.10 

17 

.28 
42 

6.02 
931 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
27 
97 

70 

.19 
15 

95 
70 

.14 

20 
96 
74 

.03 
18 
82 

74 

.07 
14 
88 
71 

.14 

34 
80 
68 

.20 
16 

ao 

67 

.26 
14 

82 
69 

.13 
23 

84 

74 

.05 
15 
75 
65 

.24 

33 
74 

65 

.13 
30 
90 
56 

.21 

27 

88 
60 

.17 
12 

74 
66 

ft 

17 
94 
55 

.10 

2 

91 

71 

.04 

4 

80 

71 

.16 

14 
93 

73 

.11 
17 
83 
70 

.15 

7 
91 
71 

.25 

6 

92 

73 

.05 
10 
89 
71 

.10 
14 
86 
72 

.07 
8 

95 
73 

.06 

8 

62 

69 

13 
75 
66 

.18 

20 
77 
60 

.06 

8 

72 

62 

.27 
5 

94 
69 

.14 
15 
75 

70 

4.24B 

466 
85.1 
68.2 

ft    «    ft 
BLUE  GRASS          03 

OIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 

35 
85 
68 

.23 
31 
98 
71 

.15 
28 
92 
72 

.13 

34 
90 
72 

.27 
59 
91 
65 

.38 
39 
89 
61 

.15 
28 
89 
62 

.23 
23 
93 
7* 

.21 
27 
96 
71 

.10 
52 

75 

65 

.30 
69 
85 
56 

.33 

62 

84 
54 

.23 

45 
82 
56 

.19 
25 
63 

70 

.22 

20 
90 
62 

.22 

18 
94 

64 

.18 

18 
89 
69 

.12 
24 
86 
69 

» 

37 
87 
70 

.50 
49 
83 

64 

.16 
46 
85 
62 

.23 

28 
89 
65 

.22 

40 
86 
64 

.24 
50 
83 
66 

.09 
23 

86 

67 

.23 
31 
88 
69 

78 
65 

.13 
72 
81 
62 

.28 
33 
83 
56 

.19 
21 

88 
66 

.28 
63 
89 
62 

6.57B 
1175 
67.0 
65.2 

ft    ft    ft 
EASTERN             04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
* 
81 
70 

.12 

30 
95 
70 

.25 

23 
95 
7* 

» 

28 
85 
73 

ft 

22 

91 

70 

.48 
15 
90 
66 

.30 
13 
92 
65 

.20 
14 
91 
66 

• 

20 
95 
67 

ft 

28 
80 
71 

.42 
30 
89 
59 

.15 

22 

80 
58 

.15 
19 
85 
58 

.16 
16 

88 
61 

.16 
12 
92 
62 

.17 
14 
93 
64 

.17 

8 
94 
67 

.06 
17 
83 
68 

.11 
27 
92 
69 

.03 
31 
84 
68 

.12 
19 

88 
67 

.16 

7 
88 
66 

.06 
10 
83 
68 

.13 

12 

84 
66 

.08 

8 

87 

60 

ft 
15 
88 
71 

* 

12 

78 

69 

.22 
29 

85 
61 

.14 
15 

82 
61 

.19 

6 
94 
64 

.18 
12 

92 

65 

4.32 

534 

87.9 

65.9 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 

9 

82 

70 

.13 

5 

95 

74 

.15 

8 
96 
76 

.13 
13 

90 
73 

.02 

8 

92 

72 

.28 

6 

90 

67 

.18 
9 

87 
67 

.05 

6 

67 

66 

.04 

7 

96 

68 

.04 
10 
84 
72 

.29 

18 
90 
60 

.14 
17 
68 
46 

.10 
14 
78 
47 

.14 
11 
87 
62 

.16 
12 
91 
62 

.14! 

10 

a 

.14 

6 

94 

68 

.08 

70! 

.13 
13 

90 
69 

.02 

7 
84 

70 

.10 
9 

87 
65 

.08 

7 

84 

68 

.04 

3 

86 

68 

.08 

6 

82 

70 

.07 
3 

88 

70 

.03 
2 

80 
61 

.03 

80 
60 

.12 
12 

85 
62 

.06 

7 

77 

65 

.13 

6 
93 
65 

.12 

6 
91 
68 

3.27 

255 

86.9 

66.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST  1967 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 


BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 


CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 


CUMBERLAND  GAP  PARK 
It  INCHES 


FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 


GLASGOW  WKAY 

I,  INCHES 


GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 


HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1  INCH 

2  INCHES 

4    INCHES 

8    INCHES 
SOD 

I     INCH 


2 

INCHE5 

4 

INCHES 

8 

INCHES 

20 

INCHtS 

40 

INCHES 

MAYFIELD 

RADIO  WNGO 

4 

INCHlS 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 


QUICKSAND 

4    INCHES 


SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 


Day  Of  Month 


MA> 

M 1 N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

93 

MIN 

67 

MAX 

89 

MIN 

6B 

MAX 

85 

MIN 

70 

MAX 

79 

MIN 

72 

MAX 

82 

MIN 

72 

MAX 

Bl 

MIN 

72 

MAX 

79 

MIN 

73 

MAX 

76 

MIN 

73 

7  PM 

72 

7  PM 

69 

79 

78 

76 

74 

76 

70 

70 

63 

78 

77 

74 

84 

73 

83 

82   77 
75   73 


77   75 
72   67 


83   82 
79 


MAX 

MIN 


83   84 
81 


16 


17 


76   76 
71   71 


76   77 
71   72 


78   79   79 
74   74   74 


82 
76   76 


74   74 
72   71 


24   25   26   27   28   29   30   31 


73   73 

66  I  67 


77   76 
74   73 


79   77 
75   74 


72   73 
68   69 


76   86 
71   71 


77   77 
73   72 


77   77 
73   73 


lt.A 


76   78.3 
72   74.0 


75.7 
72.9 


71   71 
65   65 


79 

78 

74 

75 

76 

75 

71 

72 

78 

79 

74 

76 

60 

82 

72 

72 

77   77 

70   70 


81 

79 

76 

76 

75 

76 

72 

75 

78 

79 

71 

75 

80 

80 

74 

76 

71 

70 

69 

69 

78 

73 

74 
73 

75 

71 

74 
70 

79 
72 

88 
71 

80 
73 

80 
74 

78.7 
72.5 


75.5 
72.7 


71.8 
67.3 


74.9 
72.0 


80.6 
75.1 


77.0 
75.0 


77.7 
73.0 


88.1 
64.9 


80.1 
68.5 


76.1 
70.9 


77.8 
69.6 


76.2 
70.7 


75.5 
70.9 


74.0 
71.7 


71.6 
69.3 


79.4 
76.4 


79.8 
73.6 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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J 

JFi. 

1L 

I       1 

3U 

IJL 

1J 

L1VJ 

rc 

n> 

U 

JH 

P.?) 

KENTUCKY 

CONTINUED 

AUGUST    1967 

Day 

Oi  Month 

2  -  $ 

SUtton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H       < 

SOMERSET    2    N 

1          INCH 

MAX 

84 

84 

81 

85 

84 

82 

63 

85 

62 

80 

64 

76 

75 

78 

80 

80 

78 

79 

79 

78 

80 

79 

76 

78 

78 

75 

77 

79 

78 

78 

76 

79.7 

MIN 

73 

76 

76 

74 

73 

77 

72 

74 

75 

73 

74 

67 

61 

68 

69 

71 

72 

73 

74 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

69 

70 

71.7 

4         INCHES 

MAX 

81 

82 

81 

81 

81 

82 

81 

82 

82 

78 

79 

75 

74 

75 

77 

78 

78 

77 

78 

79 

77 

79 

77 

76 

77 

75 

78 

78 

76 

76 

76 

78.3 

MIN 

73 

77 

77 

76 

75 

74 

75 

75 

77 

74 

72 

70 

69 

69 

70 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

71 

72.9 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4          INCHES 

MAX 

77 

78 

77 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

74.9 

MIN 

13 

T4 

75 

74 

72 

71 

72 

72 

74 

71 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

67 

68 

70 

71 

73 

72 

71 

66 

69 

70 

70 

70.6 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


8ARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW  WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVING  TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  ZERO 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCENT 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO 

BLUEGRASS  ZERO 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

6ARDSTOWN  S  J  PREP  SO 

BARDWELL  4  E 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 


BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

BLAINE  2  W 

BOWL  INC  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA 

BRAOFORDSV1LLE 

BROWNSVILLE 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

BURKESVRLE  2  W 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMP8ELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK 
(COVINGTON  W8  AIRPO 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  FALLS  S 
CUMBERLAND  GAP  PAR 
CYNTH1ANA 
CYNTH1ANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 


EDMONTON 
ELIZA8ETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMlLE  KY  UTIL  PA! 
FRANKFORT  LOCK  * 
FPANKLIN  1  £ 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 


LIEL  1  S 
GEORGETOWN  WA 
GEST  LOCK  3 
GILBERTSV1LLE 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLE10ALE  1  E 
GOLDEN 


GRAY: 


SE 


GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENVILLE  2  W 
GREENVILLE  13  SW 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1*. 
HENDERSON  7  SSW 
HEPNOON 


IICKI 


1  E 


IGH  BRIDGE  LOCK  T 
HINDMAN  11  NNE 
HODGENVILLE-LINCOLN  I 
HOPKJNSVILLE 


[RVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LEXINGTON  CAMPUS  FAR 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LOCKPORT  LOCK  2 

■-it.il 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 

NELSON 
CARLISLE 
ALLEN 
HARLAN 


CARROLL 
HARDIN 
POWELL 


HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 


hop*.  mi 

FLOYD 

MERCER 


PENDLETON 

BATH 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

BELL 

FRANKLIN 

SIMPSON 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 

MARSHALL 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 


GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 
MUHLENBERG 


CHRIST  IAN 
LESLIE 
02  BRECKINRIDGE 


37  40 
37  52 
37  55 
36  41 

36  59 

37  ".7 
39  Oft 
36  56 
36  50 

36  36 

38  23 
38  23 

37  39 


38  14 

36  43 

37  33 


86  26 

85  09 

86  16 
83  23 


85  24 

87  16 

85  21 

86  30 


84  40 
82  59 
64  19 


84  52 
86  34 
82  10 


38 

19 

82 

56 

17 

15 

85 

30 

37 

15 

37 

I? 

B7 

12 

37 

ns 

87 

?1 

37 

37 

32 
15 

B6 

83 

54 
12 

37 

15 

83 

11 

37 

33 

83 

37 

45 

87 

38 

86  17 

83  23 
82  56 

84  38 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 
JOHN  R.  WHARTON 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 


BEREA  COLLEGE 
MRS.  RUSSELL  S.  1' 
RAYMOND  I  SON 

EDWARDS 


:ED.  avia 
DR.  DAVID  I 


AotN< 


t  LMf 


SATi 


EERS 

EDWIN  E.  JOHNSON 
MRS.  BARBARA  J.  KIN6 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  K1NLEY 
HERBERT  C.  8ERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  H.  CROXTON 
JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHEIM  FOUNDATION 
ERL  SENSING 

EUGENE  WILSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
C.  C-  WHITEAKER 
KY.  OEPT.  OF  CONS. 
CUMBERLAND  GAP  NATL  I 


MRS.  EVA  M.  DAVIS 

JOE  RAY  ALLEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  O.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
MRS  DALMAS  GIVENS 
LENA  BLAIR 
JOHN  E.  MORAN 


[N 


T1VE 


'  iO.'. 


HARRY  G.  HOPKINS. 
.  RICHARD  ANDER: 

RANK  H.  LAWSON 
RNOLD  WAGES 


I1SS  ESTHER 


CORPS 

OF  ENGINEERS 

LLOYD 

E.  HANSON 

EMILY 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 
Room  205  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY" . 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time 3n"ow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. — Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentallly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


It  was  the  fifth  consecutive  month  with  tem- 
peratures below  average.  Temperatures  on  the 
1st  and  2d  approached  or  fell  below  record 
readings  for  one  or  both  of  these  dates  in  a 
number  of  areas.  The  minimum  at  Louisville 
on  the  1st,  51°,  was  the  lowest  temperature 
ever  to  be  recorded  there  so  early  in  the  fall 
season.     The  7-day  period  ending  with  the  30th 


was  the  coolest  week  in  5  months,  temperature  7° 
to  13°  below  seasonable.  The  mercury  fell  to 
the  freezing  mark  in  at  least  one  location  in  the 
west,  and  in  several  areas  in  the  east.  Septem- 
ber's unseasonably  cool  air  was  due  in  large 
part  to  cool  Canadian  air  which  followed  5 
cold  fronts  -  August  30,  September  9,  21,  24, 
and  27. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA -Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 
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.71 

1.11 

•  27 

MONTICELLO 

5.64 

T 

.37 

.29 

.45 

.02 

1.37 

2.60 

•  54 

MOUNT    VERNON 

4.31 

.25 

T 

.77 

T 

.40 

2.89 

ONEIDA 

3.29 

.20 

.36 

.48 

1.65 

■  60 

PA1NTSVILLE    1    S 

1.78 

.20 

.10 

T 

T 

.21 

•  70 

.57 

PIKEVlLLE 

2.03 

.24 

.11 

.01 

.44 

.29 

•  94 

RAVENNA    LOCK    12 

4.13 

.10 

.28 

T           T 

.42 

2*71 

•  62 

SALYERSV1LLE    2    SE 

1.80 

.17 

.08 

.26 

.47 

.82 

SOMERSET    2    N 

3.69 

.46 

.02 

.01 

1.46 

1*66 

.08 

STEARNS 

5.05 

.06                   .59 

.26 

.24 

.10 

T 

.76 

2.62 

•  42 

T1LFORO 

2.15 

.20 

•  61 

.48 

.86 

TOMAHAWK     1    WSW 

1.84 

.14 

.04 

T 

.14 

•  84 

•  68 

T 

VANCEBURG 

3.28 

.04 

.39 

.21 

.03      .02 

.21 

.15 

2.01 

•  22 

.EST    LIBERTY 

1.96 

.05 

.07 

.11 

T           T 

.40 

.71 

•  62 

T 

WILLIAMSBURG    1    E 

2.96 

.03 

.33 

.41 

1.01 

.98 

•  20 

WILLOW    LOCK    13 

2.73 

.06 

.3* 

T 

T 

.38 

1.55 

•  40 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wir 
(Speed   - 

d 
m.p.h. 

> 

FUlatlv©    humidity   av.raga*  - 
percent 

Numbar  ol  days  with 

precipitation 

II! 

) 

Station 

■m  a 

a  o 

r-1    0 
01  u 

V  -H 

tea 

c 

3   Q. 
CO  CO 
V 
OS 

s 
• 

< 

1  i 

1    B 

§        1 

1*1 

S     1 

Si 
IJ 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM           7     AM           1     PM          7     PM 

8 
1 

8 

3 

4 

8! 

i 

i 

si 

} 

,  US 

in 

<  -a  l 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

8 

1.3 

7.9 

21++ 

26 

30+ 

73 

81 

48               57 

3 

4 

i 

2 

0 

0 

10 

- 

5.8 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

6 

1.3 

7.4 

21  +  + 

18 

21 

78 

87 

53               59 

2 

2 

3 

0 

2 

0 

9 

- 

5.1 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

9 

1.1 

6.6 

2* 

N 

27 

84 

91 

56       J        61 

5 

1 

2 

2 

0 

0 

10 

71 

5.1 

i  Notes  Following  Statloo  Index 
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*'■■ 


S&V 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

SEPTEMBER    1967 


Day  01  Month 


WESTERN  01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
H0PK1NSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAD1S0NVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  DIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFOROSVILLE 

CAMPBELLSV1LLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBJRG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


iMAX 
|  MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7*   78 
49   45 


74   77   77 


73   76 
52   52 


76   80 
52   50 


71   73 

52   50 


74   77 
49   47 


74   78 
49   47 


71   76   76 


78  81 

59  58 

78  83 

55  58   5 

79  78 
58  59 


74   82   87 
50   60   55 


52  !  55 
78   77 


80   75 
64   62 


82   81 
62   62 


73   75 
64   66 


82   78 
65   65 


85   75 
65   65 


80   80 
63   63 


77   78 
64   65 


87   75 
59   63 


10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


74   76   79 


82   82 
48   44 


76   79 
49   51 


75   76 
49   46 


73   77 
52   49 


74   76 
46   46 


65   72 
45   43 


65   69 
46   47 


78  74 

47  48 

74  75   79 

47  45   48 

65  74 
51  51 

74  76 

50  48 

66  74 
44  39   42  j 

72  75   78 


75   77 
58   53 


78   77 
62   49 


76   76 
59   54 


74   79 
60   56 


79   70 
62   55 


77   76 
62   51 


77   77 
58   46 


64   73 
63   54 


57   62   60 


75   80 
60   60 


81   76 
54   59 


80   »4 
58   67 


82'  84 
54   55 


83   80 
62   66 


82  «i 
61   66 


82   83 
61   62 


82   84 
54   58 


84   84 
59   64 


79   64 
57   65 


87   85   87   89 
63   63   61   62 


54   57   63   60 


64:   67   66 


65   66:   86   69 
65   63!  65   65 


64  86   87   87 

65  65!   66   65 


89   88,   88   90 
64   62   66   65 


62   63   62   62 


86 
57 

76 
64 

76 
64 

76 
57 

78 
52 

74 

5  9 

81 
62 

85 
5b 

62 
63 

80 
62 

75 
59 

77 
50 

77 

58 

77 
59 

85 
56 

82 
64 

79 
64 

75 
60 

78 
51 

78 
56 

83 
65 

82 
59 

83 
64 

7* 

64 

78 
63 

72 
56 

76 
57 

72 
61 

89 

59 

76 
63 

81 
62 

77 
58 

79 
52 

76 

58 

80 
62 

59 

7j  82  84  86  90  88  89 

58  58  5S  58  58  59  61 

85  81  83  87  83!  88  66 

58  59  65  64  64  62  61 


66   89   881  87 
60   5B|  63 


85 
5b 


71   74  j 
64   64 


84   71  I 
64   62 


63   79 
63   63 


84   73 
54   62 


73   71 
47   45 


75   76 

46   45 


72   74 
49   49 


72   74 
46   46 


72   79 
46   49 


71   74 
49   50 


77   77 
48   52 


51   51 
72   75 


79  |  61 
51 


75!  77 
531  58 


79  (,  60 
52|  63 


78  j  78 
53  i  60 


77!  77 
50 1  58 


83 

54   56 


82   65 
50   56 


80   82 
59   55 


62   64 
59   55 


79   65 
47   48 


82   86 
51   52 


80   83 
51   56 


80   83 
53   54 


81   84 
56   54 


81   85 
54   54 


81   83 
50   53 


81   83 
56   57 


80   82 
56   58 


85   86 

57   56 


82   B4 
54   59 


81   84 
55   55 


82   60 
55   58 


85   83 
52   57 


76   77 
56   53 


75   76 
58   55 


73   77 
59   51 


79   70 
58   46 


80   69 
63   50 


74   80 

60  !  64 


76  !  79 
61  ;  63 


77   79 
62  i  62 


75  I  75 
47  ;  58 


79  I  75 
59   60 


83 

56  tO 

83)  65   85   67   88   68 

6<J  69   62   58;   67   69 


80:   80 
60   62 


85.  «0 
55,  60 


80   79 
59   68 


64   63   65   64 


91  90  89  90 

59  58  65  62 

84  83  86  84 

66  63  63  65 


63 
89 

6  3 


52   54   54   55   56   59 


81,   82   89   86   89   88 
5*1  55   52   55!  60   60 


81 

76 

74 

75 

78 

79 

79 

55 

61 

73 

78.2 

63 

48 

41 

52 

41 

46 

49 

45 

37 

36 

53.6 

85 

77 

72 

74 

75 

62 

80 

56 

55 

70 

78.5 

63 

50 

40 

50 

39 

45 

53 

43 

32 

35 

51.9 

81 

74 

75 

73 

78 

84 

71 

52 

56 

72 

77.4 

58 

54 

52 

52 

49 

54 

50 

45 

42 

41 

57.2 

82 

79 

75 

77 

77 

64 

60 

52 

59 

75 

79.1 

65 

50 

45 

55 

43 

53 

51 

46 

40 

43 

56.7 

88 

62 

76 

73 

75 

78 

83 

66 

50 

58 

77.4 

66 

52 

49 

51 

48 

52 

56 

47 

40 

42 

56.9 

83 

79 

73 

73 

76 

81 

79 

54 

56 

70 

77.6 

63 

50 

42 

52 

41 

47 

53 

44 

34 

37 

53.1 

82 

74 

75 

74 

77 

64 

73 

51 

56 

74 

78.5 

64 

50 

44 

46 

42 

53 

50 

44 

37 

41 

54.6 

84 

61 

75 

74 

60 

85 

80 

56 

73 

75 

79.7 

66 

53 

45 

52 

42 

48 

49 

45 

37 

42 

54.3 

90 

84 

79 

76 

78 

79 

84 

69 

46 

57 

78.9 

61 

52 

45 

46 

45 

46 

48 

44 

36 

34 

53.2 

R3 

77 

75 

77 

80 

84 

76 

58 

63 

73 

78.7 

63 

49 

44 

52 

40 

46 

50 

45 

38 

38 

54.3 

83 

80 

78 

74 

78 

82 

78 

54 

57 

71 

78.8 

63 

50 

43 

55 

42 

48 

54 

43 

36 

37 

53.4 

84 

64 

76 

75 

79 

85 

83 

55 

63 

75 

80.1 

63 

47 

43 

51 

40 

48 

50 

45 

39 

40 

55.4 

86 

60 

76 

71 

73 

75 

81 

65 

50 

57 

75.5 

65 

53 

48 

53 

46 

47 

60 

46 

40 

42 

56.6 

62 

79 

75 

76 

80 

65 

79 

54 

50 

73 

80.1 

65 

50 

42 

55 

41 

46 

53 

42 

35 

37 

54.1 

81 

74 

73 

74 

76 

82 

66 

54 

60 

72 

76.6 

59 

52 

46 

49 

42 

52 

50 

46 

39 

44 

55.3 

80 

60 

74 

74 

76 

63 

82 

52 

61 

72 

77.9 

64 

53 

48 

58 

45 

50 

51 

46 

41 

45 

56.5 

83 

61 

74 

74 

79 

63 

80 

53 

55 

74 

78.8 

63 

50 

43 

51 

41 

52 

53 

44 

39 

41 

54.3 

87 

80 

75 

73 

74 

80 

81 

68 

49 

55 

76.0 

60 

49 

44 

43 

40 

41 

45 

43 

34 

37 

49,5 

88 

82 

75 

73 

76 

87 

81 

71 

47 

55 

77.4 

6  0 

47 

41 

48 

40 

47 

55 

44 

32 

35 

52.0 

75   76 
46   56 


76   77   76 
61   47   55 


85 

87 

58 

59 

85 

74 

58 

6- 

86   68 
48   55 


70   80 
53   53 


80   69   78 

62 |  62   45   55, 


85 

83 

81 

76 

77 

76 

55 

59 

61 

62 

46 

59 

84 

78 

79 

72 

75 

7b 

53 

58 

61 

61 

47 

S7 

86   84 
51   56 


84   80 
57   62 


54   55   63 


84   83 
53   58 


83   79 
57   61 


83   75 
58   61 


77   80   79 


45   51 
76   78 


78   81   62 
63   56   49 


81   84   85 
61   58   46 


79   77   81 

63   57   56 


77   80   82 
60   56   55 


79   80   84 
55   53   46 


78   81   81 
59   55   52 


78   81   84 
59   53   50 


80   83   84 
61   53   48! 


78   80   82! 
62   55   54 


71 
50 

79 
52 

80 
61 

80 
56 

82 
53 

85 
53 

76 

52 

77 
57 

79 
61 

81 

54 

82 
50 

85 
52 

74 

48 

75 

57 

78 
64 

81 
56 

83 
54 

84 
56 

66   72 
56   60 


83   69 
56   61 


84   83 
57   60 


76 1   76 
62|  58 


76|   75 
65!   58 


74   75| 
50   60 


76   76 
51   59 


75   79   80 
63   56   55 


82   82   85 
64   60   56 


60   82   83 
64   57   53 


76   79   81 
60   54   54 


86 

57 

85 
63 

66 
61 

80 
63 

73 
48 

69 

39 

71 
53 

74 
41 

82 
46 

75 
50 

51 

43 

54 
34 

68 
38 

86 
55 

88 
61 

89 
61 

85 
62 

79 
49 

72 
38 

73 

49 

76 
39 

82 

45 

60 
51 

55 
43 

55 
35 

70 
38 

8  8 
54 

89 
61 

90 
61 

89 
65 

83 
52 

74 
42 

n 

71 
41 

78 

41 

83 
55 

76 
47 

48 
36 

56 
35 

89 

57 

89 
65 

68 
61 

82 
64 

73 
52 

76 

76 
51 

76 
44 

82 

47 

76 
51 

51 
42 

55 

37 

70 
36 

89 
50 

90 
62 

84 
58 

87 
61 

80 
44 

73 
34 

71 
43 

71 
35 

78 
40 

85 
63 

82 
44 

49 
33 

56 
35 

87 
55 

87 
62 

66 
60 

83 
61 

77 
48 

70 
39 

73 

47 

75 
40 

80 
45 

80 
52 

54 
41 

54 
36 

68 

36 

88 
53 

87 
63 

86 
60 

81 
62 

78 
46 

72 
38 

72 
48 

74 
40 

81 
44 

74 
51 

52 
43 

56 
35 

69 
38 

86 
53 

89 
52 

89 
52 

85 
64 

78 

46 

73 
37 

75 
49 

75 
37 

83 
46 

78 
52 

53 

58 
33 

71 

36 

88 
55 

67 
64 

66 
60 

83 
62 

80 
50 

71 
41 

74 
46 

75 
42 

81 
46 

76 
55 

55 
43 

52 
35 

69 

38 

90 
57 

91 
57 

90 
62 

89 
62 

62 
51 

76 
42 

73 
42 

76 
42 

78 
45 

82 
46 

82 
46 

48 
38 

56 
37 

86 
51 

90 
52 

89 
53 

87 
61 

79 
48 

73 
38 

73 

47 

75 
41 

62 
39 

80 
55 

56 
43 

55 

34 

7* 
37 

68 
60 

86 
65 

86 

64 

84 
64 

75 
49 

70 
42 

72 
54 

75 
43 

81 
52 

78 
52 

63 

53 
35 

70 

39 

85 
62 

85 
66 

85 
65 

79 
63 

70 
55 

70 
45 

72 

73 

48 

80 
52 

75 
52 

52 
45 

53 

36 

69 
39 

90 
64 

90 
66 

90 
65 

81 
61 

72 
54 

72 

44 

72 
45 

77 
46 

62 
47 

87 
45 

49 
45 

57 
36 

72 

87 
60 

87 
65 

88 
64 

80 
60 

72 
53 

71 
43 

72 
51 

74 
44 

82 

46 

74 
51 

54 

47 

56 
38 

70 
41 

8  7 
54 

67 
63 

86 
60 

65 
64 

79 
48 

71 
38 

74 
47 

75 

40 

81 
46 

80 
56 

57 

44 

55 
33 

70 
38 

76.9 
51.4 


79.0 
50.9 


78.0 
53.0 


77.7 
53.8 


78.5 
48.4 


77.9 
51.2 


77.0 
50.9 


79.1 
49.5 


77.7 
52.9 


79.3 
51.3 


78.9 
50.0 


75.3 
55.1 


77.1 
54.3 


77.9 
52.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


KENTUCKY 
SEPTEMBER 


Station 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  S5W 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

#     #     » 
BLUE  ORASS         03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTH1ANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  wB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 
«     #     » 

EASTERN  04 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  2  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

JACKSON 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Month 


67   73   75 
51   54   55 


74   78 
48   52 


71   75   76 
49   51   54 


73   75 
49   48 


66   76   78 
52   43   48 


75   76 
50   46 


73   73 
49   44 


72   75 
49   42 


43   41   41 


72   73 

46   46   45 


80   79   82 


76   81 
57   53 


77   80   82 
56   59   60 


78   81 
57   54 


79   80   83 
57   52   53 


76   76 
45   43 


67   73   74 
47   47   51 


MAX 
MIN 

70 
47 

72 
49 

73 

50 

76 
51 

75 
55 

MAX 
MIN 

70 
50 

75 

47 

75 
44 

76 

46 

78 
51 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 

47 

75 
50 

75 
57 

80 
53 

MAX 
MIN 

72 

47 

73 
49 

74 

51 

75 
55 

80 
57 

70   71 
49   47 


80   80 
57   43 


68   73 
57   45 


65   73 

49   40 


75   75 
50   42 


64   74 
48   45 


66   73 
48   41 


73   74 
49   42 


65   74 
52   42 


66   74 
55   45 


64   75 
48   42 


75   84 
58   53 


75   81 
51   53 


80   84 
56   55 


80   77 
51   49 


79   78 
50   52 


77   83 
54   50 


78   82 
48   47 


75   83 

50   50 


77   82 
52   54 


78   77 
47   52 


76   80 
56   54 


76   77 
42   43 


74   82 
55   54 


76   85 
51   51 


78   75 
57   53 


78  80  81 
47  51  50 

79  79  83 

47  55  54 

77  72  82 

48  52  53 

78  78  83 
40  45  47 

75  82  84 

46  52  50 

79  77  83 
46  51  55 


85   85   71 
60   62   62 


87   87   70 
58   61   63 


82   81   77 
60   63   63 


85   73   79 
57   60   63 


66   87   76 
53   58   62 


79   82 
63   63 


78   78   84 
48   49   50 


46   48   51 


78   78 
49   52 


83   84 
53   52 


82   74 
55   64 


77   75 
59   66 


84   77 
48   61 


86   70 
54   61 


84   80 
56   61 


80   77 
51   64 


75   79 
54   63 


74   78 
55   63 


84   70 
53   57 


83   71   77 
63   53   56 


82   73   78 
63   50   52 


70   76   76 
64   54   64 


73   77   78 
63   52   62 


83   74   78 
60   52   62 


78   78 
46   60 


74   76 
46   53 


77   77 
49   53 


15  I  16  I  17 


18   19   20   21   22   23   24   25 


26   27   28   29   30   31 


76   76   60   83   87 
63   57   56   55   54 


76   78   82   84   86 
63   57   58!  57   55 


76   76   80   84   86 
60   62   59   58   56 


77   79   61   84   86 
58   55   551  52   60 


79   80   82   81   83 
58   57   581  55   54 


54   58   64   63   52   42 


89   88   88   88   80 
58   61   63   63   50 


75   76 
43   43 


74   75 
45   42 


78   72   76 


6ll  65   65   64i  55   48 


75   78 
48   50 


68   80 
48   48 


77   78 
46   56 


77   75   77 


78   76 
41   51 


76   76 
44   53 


62   63 
56   54 


81   82 
61   47 


83   86 
52   51 


82   83 
47   45 


80   80 
57   57 


81   63 
56   50 


82   85 
45   42 


81   64 
44   43 


86   88 
52   52 


85   87 
52   53 


89   87 
52   61 


86   86   80   72   70 
64   60   59   45   40 


50   46 

75|  75 


87   62 
62   49 


75   73!  77 


70   79 j  72 
63   65   56 


83   83   75   70 
55   51   60   65 


59   64 '  61 


82   77 
55   63 


74   77  j  77 
49   50   59 


74   76  I  78 
48   59  I  64 


72   76   72 
41   41   52 


75   75   77 
45   55   60 


77   78   80 
45   53   59 


46   48   57 


85   88 
52   52 


64   65   68 


58 

62 

63 

60 

63 

82 

68 

78 

57 

58 

61 

60 

84 

62 

75 

77 

51 

52 

55 

61 

83 

73 

78 

73 

55 

59 

61 

60 

80 

75 

77 

73 

57 

61 

64 

58 

82 
51 

84 
52 

85 
54 

65 
56 

85 

53 

85 
55 

82   84   78 


84   85   76 
52   53   55 


83 
49 

as 

51 

82 

50 

83 
55 

83 

50 

87 
51 

62 

53 

84 
53 

83 
51 

84 
52 

67 

47 

78 

53 

73 

47 

74 
47 

7* 

52 

77 
52 

77 

45 

76 
59 

73 
46 

76 

54 

70 

46 

76 

44 

71 

53 

61 
51 

71 

52 

82 
54 

77 

42 

80 
42 

82 
50 

80 
49 

67 
49 

79 

49 

66 
44 

77 
45 

76 

56 

83 
55 

bb 
50 

78 
52 

67 
51 

80 
52 

69 
47 

79 
52 

80   84 
45   45 


81   83 
57   49 


60   83 
57   55 


80   79 
49   49 


60   84 
50   50 


84   85 
53   47 


62   83 
55   54 


85   88 
50   51 


87   65 
44   47 


87   87 
45   46 


85   85 
47   48 


86   89 
50   53 


85   85 
51   54 


65   65 
53   52 


86   78 
64   63 


88   87 
62   64 


87   77 
65   57 


89   89 
59   62 


90   8 
64   65 


87   85 
61   64 


86   82 
58   63 


88   77 
58   64 


85 
62 


51   52   61 


87   90 
46   50 


86 
65 


85 
67 


72   69   75   75 
51   40   50 


87 
60 


87   80 
60   65 


69   69 
61   61 


87   76 
64   62 


85   85 

61   62 


87   86 
64   55 


88   64 
56   62 


89   90 
63   66 


75   70 
47   40 


69   70 
48   39 


78   72 
41   34 


78   73 
50   38 


74   70 
43   31 


71   68 
47   36 


71   69 
49   34 


79   74 
48   39 


72   70 
50   40 


70!  72 
54   42 


77   82 

45   44 


77   82 
46   56 


82   76 
54   56 


78   81 
44   62 


80   78 
51   59 


82   77 
44   52 


83   74 
49   49 


73   48   55 
43   34   37 


71   48   55 
45   34   35 


56   53   70 
43   35   38 


54   53   69 
42   36   38 


80   50   55 
46   40   33 


72   75 
40   42 


73l  75 

50|  52 


72'  74 

40|  41 


731  72 
52 1  43 


72   73 
50   40 


72   76 

45'  36 


77   83 
39   57 


76   81 
46   55 


81   81 
50   52 


83   79 
37   52 


82   79 
40  60 


82   80 
42   53 


76   82 
42   44 


81   80 
52   52 


73   83 
44   46 


53   55   70 
44   41   42 


51   70 
42   42 


Bl   47   56 

40   40   39 


81   46   52 


55   67 
40   40 


52   52   69 

45   40   41 


70   54   68 
46   41   37 


53   53   67 
44   40   38 


79   47   57 
46   42   43 


52   52 
43   39 


82   50 
47   41 


70   52 
45   40 


75 

79 

80 

82 

86 

58 

57 

53 

53 

55 

78 

80 

83 

85 

86 

57 

56 

47 

48 

*a 

82 

79 

80 

83 

85 

61 

56 

52 

52 

52 

80 

80 

8) 

86 

85 

62 

54 

56 

58 

59 

78   73 
50   40 


83   81 
36   52 


75   80 
49   60 


53   68 
36   36 


46   53 
39   39 


87 

62 

86 

62 

78 
50 

70 
41 

70 
41 

71 
43 

74 
45 

SO 
48 

74 
44 

46 
37 

54 

37 

87 
60 

87 
61 

76 
51 

70 
40 

70 

43 

70 
42 

74 
42 

68 

42 

75 
46 

49 
44 

53 
41 

65 
61 

76 
60 

69 
50 

68 
39 

72 

45 

73 
43 

79 

46 

77 
56 

65 
42 

50 
39 

62 
35 

87 

67 

80 
62 

71 
48 

70 
42 

73 
53 

74 
43 

62 
52 

77 

52 

56 
44 

50 
40 

66 
41 

78 
44 

79 
44 

81 

4* 

64 
44 

87 
47 

36 
55 

68 
57 

81 
53 

79 
55 

81 
47 

82 
51 

84 
51 

81 
51 

87 
57 

75 
52 

77 
51 

79 
50 

82 

50 

83 

49 

85 
54 

85 
56 

77 

43 

78 
40 

76 
38 

85 
37 

87 
41 

87 

»6 

88 
52 

79 

51 

81 
46 

81 
45 

84 
47 

87 
44 

87 

54 

85 
58 

75 
49 

78 
44 

80 

45 

64 
46 

86 
51 

86 
52 

88 
58 

75 
47 

79 
41 

82 
42 

65 
45 

88 
47 

88 
51 

90 
61 

83 
62 

79 
50 

80 
50 

83 
47 

84 

46 

86 
57 

86 
63 

74 

54 

79 
42 

79 
43 

82 
43 

84 
46 

65 
52 

86 
54 

76 
57 

78 
51 

78 

51 

79 
52 

81 
54 

84 
56 

66 

57 

74 
55 

79 
41 

79 
42 

63 
48 

85 
49 

85 
50 

88 
55 

70   69 
37   39 


861  76 
62 1  52 


77   73   71   77 


75   70   71   73 


74   701  74 
33   32'  32 

71 


72!  77 
38 1  39 


72   69   74 

37   38   38 


70   69   73 
33   34   33 


71   73 
38   41 


70   73 
38   35 


681  73 
401  42 


74   85   81 
39   39!  50 


78   79|  70 
42   44   50 


76   79:  65 
42   42!  52 


75   821  78 
31   31 1  43 


60   70!  67 
37   60'  46 


74   84'  73 
38   38   51 


75   83!  79 
34   36   50 


80   80   72 
40   50   49 


73   66   64 
36   40   42 


73   80   66 

42   421  50 


70   69 
42   40 


52   53 

42   33 


54   46 
40   36 


52   54 

42   30 


48   60 
40   36 


51   52 
42   36 


53   67 
42   33 


55   51 
42   32 


66   69   75 
60   60   51 


72   70 
36   40 


75   75   81 


77.8 
53.0 


77.1 
55.7 


77.0 
52.4 


76.4 
52.3 


78.2 
53.8 


76.9 
51.8 


77.2 
53.3 


76.5 
46.0 


78.0 
51.3 


78.7 
52.1 


77.4 
47.6 


77.8 
46.6 


76.4 
50.0 


78.0 
50.2 


75.9 
53.8 


76.7 
49.2 


77.1 
52.2 


78.5 
49.2 


77.3 
53.0 


75.7 
51.4 


76.5 
49.8 


75.7 
52.1 


76.2 
54.0 


78.3 
47.4 


77.7 
50.3 


75.6 
49.9 


77.1 
I  42.2 


77.4 
46.2 


76.6 
48.1 


77.1 

46.0 


78.2 
50.6 


75.4 
46.6 


75.4 
50.1 


76.3 
47.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER 


Station 

Day 

Oi  Month 

0) 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

74 
47 

77 

47 

73 
53 

eo 

50 

8^ 
51 

63 
51 

68 
57 

78 
60 

67 

51 

77 
50 

75 

57 

77 
57 

78 
53 

79 

48 

83 
46 

84 
48 

86 
54 

85 
62 

85 
58 

75 

60 

70 

49 

67 
39 

73 
42 

73 

38 

78 
44 

71 
53 

54 
42 

53 
38 

67 

34 

74.8 
49.7 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

72 
53 

74 
43 

77 
45 

72 
53 

81 
51 

84 
51 

85 
53 

80 
55 

76 
61 

75 
63 

81 
48 

77 
56 

80 

58 

81 
51 

62 

48 

84 
48 

86 
49 

88 
55 

B5 
60 

88 
58 

83 
61 

74 
52 

70 
39 

75 

39 

75 
39 

79 

40 

75 
50 

67 
48 

52 

41 

69 
31 

77.6 
50.0 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

63 

47 

71 
40 

73 
41 

75 
*3 

70 
48 

80 
47 

82 

47 

84 
48 

76 

45 

78 
60 

67 
44 

78 
45 

76 
57 

78 
49 

80 
44 

82 
44 

83 
44 

64 
45 

87 
57 

85 
56 

86 
57 

75 
49 

70 
35 

69 
35 

72 
35 

73 
35 

80 
39 

71 
48 

49 
40 

50 
34 

74.9 
*5.3 

MIDDLE5B0R0 

MAX 
MIN 

70 
58 

75 
43 

77 
43 

76 
52 

74 
53 

81 
52 

83 
54 

83 
54 

72 

54 

76 
61 

75 
52 

78 
53 

73 

59 

78 
53 

79 

51 

80 
49 

82 

49 

84 
50 

84 
58 

62 
61 

84 
62 

78 
53 

71 
41 

70 

40 

73 
43 

74 
42 

77 
44 

64 
51 

51 
42 

50     1  75.1 
32     '  50.3 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

74 
52 

77 
46 

76 
46 

78 
56 

82 
50 

B« 
51 

86 

52 

77 
59 

61 
63 

70 
60 

78 
52 

77 
62 

80 
59 

80 
55 

83 
52 

84 
50 

85 
48 

67 
52 

87 
60 

87 
59 

76 
63 

73 
48 

70 
38 

75 

44 

76 
39 

SO 

47 

76 
60 

60 

44 

54 
41 

69 
37 

77,4 
51.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

73 
47 

74 

44 

77 
49 

74 
56 

81 
49 

83 
50 

84 
51 

81 
57 

80 
58 

79 
59 

78 
49 

76 
57 

78 
60 

80 
56 

82 
49 

64 
47 

86 
46 

86 
55 

86 
61 

86 
58 

84 
60 

76 
47 

69 
35 

74 

42 

75 
37 

79 
44 

76 
58 

62 
42 

51 
38 

66 
36 

77.3 
49.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
55 

77 
45 

79 

48 

80 
52 

87 
55 

86 
56 

89 
55 

80 
55 

78 
61 

70 
61 

84 
51 

80 
51 

82 
48 

84 
46 

87 

48 

89 

50 

87 
51 

91 
57 

62 
61 

88 

60 

77 
62 

75 
52 

74 
42 

78 
42 

80 
42 

86 
43 

70 
52 

65 

49 

51 
43 

71 
36 

79.5 
51.0 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

73 
50 

75 
50 

76 
47 

76 
43 

81 
49 

82 

50 

83 
54 

83 
55 

79 

60 

76 
59 

76 
50 

76 
59 

78 
56 

79 
55 

61 
51 

80 
54 

85 
47 

88 
51 

90 

63 

86 
57 

79 
59 

72 
46 

68 
38 

75 
40 

75 
33 

79 

45 

75 
56 

75 
43 

47 
40 

65 
37 

77.1 
49.9 

STEARNS 

MAX 
MIN 

65 
53 

70 
52 

73 
46 

75 
57 

75 
52 

7* 

53 

78 
56 

82 
57 

71 
60 

78 
62 

68 
52 

78 
54 

76 
55 

75 
54 

79 
52 

81 
53 

79 
52 

81 
55 

63 
54 

83 
61 

84 
52 

76 
52 

69 
42 

62 

43 

73 
42 

73 
43 

72 
50 

72 
47 

49 
39 

61 
34 

73.8 
51.1 

TOMAHAVK  1  WSW 

MAX 
MIN 

77 
51 

74 
40 

75 
40 

75 

44 

75 
45 

81 
50 

82 
48 

83 

48 

79 

51 

74 
61 

68 
45 

76 
45 

75 
45 

75 
38 

76 

38 

81 
38 

83 
42 

64 
42 

86 
53 

87 
52 

87 
52 

77 

47 

70 
33 

67 

33 

74 
32 

73 
32 

84 
35 

75 
*3 

53 
42 

52 
31 

76.0 
43.2 

VANCEBU5G 

MAX 
MIN 

83 
47 

74 
36 

76 
39 

76 
45 

75 
49 

84 
47 

84 
46 

80 
54 

76 

49 

72 
49 

76 
39 

74 
39 

81 
49 

83 
43 

83 
47 

83 
47 

65 

40 

84 
46 

86 
56 

83 
59 

78 
54 

74 
43 

73 
41 

68 
45 

67 

31 

63 
33 

62 
49 

72 
42 

55 
38 

65 
32 

77.2 
44.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

68 
48 

75 
41 

75 
41 

78 
43 

77 
49 

84 
SO 

83 
49 

84 
49 

7* 

53 

76 

79 

43 

79 

46 

75 
53 

80 
41 

81 

41 

84 
41 

86 
44 

86 
46 

68 
55 

64 
56 

89 
58 

76 

48 

72 
36 

70 
36 

73 
35 

76 
37 

82 
39 

75 
50 

52 

42 

52 
34 

77.1 

45,1 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

75 
56 

76 

45 

77 

47 

78 
57 

82 

53 

84 
54 

84 
55 

81 
59 

78 
62 

71 
63 

78 
52 

75 
62 

77 
60 

61 
59 

81 
52 

84 
51 

66 
50 

87 
55 

85 
61 

86 
61 

84 
63 

73 
53 

70 
42 

75 
41 

79 
41 

77 
57 

68 
45 

54 
41 

67 
37 

71 
39 

77.5 
52.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

"3  „  di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTERN            01 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 

40 
79 
53 

.23 

40 
65 
55 

.10 
39 
64 
54 

.11 
13 
68 
55 

.21 

14 
60 
53 

.13 
21 
85 
62 

.24 
28 

87 
57 

.25 

43 
88 

76 

.12 
35 

76 
56 

.12 
26 
69 

64 

.09 
38 
75 
63 

.15 
31 
83 
55 

.12 
15 
64 
56 

.08 
21 
79 
65 

.05 
15 
82 
64 

.28 
11 
94 

64 

.09 

6 

89 

67 

.16 

7 

91 

66 

.15 
13 
86 
65 

.13 
10 
89 
68 

.31 
50 
91 
67 

.05 
43 
82 
58 

.19 
21 
81 

54 

.28 
29 
81 
53 

.10 
24 
80 
52 

.16 
18 
81 

50 

.19 
65 
83 
52 

.07 
63 
63 
45 

.01 

47 
48 
40 

•  10 
43 
56 

42 

4.38 

869 

81.4 

57,7 

CENTRAL            02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.09 
36 

.16 
26 

.22 

19 

.10 
14 

.16 

7 

.22 

13 

.16 
11 

.18 
19 

.00 
27 

.14 
16 

.13 
17 

.13 

15 

.10 
20 

.13 

23 

.10 

7 

.19 
14 

.16 
15 

.22 

16 

.16 

4 

.19 

17 

.15 
61 

50 

.10 
27 

.16 
26 

.19 
31 

.22 

27 

.22 

70 

62 

.04 
30 

.06 
62 

4.39B 
784 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
18 

70 
59 

.17 
23 
83 
55 

.13 
11 
84 

58 

.10 

5 

82 

62 

.14 

9 

91 

62 

.17 
10 
91 
63 

.15 

10 
92 
63 

.24 

9 
93 

64 

.04 
23 

72 
67 

.01 
2 

72 
67 

.08 
34 

74 
64 

.08 

2 

72 

70 

.07 
10 
76 
68 

.11 

5 

86 

67 

.10 

7 

86 

66 

.13 

9 

84 

66 

.07 

5 

82 

70 

.21 

6 

60 

62 

.14 

4 

72 

62 

.12 

7 
84 
70 

.18 

11 
84 
70 

.20 
21 
75 
60 

.06 
17 
67 
53 

.14 
10 

80 
54 

.10 
14 
80 
52 

.10 

7 

80 

53 

.15 
43 
82 

57 

.12 
37 
71 
55 

.01 
27 
53 

47 

.07 
28 

60 

43 

3.48 

424 

78.7 

61.0 

BLUE  GRASS          03 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
54 
66 
51 

.24 

59 
78 
53 

.19 
43 
80 
55 

.22 
24 

63 
57 

.16 

31 
80 
57 

.19 
26 
87 
59 

.24 
36 

89 
60 

* 

20 
89 
61 

# 

35 
82 
63 

.35 

41 
63 

63 

.13 
55 
71 
51 

.14 
23 

83 
51 

.11 
26 

82 
62 

.10 
19 
85 
64 

.11 
24 
67 
57 

.20 
18 
86 
55 

.21 
22 

85 

60 

.20 
21 
86 
59 

.21 
27 
88 
65 

.18 
20 

87 
67 

.23 
38 
89 
68 

.15 
66 

75 
55 

.26 
62 

76 
48 

.10 
12 

75 
56 

.24 

47 
76 
50 

.18 
25 

78 
49 

.17 
61 
82 
53 

,26 

94 

70 
47 

.08 
92 
47 
40 

.09 
47 
52 
40 

5.07 
1168 
79.3 
55.9 

»   #   * 
EASTERN               04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
35 
68 
55 

.07 
16 
83 
54 

.06 
15 
85 
54 

.24 

11 
69 
56 

.09 
8 

77 
60 

.05 
13 
91 
61 

.27 
13 
91 
61 

.14 
13 
92 
62 

.07 

4 

74 

65 

.02 

8 

79 

66 

.04 
19 
69 
55 

.15 

8 

89 

66 

.02 

3 

77 

63 

.23 

12 
87 
61 

.06 
13 

90 
60 

.16 
16 
91 
59 

.16 

14 
89 
58 

.14 
12 

90 
60 

.17 
17 
92 
66 

.12 
15 
88 
67 

.15 
26 
90 

67 

.12 
40 
73 
65 

.17 
23 
76 
52 

.14 
16 
79 
52 

.13 

28 
65 
52 

.13 
15 
82 
51 

.15 

43 
81 
52 

.01 
35 
68 
54 

45 
64 
44 

.05 
16 
50 
42 

3.446 

552 
61.4 
58.0 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
15 
68 
56 

.14 

20 

63 
54 

.13 
12 
84 

55 

.12 

10 
85 
56 

.05 
4 
76 
52 

.10 

9 

90 

63 

.12 

8 

89 

61 

.10 

5 

90 

63 

.02 

2 

90 

54 

.02 
3 

87 
55 

.04 
14 
68 
55 

.11 
10 
86 
57 

.03 

5 

74 

68 

.10 

7 

80 

53 

.10 

9 

86 

55 

.11 

5 

66 

53 

6 

88 
56 

.06 
6 

87 
63 

.12 

6 

89 

62 

.06 

7 

75 

65 

.06 

8 

65 

67 

.08 
16 

73 
61 

.13 
22 
74 
36 

.06 
11 
77 
38 

.10 
19 
72 
48 

.07 

9 
74 
47 

» 

20 
74 
46 

» 

5 
75 
57 

.17 
17 
62 

48 

.00 

7 

52 

41 

2.37 
297 

79.3 
55.0 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1967 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 


BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

20    INCHES 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

20    INCHES 

CUMBERLAND  GAP  PARK 
4    INCHES 

20    INCHES 

FLEMINGSBURG  1  SW 
4    INCHES 

20    INCHES 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

20    INCHES 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

20    INCHES 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

20    INCHES 

IRVINGTON 

4    INCHES 

20    INCHES 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1  INCH 

2  INCHES 

4    INCHES 

6    INCHES 
SOD 

1  INCH 

2  INCHES 

4    INCHES 

8    INCHES 

2  0    INCHES 
40    INCHES 

MAYFIELO  RADIO  WNGO 
4    INCHES 


Day  Oi  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


7  PM 
7  PM 


MAX 
MIN 


77 
67   67 

69   69 


72 

65 

73 
67 

74 
64 

75 
65 

73 
65 

74 
66 

72 
65 

73 

67 

69 
66 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 


75   75 
69   70 


72 
69 

67   67 


73   75   75 
69   69   70 


77   75 
73   69 


73   73 
66   66 


72   72   7* 
66  !  65   65 


69 

69 

70 
67 

70 
67 

69 

69 

69 
63 

70 
63 

67 

67 

71 
66 

71 
69 

67 

67 

75 
71 

75 
72 

76   77   77 

66   67  I  68 


72   71 
68   67 

67 


7*   73 
71   71 


79 
65 

71 
67 

74 

68 

70 
69 

76 

65 

70 
67 

75 

66 

70 
67 

73 
68 

69 
68 

71 
68 

69 

69 

68 

69 

67 

68 

75 

71 

75 

73 

70 

70 

76 
61 

85 
65 

86 
54 

76 
61 

82 
65 

82 
60 

73 
64 

76 
66 

77 
63 

70 

66 

72 
67 

73 
66 

72 
65 

7* 
67 

75 
64 

71 
63 

73 
65 

74 
67 

70 
66 

72 
67 

72 
66 

69 
67 

68 
68 

69 
67 

68 

67 

68 

68 

67 

66 

74 
71 

73 
71 

73 
71 

70 

TO 

70 

72   73   73   73   71   70 
70   71   71   71   69   65 


70   70   70   70   70   70 


78   79  I  79   79 
69   72   72  I  71 


70   70   70   70 


71   71 
67   68 


73   73 
68   69 


70 

71 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

76 

76 

74 

75 

70 

70 

76   74 
66   62 


72   72 
64   65 


67   65 
60 


66   76 
61 


69   63 
59 


68   68 

61 


77   74   75 


76 
73   73 


74 

84 

68 

54 

73 

81 

69 

56 

73 

76 

70 

61 

73 

71 

72 

67 

73 

72 

69 

63 

72 

71 

70 

64 

72 

70 

70 

66 

71 
70 

70 
68 

70  J  69 
68   68 


77   77   75 

74  |  74  '  71 


70 
58   59 


66 

66   66 


72   70 
66   66 


59 
57   53 


68   63 
59   58 


64   63 
62   61 


71 

65 

65 

56 

69 

61 

61 

55 

69 

62 

62 

55 

68 

63 

63 

57 

66 

65 

65 

60 

66 

66 

66 

66 

71 

68 

68 

64 

69 

66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1967 


CONTINUED 

aUon 

Da;  Ol  Month 

3hDl 

SI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

PRINCETON 

SE 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 
66 

70 

65 

68 

65 

69 
67 

70 
67 

71 
69 

72 
69 

72 
70 

71 
69 

72 
69 

69 
66 

71 
69 

70 
69 

71 
69 

71 
68 

71 

70 

73 
70 

75 
70 

72 

70 

74 

71 

T3 
70 

73 
68 

71 
66 

69 
66 

69 
64 

67 
65 

68 
65 

65 

60 

60 
5T 

59 
56 

69.9 
66.8 

20 

INCHES 

5  PM 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

65 

64 

68.9 

QUICKSAND 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

71 

67 

72 
65 

72 

65 

73 
66 

74 
67 

75 

67 

76 
68 

87 
70 

74 

70 

74 
70 

74 
66 

74 
68 

73 
68 

74 
66 

75 
67 

75 
67 

75 
67 

77 
69 

77 
72 

78 
72 

78 

72 

73 
68 

74 
64 

71 

62 

70 
61 

70 

61 

71 
64 

66 
61 

62 

58 

60 
54 

73.2 
66.1 

20 

INCHES 

4  PM 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

74 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

66 

67 

67 

67 

66 

64 

62 

68.9 

SANDY  HOOK 

5  NE 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

74 
67 

79 
63 

74 
67 

75 

67 

77 
66 

77 
67 

78 
69 

79 
71 

74 
71 

74 

70 

73 
63 

71 
65 

75 

67 

75 
64 

76 
64 

76 
67 

77 
67 

78 
69 

79 
73 

76 
70 

77 
74 

74 
65 

71 
61 

70 
63 

71 
59 

72 

59 

72 

65 

67 
61 

61 
56 

62 
53 

73.8 
65.4 

20 

INCHES 

6  PM 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

62 

62 

62 

65 

64 

67.9 

SOMERSET  2 

N 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

71 
66 

71 
64 

73 
68 

73 
63 

75 
65 

75 
65 

75 
67 

75 
67 

73 
68 

73 
70 

72 

65 

72 
69 

74 
67 

75 
68 

75 
66 

75 
65 

75 
65 

76 
66 

76 
70 

76 
68 

75 
69 

72 
65 

70 
64 

70 
62 

70 
60 

68 
61 

68 

64 

64 
59 

60 
57 

61 
55 

71.9 

64.9 

4 

INCHES 

MAX 

MIN 

71 
68 

70 
67 

73 
68 

71 
66 

72 
67 

73 
67 

73 
69 

74 
69 

71 
70 

71 

70 

70 
67 

72 

70 

72 
69 

73 
69 

75 
67 

75 
68 

74 
66 

73 
67 

73 
65 

74 
69 

75 
70 

70 
67 

69 
65 

71 

65 

69 
62 

67 
62 

66 
65 

66 

61 

61 
59 

60 

57 

70.8 
66.4 

20 

INCHES 

6  PM 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

TO 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

TO 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

69 

68 

68 

68 

67 

65 

64 

69.8 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

4 

INCHES 

MAX 

MIN 

72 
66 

71 
65 

71 
66 

71 
67 

71 
67 

72 
68 

72 
68 

73 
70 

70 
69 

71 
68 

70 
65 

70 
66 

70 
68 

71 
67 

72 
67 

72 
67 

73 
67 

74 
70 

74 

70 

73 
70 

73 
71 

71 
66 

70 
63 

69 
64 

69 
62 

69 
63 

69 

68 

69 

60 

66 
58 

59 
56 

70.6 
66.1 

20 

INCHES 

&  PM 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

6T 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

" 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

62 

66.6 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW  WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD 

FESCUE  PASTURE 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  SOD 

CLIPPED  FESCUE 

BLUEGRASS  SOD 

BLUEGRASS 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND 

BLUEGRASS 

SOD-BLUEGRASS 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS 

BLUEGRASS 

BLUEGRASS  AND  CLOVER 

BLUEGRASS  AND  FESCUE 


DEGREE  OF  SLOPE 


ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

8  PERCENT 

5  PERCENT 

6  PERCENT 
ZERO 

10  PERCENT 

4  PERCENT 
ZERO 
ZERO 

3  PERCENT 

ZERO 

3  PERCENT 

3  PERCENT 

9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


,_, 

H 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

U 

Z 

o 

TDME  AND 

Z 

0 

O 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

s 

5 

COUNTY 

< 

0= 

Q 

P 

< 

o 
z 

o 

< 

9 

OBSERVER 

i 

Si 
u 

s 

i 
s 

it 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  06 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

7 

38  27 

82  36 

7* 

7A 

ASHLAND  WATER  ►'LANT 

BARBOURV1LLE 

0381 

04 

2 

36  52 

980 

C 

JOHN  R.  WHARTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

02 

NELSON 

37  48 

85  28 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

6ARDWELL  4  E 

0402 

CARLISLE 

88  57 

325 

HUGH  L.  JENNINGS 

BAPREN  RIVER  RESERVOIR 

04Z2 

02 

ALLEN 

86  08 

590 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0450 

2 

83  20 

1164 

7A 

C 

BEAVER  DAM 

0490 

01 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6F 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

4 

37  34 

84  18 

1070 

5P 

5P 

CGH 

BEREA  COLLEGE 

BEPEA 

0624 

03 

MADISON 

4 

37  34 

84  16 

1000 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2  W 

04 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

720 

7A 

RAYMOND  ISON 

BOWLING  GREEN 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0  9  09 

□  2 

WARREN 

3 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

6RA0F0RDSV1LLE 

02 

MAR  I ON 

8 

37  29 

85  09 

675 

9A 

DR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

580 

7A 

ELMER  A.  BATH 

9UCKHORN 

loeo 

04 

PERRY 

* 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BJRDINE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESVILLE  2  W 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  47 

85  24 

602 

7A 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

GH 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

1294 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

03 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

02 

HARDIN 

8 

37  40 

85  57 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

CLAY  CITY  1  WNW 

1S7(> 

04 

POWELL 

37  52 

S3  56 

712 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

02 

BULLITT 

37  55 

85  40 

540 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

* 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

04 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KOVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

39  04 

64  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

WHITLEY 

36  50 

1070 

SP 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

1973 

04 

BELL 

2 

36  36 

63  41 

1200 

G 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHIANA 

1998 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  I 

2003 

03 

HARRISON 

5 

38  23 

Bit    17 

719 

8A 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

03 

BOYLE 

37  39 

64  46 

955 

R.  P.  C0LD1R0N 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  46 

82  35 

700 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

87  42 

450 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

1 

37  44 

82  44 

690 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OIX  DAM 

2214 

0  3 

MERCER 

37  48 

64  43 

870 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

235B 

01 

OHIO 

37  33 

86  43 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

592 

MRS  DALMAS  GIVENS 

OYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

66  13 

793 

LENA  BLAIR 

EDMONTON 

2469 

0  2 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2510 

0..' 

HARDIN 

37  41 

65  52 

739 

INACTIVE  7/30/64 

ELfcHORN  CITY 

252B 

04 

PIKE 

37  18 

62  21 

818 

HARRY  G.  HOPKINS.  JR. 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 
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REFERENCE   NOTES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1967 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentailly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
i 
7 
6 

2 
1 
1 
2 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  *  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 

70.* 
69.0 
72.5 
68.7 
69.9 

37.8 
41.1 
40.9 
36.3 
40.2 

54.1 
55.1 

56.7 
52.5 
55.1 

84 
82 
84 
82 
80 

16. 

15 

15. 

16. 

17* 

23 
25 
22 
21 
24 

29 
29 
29 
29 
29 

337 
311 

260 
380 
315 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 

8 
14 
12 

0 

0 
0 
0 
0 

2.02 
1.67 
1.47 
1.97 
2.32 

.88 

.96 

1.07 

.95 

1.30 

25 
24 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
2 
5 
5 

2 
1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

71.* 
70.3 
74.0 
70.0 
68.0 

44.2 
42.7 
44.2 
42.5 
42.6 

57.8 
56.5 
59.1 
56.3 
55.3 

84 
82 
86 
83 
83 

15 
15. 
5* 

15. 

6 

28 
27 
28 
26 
29 

29 

29 
29 
29 

28. 

244 
270 
208 
284 
312 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
7 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

3.97 
2.86 
1.77 
2.85 
1.69 

-   .32 

2.33 

1.01 

.80 

.90 

.91 

18 
25 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
6 

4 

2 
2 

2 
2 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

69.2 
68.  8M 
70.1 
72.8 

35.5 

36.  4M 

37.4 

44,8 

52.4 
52. 6M 
53.8 
58.8 

-   .3 

83 
86 
84 
85 

16. 

3 
16* 

4 

21 
21 
22 

27 

29 
22 
29 
29 

386 
383 
343 
223 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

13 

u 

12 

7 

0 
0 
0 
0 

2.06 
1.68 
2.30 
2.26 

-  .60 

-  .09 

.68 

.71 

.69 

1.05 

19 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
3 

2 
1 

3 
2 

0 

0 
0 

1 

DIVISION 

55.2 

-  3.1 

2.20 

-   .08 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
BLAINE  2  W 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HENDERSON  7  SSW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JEREMIAH 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MURRAY 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LLOYD  GREENUP  DAM 


90 

DATE 

05* 

20 

DATE 

30. 

4.86 

.55 

3.01 

DATE 

17 

.3 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


It  was  the  sixth  consecutive  month  with  tempera- 
tures below  average.  However,  it  was  not  as  un- 
seasonably cool  as  the  preceding  3  months  and 
October  1966.  The  first  freezing  temperatures 
of  the  fall  season  were  recorded  over  most  of 
the  western  half  of  the  Commonwealth  on  the 
11th;  in  portions  of  this  area,  this  was  from 
1  to  3  weeks  ahead  of  average.  First  32°  read- 
ings occurred  at  about  average  dates  over  much 
of  the  Blue  Grass,  and  more  than  two  weeks 
ahead    of    average   at    some    eastern   locations. 


On  the  24th,  it  was  windy  (gusts  to  51  m.p.h. 
at  some  northern  locations)  with  general  showers 
and  considerable  thunderstorm  activity  over  the 
State.  A  woman  was  injured  slightly  when  a 
mobile  home  was  blown  over  near  Covington. 
Fires  apparently  set  by  lightning  strikes  damaged 
several  buildings  and  destroyed  at  least  three 
barns  at  widely  scattered  locations.  A  few  snow- 
flakes,  the  first  fall  season  snow  reported,  fell 
on  several  northern  locations  on  the  25th  and 
28th. 

Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Sta. 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   122    - 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

OCTOBER 

1967 

"« 

Day  of  Month 

Station 

O 

1  |  2  |  3 

4   5   6 

7  | 

8 

9 

10  |  11  |  12 

13  j  14  |  IS 

16 

17  1 

18 

19   20   21 

22  |  23   24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

WESTERN            01 

BARDUELl  A  E 

A.  83 

.23 

.12 

2.05 

1.52 

.70 

.15 

.06 

BEAVER  DAM 

2.24 

.34 

.27 

.25 

.05 

.75 

.58 

CALHOUN  LOCK  2 

3.67 

.20 

.11 

.55 

.31 

1.62 

.04 

.82 

T 

T 

•  02 

COBB 

3.05 

T 

.22 

T     .10 

T 

1.98 

T 

.70 

T 

.05 

DAWSON  SPRINGS 

A. 24 

.56 

.36 

.05   .44 

2.03 

.70 

.10 

DUNDEE  *  ESE 

3.06 

.06 

.02 

.15 

.54 

.34 

.90 

.15 

.75 

.17 

DUNMOR 

1.9* 

.12 

.31 

•  09 

.60 

.06 

.65 

.11 

ELKTON  2  S 

2.1* 

.42 

.06 

.82 

.06 

.70 

.08 

FORDS  FERRY  DAM  50 

A. 72 

.56 

.03 

.27 

.15 

2.77 

.03 

.60 

T 

.11 

FRANKLIN  1  E 

1.21 

T 

.02 

.09 

.33 

.03 

.79 

T 

.01 

GILBERTSV1LLE  1  SE 

3.A0 

.04   .02 

.24 

T 

.10 

.74 

1.82 

.41 

T 

.03 

T 

GOLDEN  POND  8  N 

3.15 

.23 

.10 

2.17 

.08 

.54 

•  03 

GREENVILLE  2  W 

2.08 

.10 

.11 

.13 

1.11 

.63 

HARTFORD  6  NW 

2.39 

T 

.21 

T 

.27 

.31 

•  84 

.07 

T 

.69 

T 

HENDERSON  T  SSW 

A. 86 

.01   .25 

.36 

.12   .13 

1.10 

2.05 

.74 

T 

.10 

HICKMAN  1  E 

3.44 

T 

.32 

T     T 

T 

1.45 

1.25 

.25 

.09 

•  OB 

HOPKINSVILLE 

2.95 

T 

.05 

.26 

T 

.09 

1.48 

.07 

.95 

.05 

LOVELACEVlLLE 

A. 16 

•  30 

.10 

1.30 

1.60 

.65 

.13 

.08 

MADISONV1LLE  1  SE 

3.A9 

.03 

•  42 

.14 

2.10 

.10 

.59 

■  11 

MAYFIELO  RADIO  WNGO 

A. 52 

•  35 

.34 

T     T 

.11 

1.30 

1.65 

.01 

.63 

.01 

.06 

.04 

MURRAY 

A. 29 

.19 

.06 

3.01 

.02 

.93 

.06 

OMENSBORO  2  W 

3.55 

.53 

.06 

■  38 

.35 

1.48 

.63 

.12 

OWENSBORO  DAM  46 

3.1A 

.46 

.07 

T 

.38 

.21 

1.33 

.06 

.53 

T 

.01 

.09 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.87 

T 

•  3A 

T 

.04 

1.63 

.94 

.66 

.15 

.11 

PADUCAH 

A. 09 

T 

.25 

1.32 

1.65 

.73 

T 

.07 

.07 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 

2.14 

.36 

.26 

.08 

.58 

,04 

.80 

.02 

PRINCETON  1  SE 

3.63 

.03 

.23 

.06 

.41 

1.97 

.76 

.13 

.02 

.02 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.38 

.06 

•  08 

.66 

.10 

.55 

.07 

.79 

.07 

RUSSELLVILLE 

1.73 

.04 

.29 

.12 

.40 

.06 

.76 

.06 

SEBREE 

4.24 

.51 

.30 

.16 

2.46 

T 

.65 

T 

.16 

UNIONTOWN  DAM  49       // 

A. 22 

.63 

.03 

.30 

.11 

2.38 

T 

.62 

.05 

T 

.10 

CENTRAL            02 

ADDISON  DAM  45         // 

3.75 

.30 

.07 

.63 

.40 

1.19 

.35 

.64 

.03 

T 

.14 

ALBANY  *  N 

3.73 

.12 

.23 

.56 

.14 

1.71 

.75 

■  22 

ANCHORAGE 

2.82 

.16 

.62 

T 

T     .69 

.44 

.10 

.69 

.04 

■  08 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2. 14 

.01 

.22 

.21 

.20 

.57 

.09 

.73   .01 

.02 

•  08 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

1.73 

.32 

T 

.08 

.22 

.35 

.76 

T 

BOWLING  GREEN 

1.98 

.10 

.05 

.85 

.la 

.75 

•  05 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

1.70 

T     .02 

.04 

.06 

.06 

.66 

.82 

T 

.02 

BRADFORDSVILLE 

2.70 

.15 

.18 

.12 

1.12 

1.08 

•  OS 

BROWNSVILLE 

2.26 

.14 

T 

,08 

.09 

.72 

.38 

.80 

.05 

BURKESVILLE  2  W 

2.5A 

.08 

.67 

.25 

.54 

.92 

.08 

CAMPBELLSVILLE 

2.98 

T     .12 

.01 

.09 

.12 

.11 

.72 

.60 

.03 

1.06 

T     ,10 

CANEYVILLE 

2.43 

.14 

.28 

.34 

.64 

.17 

.66 

•  18 

CECILIA 

1.86 

T     .04 

.27 

T 

T 

T 

T 

.64 

•  01 

.67 

■  03 

CLERMONT  I  SSE 

2.42 

.03 

.05 

.16 

T 

.62 

.64 

.02 

.06 

.75 

.02 

•  05 

Edmonton 

1.71 

.03 

•  20 

.03 

.15 

.35 

.95 

GAMALIEL  I  S 

2.02 

.05 

.60 

.03 

.28 

.35 

.67 

.04 

GLASGOW 

1.76 

.14 

.15 

.38 

.37 

.72 

GLASGOW  WKAY 

2.10 

.19 

.19 

.22 

.86 

T 

GLENDALE  1  E 

1.89 

.10 

T 

.31 

.15 

.32 

.31 

.70 

T 

GREENSBURG 

2.50 

.20 

.02 

T 

.18 

T 

.05 

.17 

.70 

1.18 

GREENSBURG  H1WAY  61 

2.43 

.15 

.13 

.18 

.14 

•  65 

1.15 

.03 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

2.45 

.07 

.31 

.2  3 

.29 

.60 

.05 

.60 

.05 

.05 

IRVINGTON 

2.91 

.02   .16 

.35 

T 

.52 

.09 

.'6 

T 

T 

.70 

.02 

.01 

T 

.08 

LEITCHF1ELD 

2.57 

.06 

.02 

.37 

•  2A 

•  53 

.44 

.85 

.06 

LIBERTY 

3.22 

.09 

.32 

.06 

.03 

1.80 

.88 

.04 

LOUISVILLE 

2.70 

.01   .12 

.31 

T 

.80 

.04 

.50 

.71 

.03 

.02 

T 

.16 

LOUISVILLE  W8  AP        R 

3.06 

.03   .39 

.45 

T 

.83        T 

.02 

.45 

.74 

.03 

•  03 

.01 

•  08 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.65 

T 

.32 

T     T 

.70 

.27 

.30 

.69 

T 

.02 

•  15 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.25 

.05 

.30 

T 

.05 

.86 

T 

.95 

.02 

•  02 

MILLERSTOWN 

1.92 

.12 

.25 

•  21 

.28 

1.05 

.01 

MUNFORDVILLE 

3.  14 

T 

.08 

.31 

.10 

1.42 

.33 

.90 

T 

T 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

2,34 

.26 

.06 

.13 

T 

.15 

.62 

•  34 

•  74 

T 

•  04 

ROUGH  RIVER  DAM 

2.82 

.03 

.05 

.52 

T 

.25 

.70 

.35 

.62 

•  10 

SCOTTSVILLE  3  SSw 

1.80 

.24 

.59 

•  97 

SCOTTSVILLE  2  SW 

1.38 

T 

.15 

.02 

.25 

.27 

.67 

.02 

SHEPHERDSVILLE 

2.65 

.03 

.05 

T 

.44 

.43 

.48 

.10 

.98 

.02 

•  12 

SUMMER  SHADE 

2.26 

.46 

.10 

.60 

1.10 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

3.26 

.02 

.68 

T 

.23 

1.31 

.93 

.09 

WOODBURY  LOCK  4 

1.89 

.07 

•  A3 

.09 

.35 

.12 

.75 

.08 

BLUE  GRASS         03 

8EREA  COLLEGE 

2.37 

T 

T 

.12 

.37 

.05 

.11 

.71 

.89 

.12 

BEREA 

2.45 

.02 

T 

•  48 

T 

.04 

.85 

.02 

.92 

T 

•  12 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.28 

.05 

.27 

T 

.80 

.11 

.17 

.60 

•  02 

.01 

•  25 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

2.65 

,03   .48 

.30 

T 

.44 

T 

.14 

.02 

.56 

T     T 

,03 

.01 

T 

•  64 

CYNTHIANA 

1.87 

T 

.13 

.22 

T 

.19 

.93   T 

.02 

T 

.36 

CYNTHIANA  2 

1.92 

.02 

.10 

.08 

.10 

.23 

.08 

,64 

.  lo 

.37 

DANVILLE 

2.11 

.30 

.02 

T 

.85 

.65 

.02 

.07 

DIX  DAM 

1.77 

T 

.16 

T 

.05 

T 

.57 

•  85 

.03 

.11 

FALMOUTH  5  WNW 

2.21 

.02 

.06 

.41 

T 

.23 

.03 

.13 

.03 

.78   .03 

.05 

T 

.44 

FARMERS  1  WNW 

2.04 

.09 

T 

.36 

.16 

.29 

.92 

T 

.22 

FLEMINGSBURG 

2. IS 

.48 

.04 

T 

•  10 

.24 

.24 

T 

.78 

.30 

FLEMINGSBURG  1  Sw 

1.79 

.03 

.04 

.06 

T 

.29 

.15 

.06 

.60 

•  36 

FORD  LOCK  10 

1.91 

.07 

.15 

.28 

.22 

T 

.96 

T 

•  23 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.11 

.03 

.02 

.17 

T 

.52 

.47 

T 

.77   T 

.03 

.02 

•  06 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.14 

.22 

.46 

.23 

1.01 

.01 

.19 

GEST  LOCK  3 

2.04 

.02 

T 

,44 

T 

.39 

.03 

.32 

.66   T 

.04 

T 

.14 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.89 

.06 

.10 

.76 

.63 

.03 

•  1 1 

KEENE  1  SSw 

2.02 

T 

.  4  1 

•  96 

.21 

.14 

LA  GRANGE  I  ESE 

2.93 

T     ,03 

.85 

T 

!69   .02 

T 

.43 

.03 

.70 

T 

.04 

LANCASTER 

1.81 

.11 

.65 

.96 

.09 

LEXINGTON  viB  AlRpoRT     R 

2.11 

T 

.15 

T 

.41   T 

.01 

.20 

,0« 

1.10 

.01 

T 

.17 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.68 

.18 

.05 

.22 

1.10 

.13 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.21 

.04 

T 

•  A9 

.41 

.04 

.24 

.78 

.05 

.02 

.14 
.24 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

3.56 

.52 

1.10 

T 

.21 

T 

.23 

.04   T 

1.17   ,02 

.03 

T 

MIDWAY 

2.19 

T 

.08 

.26 

.40 

.30 

,99 

.01 

.15 

MOUNT  STERLING 

2.15 

T 

.16 

.10   .10 

.13 

.21 

.90 

.05 

.02 

.48 

OWENTON  2  S 

2.26 

.18 

.06 

.33 

.01 

•  41 

.17 

.04 

.02 

.72   .03 

.07 

.22 

RICHMOND 

1.98 

T 

.05 

.20 

.01 

.05 

.34 

1.13 

.02 

•  16 

SALVI5A  LOCK  6 

2.15 

T 

.14 

.02   T 

.18 

T 

.57 

1.10 

•  03 

T 

.11 

SHELBYVILLE 

2.82 

.12 

T 

.40 

.01 

.67 

.10 

.  44 

.92 

•  04 

.02 

.10 

SPRINGFIELO 

2.05 

.15 

T 

.24 

•  72 

.94 

T 

TAYLORSVILLE 

2.47 

.03 

.56 

.50   T 

.21 

.35 

.70 

.05 

T 

.07 

TYRONE  LOCK  5 

2. 42 

T 

.30 

T 

.51 

.47 

T 

.98 

.02 

T 

.14 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.85 

.02 

•  23 

.14 

.31 

1.01 

T 

.15 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

1.74 

.02 

.02 

.18 

T     .01 

.47 

.08 

.12 

T 

.52 

T 

T 

.32 

i  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Continued 

OCTOBER 

1967 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

1    |    2    |    3 

4         5         6 

7    | 

8 

9 

10    |    11    j    12 

13   |    14    |    IS 

16       17   j 

18 

19  |   20  |   21 

22   |   23       24 

25      26 

|   27 

28       29       30 

31 

WAYNESBURG   7    NE 

WILLIAMSTOWN    3    Nw 

2.09 

T           .24 

.01 

.11 

■  26 

.01 

.31 

.08 

.02 

•  68 

.04 

.01 

•  32    . 

EASTERN                               04 

ASHLAND 

1.82 

.25 

.05 

.35 

.14 

.22 

.20 

.47 

.01      .08 

.05    . 

BARBOURVILLE 

1.98 

.55 

T 

.09 

T 

1.05 

T 

•  29    . 

BAXTER 

1.93 

.01 

.21 

T 

.18 

.04 

1.21 

.28   . 

BLAINE    2    u 

1.60 

.40 

.15 

.30 

.15 

.60 

BUCKHORN 

1.89 

.41 

T 

T 

.05 

.07 

.24 

.06 

.89 

T 

T 

.17    . 

BURDINE    2    NE 

2.23 

.10 

.10 

.03 

.85 

.05 

.90 

.20    . 

CLAY    CITY    1    WNW 

2.01 

.48 

.16 

.21 

.98 

T 

.18    . 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

2.13 

T 

.46 

.03 

.47 

T 

.97 

.20    . 

CUMBERLAND 

3.08 

.30 

.4? 

.01 

1,22 

1.08 

T 

t 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

2.09 

.08 

.10 

.09 

.67 

•  99 

.02 

•  14    . 

DEWEY    DAM 

1.93 

T 

.10 

T 

.12 

.97 

.62 

.02 

.10    . 

ELKHORN    CITY 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

1.96 

.27 

.12 

1.29 

.28    . 

FREEBURN    2    5W 

2.42 

.18 

.03 

.OB 

T 

.48 

•76      ,03 

.83 

.03    . 

FRENCHBURG 

1.96 

.02 

.02 

.39 

T 

.17 

.23 

.91 

.05 

•  17    . 

GRAYSON    3    SE 

2.25 

.43 

.15 

.35 

T 

.15 

.30 

.20 

.61 

T 

.02 

.04     . 

HAZARD    WATER    WORKS 

2.36 

.47 

.39 

.03 

.25 

.12 

.98 

.12    . 

HEIDELBERG    LOCK    14                R 

1.89 

T 

.42 

T 

.04 

.21 

.98 

T 

•  24    • 

HINDMAN     11    NNE 

2.82 

.21 

.27 

.28 

.75 

.20 

.93 

.17    . 

HYDEN 

2. SB 

.42 

.02 

.33 

T 

.44 

.16 

1.01 

■  20    . 

JACKSON 

2.02 

.12 

T 

.16 

.03 

.53 

T 

.88 

T 

.30    . 

JEREMIAH 

.55 

.10 

.45 

LLOYD    GREENUP    D*M 

2.10 

.06 

.47 

.34 

.10 

.17 

.32       .02 

.52 

T 

.03      .07 

T 

LONDON    FAA    AP 

1.67 

.01 

.20 

T 

T           T 

.15 

.02 

.96 

.16 

.03 

.14    . 

LOUISA    2 

2.18 

.02 

.07 

.41 

.02       .02 

.15 

.45 

.57      T 

.44 

T           T 

.03    , 

MANCHESTER    A    SE 

1.47 

.32 

.06 

1.07 

MARTIN 

2.56 

.12 

.35 

.25 

.22 

.56 

.86 

.20    * 

MC    KEE 

1.97 

T 

.10 

.37 

.08 

.14 

.07 

.95 

.07 

.19    . 

MIDDLESBORO 

2.32 

.07 

.32 

.20 

.19 

T 

1.30 

T 

•  24    . 

MONT  I  CELLO 

3.97 

.05 

.35 

.02 

2.33 

.96 

•  26    . 

MOUNT    VERNON 

2.86 

T 

.05 

.43 

.05 

.16 

.96 

1.01 

.03 

.15    . 

ONEIDA 

1.81 

.08 

.13 

.23 

.20 

.98 

•  19    , 

PAINTSVILLE    1    S 

1.82 

.20 

.10      T 

.40 

.45 

.55 

•  12    • 

PIKEVILLE 

1.77 

.14 

•  08 

.01 

.01 

.52 

.02 

.80 

T 

•  19    . 

RAVENNA    LOCK     12 

2.33 

.03 

.23 

.34 

T 

.33 

1.13 

.02 

.25   . 

SALYERSVILLE    2    SE 

1.98 

.10 

.23 

•  13 

.52 

.21 

.65 

.14     . 

SOMERSET    2    N 

2.85 

.17 

.08 

.42 

.28 

.77 

.90 

.02 

.21    . 

STEARNS 

1.69 

T 

.19 

.48 

T 

.91       T 

.11    . 

TILFORD 

3.08 

# 

1.58 

1.20 

.16 

•  14    . 

TOMAHAWK     1    WSW 

2.06 

.25 

.13 

.09 

.16 

.68 

.67 

•  08    . 

VANCEBURG 

1.68 

.09 

.20 

.02 

.39 

.18 

.02 

.07 

.71       T 

WEST    LIBERTY 

2.30 

•  08 

T 

.5fy 

T           T 

.15 

.51 

.03      T 

.69      T 

.02 

T 

.23    . 

WILLIAMSBURG    1    E 

2.26 

.98 

.03 

1.05 

.20    . 

WILLOW    LOCK    13 

1.39 

.03 

.31 

.02 

.04 

.15 

.02 

.80 

.02 

• 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -   m.p.ii.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

®    O    3 

0.     0.   5. 

• 

Station 

+»  a 
a  o 

(B-H 

♦»  +» 

■-f  o 
3   4> 

to  u 

0)    -H 

a  a 

c 

*>  * 

o  a. 

e 
« 

• 
3 
i 

< 

£     • 

u-     6 

8     1 

£   o  » 

3      J 

St 

_  1 

£  .£ 
Oj5 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1PM          7     PM 

8 
s 

O) 

A 

8 
& 

to 

01 
01 

CM    3 

a 

0 

,    jo 

?  8  ' 

its 
<  -2  S 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

22 
18 

3.9 

4.6 
2.6 

8.5 
8.7 
8.3 

35  +  + 
23  +  + 
34 

27 
25 
SE 

24 
27  + 
24 

76 
75 
79 

84 
54 
85 

56 
56 
55 

66 

63 
66 

5 

4 

2 

3 
6 

4 
3 

2 

0 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

15 
12 
13 

57 

7.2 
6.3 
6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER 


WESTERN  01 

BARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  5E 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

#     #     « 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  OI  Month 


82   81 
50   54 


80   81 
43   52 


81   80 
53   61 


8*   82 
52   58 


72   81 
51   56 


80   80 
47   55 


82   80 
50   59 


83   83 
48   51 


74   83 
35   45 


84   83 
48   54 


80   81 
47   54 


84   84 
52   57 


MAX 
MIN 

70 
48 

79 
49 

MAX 
MIN 

82 
45 

82 
54 

MAX 
MIN 

81 
54 

81 
57 

MAX 
MIN 

81 

54 

61 

56 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


81   81 
51   55 


70   79 

44   46 


79   79 
42   51 


80   82 
53   52 


78   82 
44   51 


70   79 
43   51 


76   62 
45   45 


77   80   81 
40   49   49 


78  83  86 

43  52  53 

78  81  82 

42  47  49 

70  60  82 

38  42  49 

78  81  84 


78 
54 


88   83 
57   62 


82   79 
54   62 


83   68 
61   60 


84   84 
61   65 


87   86 
59   62 


84   80 
58   64 


84   78 
64   62 


90   82 
59   61 


87   87 
53   56 


89   78 
58   64 


86   82 
59   63 


90   88 
66   66 


84   64 
57   63 


79   78 
58   62 


87   71 
64   64 


87   86 
60   65 


85   84 
62   65 


64   82 
50   56 


84   84 
55   61 


eo 

46 

84 
54 

B5 
55 

79 
47 

82 
55 

83 

55 

78 

80 

81 

83   62 
53   58 


64   84 
51   55 


84   84 
55   56 


85   83 
51   53 


83   85 
47   49 


83   81 
49   52 


80   79 
49   54 


86   86 
50   56 


63   82 
49   52 


84   86 
50   50 


84   82 
47   56 


79   78 
59   60 


83   77 
56   58 


67   84 
56   60 


85   82 
55   60 


83   82 
51   54 


74   59 
55   46 


67   59 
47   44 


69   55 
52   47 


60   58 
56   48 


83   81 
62   49 


80   58 
57   48 


74   56 
55   47 


65   68 
59   45 


77   60 
55   46 


61   57 
54   47 


81   63 
55   46 


82   67 
59   49 


79   56 

53   48 


68   58 
52   48 


82   58 
55   48 


81   57 
56   48 


82   68 
56   46 


62   67 

58   44 


74   59 
58   46 


77   69 
63   45 


81   71 
59   44 


10   11   12   13   14   15  16  I  17   18   19   20   21   22 


56   59   67 
43   30   30 


54   56 
39   35 


56   56 
45   31 


64   53   57 


32 

57 

31 

56 
30 


60 
31 


57   53 

44   34 


54   58 
42   30 


54   57 
37   31 


55   55 
36   26 


73 

56 

49 

40 

82 

77 

61 

45 

77 

64 

61 

45 

72 

65 

51 

46 

76 

66 

63 

46 

73 

57 

57 

43 

63 

76 

58 

48 

78 

68 

61 

48 

78 

57 

56 

47 

76 

55 

55 

47 

74 

54 

53 

44 

74 

53 

52 

43 

76 

62 

46 

441 

51   56   60 
38   31   29 


54   58   64 
37   28   29 


56   53   59 
38   30   30 


53   61   64 
36   30   34 


53   53 
35   31 


52   57   63 


51   56   63 
36   27   29 


57   56   65 
35   26   28 


51   58   64 
36   28   32 


54   52 
40   31 


54   58   62 
36   28   29 


50   56   66 
40   28   31 


55   62 
33   36 


50   55   64 
40   34   35 


52   56   62 
41   33   33 


53   57   64 


81   65 
52   58 


77   85 
50   58 


76   87 
52   57 


80   84 
52   61 


80   78 
47   55 


78   64 
52   56 


77   85 
49   59 


84   86 
51   54 


80   81 
42   54 


83   85 

50   57 


79   84 
48   55 


83   83 
64   58 


79   79 
50   56 


81   85 
52   55 


80   84 
51   63 


79   85 
52   59 


81   85 
49   60 


77   78 

34   54 


78   84 
46   50 


73   73 
35   52 


74   78 
32   54 


66   77 
32   44 


77   60 
35   57 


66   75 
29   56 


74   76 
33   55 


74   75 
32   52 


74   78 
34   53 


66   76 
33   34 


74   76 
33   51 


75   74 
37   49 


75   73 
40   53 


75   75 
42   51 


74   74 
36   53 


60 
53   44 


78   66 
62   60 


61   70   69 


70 

31 


69   68 
59   46 


69   65 
59   46 


76   69 
60   60 


65   69   71 
54   59   46 


63   62 
56   44 


85   75   63 
58   55   43 


67   65 
55   46 


7  3   64 
61   55 


65   64 
57   47 


69   65 
58   46 


71 
38 


63 
33 


71 
34 


72 
33 


24   25   26   27   28   29   30   31 


61   70   68 


61   70   70 
39   39   36 


73   69  |  62   60   70 
60   461  37   31   34 


27   30   33   56 


68   61 
58   47 


74   63 
59   48 


75   66 
63   49 


65   62 
55   47 


78   67 
58   46 


74   60 
57   49 


65   62 
58   47 


73   64 

58   48 


70   59 
56   48 


78   66 
60   52 


72   65 
62   47 


65   60 
58   48 


67   60 
59   46 


68   61 
57   49 


67   60 
60   49 


72   61 
58   47 


57  67  59 

37  33  34 

59  68  68 

38  33  34 

63  61  70 

37  33  34 

60  70  66 
37  32  37 

62  60  67 

32  27  30 

59  66  64 

36  33  36 


59   68 
37   30 


35  30  32 

58  68  66 

36  31  34 

62  62  70 

40  31  31 

59  66  68 
35  33  34 


76   72 
38   54 


76   75 
37   57 


60   70 
43   37 


59   69 
42   35 


77   73   56 

43   48 I  36 


78   73   58 
47   54   39 


73   78   73 
42   44   42 


76   73 i  68 

38   60   37 


77   73   55 

44   52!  40 


78   73 
42   54 


72   79 
37   41 


78   73 
37   57 


77   75 
37   56 


79   75 
38   50 


73   78 
41   41 


78   73 

40   53 


76   72 
41   47 


77   74 
40   52 


76   73 
45   52 


68   64 
33   40 


66   62 

27   42 


65   63 
35   41 


69   67 
35   43 


56   70 
36   40 


65   62 
29   42 


62   63 
32   39 


72   69 
34   39 


60   68 
30   31 


71   64 
32   41 


65   64 
31   41 


73   77 
32   38 


56   72 

28   44 


51   69 
27   33 


35   45   56 


70   76 
41   53 


76  76 
39  54 

77  76 
37  57 

69  68 

33  47 

76  73 

36  47 


73   78 
31   55 


80 
56 


71   79 
33   36 


60   71 
36   41 


62   60 
29   42 


68   61 
35   40 


69   68 
37   41 


68   67 
31   42 


56   64 
27   28 


57   65 
29   32 


54   72 
30   46 


57   57 
34   37 


53   70 
29   36 


52   68 
36   37 


59   74 
30   43 


57   57 
32   32 


58   74 
28   47 


54   70 
31   34 


60   72 
28   39 


70   69 

57   57 


72   64 
41   52 


74   68 
46   49 


57   57   74   64 


33   38   56 


53   70   69 


31   37   54   55 


71 
57 


72   68   68 


71.7 
46,4 


71.1 
43.9 


69.9 
47.8 


71.5 
47.8 


71.4 
45.6 


70.5 
47.6 


73.7 
45.5 


72.7 

46.3 


71.9 
45.3 


75.2 
47.3 


70.2 
47.0 


71.4 
45.6 


70,4 
47.4 


72.6 
48.0 


72.5 
47.2 


52   73   66 
31   41   53 


55!  47   69 
32 !  33   27 

60 
41 

67 

37 


64   57  I  55 


69   62 
37   27 


53   66 
27   23 


70   59   59   50   70 


27   42   28   25 


56,  52 

36  I  29 


70   65 
47   54 


71   64 
42   51 


70   68 
41   52 


67   68 
51   57 


71   71 

46   53 


70   67 
42   54 


68   65 
42   54 


71   68 
46   53 


68   76   75   68   62 


55  I  37   29 

73   69   61 
57   40   29 


40   31   42 


70   77   72i  53   59   59 


40 

46 

52 

41 

35 

42 

38 

71 

77 

77 

51 

60 

57 

49 

35 

41 

51 

39 

33 

40 

34 

69 

76 

73 

70 

64 

60 

57 

30 

38 

56 

36 

26 

38 

28 

50   69 
34   36 


50   69 
35 


66   66 
50   56 


72   72 

35   39 


69   66 
47   56 


69   65 
52   54 


68   66 
51   55 


73   65 
47   53 


75   65 
46   53 


68   66 
48   57 


69.1 
40.6 


70.2 
43.5 


68.2 
43.5 

71.1 
43.8 

70.3 
43.9 

70.1 
44.1 

71.0 
41.7 

70.2 
44.7 

69.5 
42.5 

71.6 
43.1 

69.4 
43.8 

71.2 
41.2 

70.7 
44.3 

68.9 
46.1 

68.6 
47,0 

69.2 
46,6 

68.6 
45.8 

70.7 
43.9 


See  Reference  Notes  Following 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER 


Station 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 


NOUN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

*     •     * 
BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  I  WNW 
FLEMINGSBURG  1  Sw 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  Nw 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  w 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  3  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 
JACKSON 


MAX 
iMIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


71   79 
43   53 


70   80 
44   50 


79   82 
48   55 


76   80 
44   50 


70   79 
39   47 


80   82 
54   58 


82   83 
53   50 


82   84 
56   55 


79   83 
47   45 


77   82 
53   53 


81   83 
56   54 


82   84 
48   44 


81   83 

45   47 


79   83 

50   50 


70   78   82 


78   80 
54   57 


77   81 
42   51 


79   82 
51   55 


82   83 
45   45 


76   80 
52   53 


76   79 
47   54 


78   82 
43   46 


81   82 
57   56 


84   85   85 
50   54   56 


73   83   72 
50   49   47 


82   78 
52   60 


85   85   85 
48   51   57 


82   76 
58   59 


85   80 
59   56 


80   68 
60   50 


85   84 
51   59 


84   83 
56   60 


82   80 
56   61 


83   75 
51   53 


82   72 
51   55 


83   72 
55   53 


85   83 
50   54 


80   68 

60   54 


85   83 
54   58 


81   77 
58   56 


84   76 
51   53 


83   84 
55   61 


83   82 
56   58 


86   84 
50   57 


60   63   50 


76   80 
55   52 


69   75 
48   58 


66   77 
46   53 


66   71   78 
49   53   47 


75   76 
54   60 


67   78   71 


78   80 
48   53 


67   73 
52   53 


72   76 
53   53 


69   79 
50   60 


66   75   73 
49   51   46 


67   69 
49   49 


85   83   71   66   77   65 
57   61   52 :  46   61   47 


83  I  85 
47  |  48 


69   78   84 
34   41   46 


67   75 
35   42 


68   79 
30   35 


67   78 
39   42 


75   79 
38   44 


66   71 
34   41 


69   76 
36   40 


86   85 
47   52 


82   83 
51   52 


82   80 
51   52 


83   83 
42   46 


82   66 
49   52 


84   84 
50   55 


85   85 
47   52 


82   82 
51   58 


83   84 
48   50 


82   82 

47   51 


83   84 
48   52 


58  58 

78  80 

56  57 

68  69 

51  51 

65  68 

59  51 

72  72 

54  55 

65  69 

49  49 

72  80 

55  56 

76  76 

54  55 

78  78 

56  56 


55   52   60 
38   28   31 


65   76   74   85   70   65 
29   35   51   56   56   34 


77   83 
53   63 


84 
57 


84   78   72   62 


77 

62  I  57 


69   60   58 


68   77   81 !  84   79   67 
35   43   62   58   61   52 


54   62 
42   36 


54   61 
32   33 


51   60 
42   33 


54   54 
41   29 


55   58 
40   35 


55   62 
40   34 


53   62 
39   27 


52   63 
43   33 


51   60 
41   35 


52   58 
39   34 


52 

43 


56   54   52 


51   52   61 

41   38   36 


68   64 
42   43 


57   66   54 


60  59 

40  42 

60  56 

40  44 

56  66 

42  43 


71   73   81 
38   56   56 


73   71   82 
32   52   47 


70   70   81 
38   52   52 


64   73   76 
30   35   43 


65   75   75 
35   39   55 


73   75   83 
36   54   55 


72   73   83 
30   51   41 


72   76   83 
32   50   46 


70   72   81 
32   51   48 


64   73   76 
33   34   50 


73   73   80 
37   55   56 


62   70   74 
37   39   45 


70   73   81 
35   54   51 


72   74   83 
29   52   44 


64   73   76 
34   44   55 


62   72   74 
33   38   54 


64   74   73 
33   34   46 


70   72 
38   51 


80   71 
61   61 


81   74 
66   59 


73   66 
63   56 


65 


60 
37 

60 
34 

70 
33 

67 
34 

72 
35 

60 
38 

71 

38 

69 
42 

70 
37 

78 
49 

58 
33 

65 

34 

66 

32 

69 
31 

76 

40 

62 
34 

61 
34 

70 
38 

68 
32 

72 

35 

74   55 
38   29 


73   54   64 
40   29   30 


66 
35 


30   32   42 


72 

36 


67 
55 


59 


48   42 

57 
36 


83   79   68 
62   50 

64 
46 


83   78 
60   60 


80   76 
61   60 


80   70 
55   58 


81   70 
53   56 


78   70 
56   60 


83   75 
51   59 


75   65 
63   60 


82   79 
58   59 


79   75 
59   60 


80   68 
54   57 


82   80 
59   62 


81   73 
59   59 


83   74 
51   60 


66   65 
37   40 


67   68 
32   34 


65   61 
33   32 


56   65 
28   28 


59   67 
36   39 


66   66 
36   46 


66   64 
26 


60   67 
32   32 


48  1  36  33 

69 |  60  56 

50  45  35 

67  54  65   65 

48  43  31   38 


76   70   62 
62   59   47 


63 
33 

73 
39 

73 
43 

83 

48 

81 
55 

74 
49 

67 

33 

75 
33 

61 

50 

84 
51 

85 
51 

71 
51 

66 
33 

70 
33 

80 
49 

81 
50 

80 
51 

70 
55 

62 
27 

72 
27 

76 

40 

86 
40 

61 
47 

73 
46 

70 
30 

77 
41 

81 
47 

80 
54 

70 
51 

66 
47 

63 

34 

72 
35 

74 
47 

83 
48 

61 
51 

76 

50 

61 
30 

71 
31 

73 
42 

82 

44 

81 
53 

73 
50 

72 
31 

74 
53 

83 

48 

84 
46 

79 
52 

65 
53 

76 
30 

85 
46 

84 

47 

74 

50 

65 
34 

72 

34 

78 
50 

83 

50 

81 

48 

64 

49 

65 
31 

73 
32 

75 
46 

84 
46 

81 
49 

71 

49 

66  65 

26  27 

57  66 
34  37 

56  66 

34  34 

58  67 
32  30 


58   65   62 
41   36   38 


61   69   69 
44   30   30 


45   31   32 


42   29   34 
57   54   66 


55 
26 


58  67  68 

47  26  33 

58  54  67 

45  29  29 


70   74 
34   45 


67   74 
29   33 


64   74 
33   41 


64   69 
25   29 


65   68 
32   35 


67   74 
32   39 


68   69 
23   27 


69   70 
27   31 


66   73 
26   35 


66   67 
30   31 


65   73 
36   43 


66   69 
34   34 


60   57 
32   47 


57   56 
32   42 


53   53 

31   37 


53   58 
26   28 


56   61 
31   31 


60   58 
33   40 


56   55 
26   42 


40   29   42 


55   55 

29   35 


74   75 
34  |  42 


54   58 
29   30 


57   56 
33   33 


55   56 
35   38 


67 

7* 

31 

36 

70 

75 

25 

29 

65 

67 

34 

44 

72 

40 

31 

56 
47 

73 

31 

57 
23 

55 

40 

74 

36 

55 
30 

59 

4  0 

65   68 
33   35 


63   66 
29   30 


50   55 
29   29 


50   58 
29   29 


65   72   73 
40   41   55 


65   67   76 
30   29   30 


67   68   77 


54   67 
35   30 


51   65 
34   27 


46   63 
32   30 


55   51 
27   22 


57   51 
34   29 


48   66 
34   30 


49   63 
29   22 


72   66 
52   53 


71   67 
40   52 


70   60 
45   52 


70 
38 


30   25   34   50 


50   62 
29   23 


57   51 
32   27 


47   65 
32   31 


57   51 
35   31 


54   65 
31   27 


51   66 
26   23 


56   54 
32   30 


54   46 
32   29 


55   50 
33   29 


66   71 
29   37 


70   63 
45   52 


72   70 
40   49 


70   67 
35   49 


66   70 
33   42 


70   57   55   52   62   68   61 
36   30   39   33   30   43   50 


22  22 

74  72 

25  31  40 

65  67  74 

27  30  30 

65  66  75 

25  26  28 

68  75  77 

26  30  39 


66   67 
27   30 


65   70 
29   29 


65   70   70 
26   27   26 


77   57 
42   28 


74   61 
41   30 


74   58 
41   30 


78   57 
35   28 


65   63 
40   27 


76   58 
42   32 


77   56 
40   28 


77   61 
41   29 


77   59 
37   30 


75   58 
37   31 


78   60 
30   28 


62   51   63   74 
31   30   30   30 


63   59   68   72 
29   25   25   38 


56   65 
24   31 


69   55   62 
25   20   20 


55   67   75 
25   21   30 


55   61 
28   28 


60   54   61   75 


28   28   29 


65   76 
23   29 


64   63   64 
27   26   23 


56   68 
26   26 


56   67 
23   24 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
OCTOBER 

1967 

Day 

01  Month 

o 

01 
to 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

T» 
39 

78 
44 

81 

45 

80 
46 

81 
47 

76 
57 

76 
56 

76 
56 

62 
42 

57 
38 

55 

42 

63 
32 

73 
31 

78 
54 

82 
51 

80 
52 

69 

56 

59 

47 

56 

32 

67 
28 

64 
34 

69 
28 

7* 
33 

73 
♦7 

56 
34 

62 

28 

59 
30 

56 
29 

65 
25 

71 
36 

65 
52 

69.0 
41.1 

MANCHESTER  *  5E 

MAX 
MIN 

76 
37 

80 

43 

81 
43 

82 

47 

64 
47 

79 

57 

78 

57 

80 
56 

73 
51 

64 
41 

55 
43 

67 
36 

73 
31 

61 
51 

84 

49 

82 
46 

76 

50 

68 

50 

56 
45 

68 
27 

67 
33 

71 
26 

77 
30 

77 
36 

70 
40 

66 
27 

63 
35 

59 

26 

67 
22 

76 
29 

69 
52 

72.5 
40.9 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

67 
35 

76 
37 

80 
42 

82 
43 

81 
44 

81 

49 

75 
54 

75 
53 

76 
50 

59 
36 

55 
36 

55 

30 

65 
29 

74 
29 

75 
47 

62 
47 

81 
46 

65 
49 

58 
45 

55 
26 

68 
26 

64 
25 

66 
25 

75 

30 

74 
36 

54 
26 

64 

28 

55 
28 

53 
21 

64 
22 

72 

30 

68.7 
36.3 

MIDDLES80R0 

MAX 
MIN 

65 
31 

73 
42 

76 

48 

79 
51 

80 
52 

60 
52 

78 
57 

79 
59 

78 
53 

59 

41 

64 
42 

65 
39 

67 

32 

71 
35 

79 
51 

80 
50 

80 
50 

70 
54 

60 
44 

58 
30 

64 
32 

61 
27 

70 
26 

74 
32 

73 
44 

60 
28 

66 
28 

65 

26 

58 
24 

64 
25 

68 
36 

69.9 
40.2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

77 

42 

82 
49 

83 
49 

83 
47 

83 

50 

61 
57 

61 
56 

75 
62 

63 
50 

57 
36 

58 
37 

65 
33 

76 

32 

81 
55 

84 
53 

76 
62 

70 

58 

60 
50 

60 
37 

69 
31 

65 
37 

69 
29 

77 
37 

75 
55 

69 
38 

66 
29 

60 

45 

57 
30 

71 
26 

71 
42 

66 
53 

71.4 
44.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

76 
*0 

79 

48 

81 
46 

62 
47 

82 

49 

77 
59 

78 
53 

79 
60 

66 
48 

54 

33 

56 

40 

64 

30 

72 
30 

77 
52 

82 
53 

79 
56 

75 
54 

66 
47 

55 
42 

66 

30 

64 
35 

70 
28 

76 
38 

74 
49 

72 

39 

63 
28 

58 
47 

53 

29 

65 

27 

72 
33 

66 
51 

70.3 
42.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
42 

84 

48 

86 

54 

86 
52 

86 

54 

73 

57 

79 
55 

85 

57 

73 
52 

69 
46 

59 

47 

69 

40 

78 
34 

78 
50 

85 
50 

64 
54 

76 
51 

62 

50 

55 
45 

71 
34 

70 
39 

72 

31 

77 
34 

79 
41 

71 
49 

67 
33 

66 
33 

58 
30 

70 
28 

81 
31 

64 
49 

74.0 
44.2 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

75 

35 

79 

44 

81 
43 

82 

43 

83 
46 

76 
56 

79 
56 

75 

63 

65 
49 

55 
36 

57 
41 

63 
33 

73 

31 

79 
52 

83 
52 

79 
55 

77 
59 

61 
48 

59 
37 

66 
29 

65 

30 

69 
29 

73 
36 

74 
59 

69 
40 

62 
28 

57 
42 

54 
30 

66 
26 

70 
37 

65 

49 

70.0 
42.5 

STEARNS 

MAX 

MIN 

64 
43 

72 

49 

76 
50 

78 
53 

80 
54 

83 
59 

67 
55 

76 
59 

76 
49 

56 
36 

56 
39 

57 
34 

63 
33 

72 
35 

79 
40 

81 
56 

78 
58 

66 
48 

57 
39 

56 
31 

64 
32 

66 

34 

66 
42 

72 

44 

73 
39 

63 
32 

58 
29 

65 

29 

55 
33 

62 
42 

68 
46 

68.0 
42.6 

TOMAHAWK  1  wSw 

MAX 
MIN 

66 
36 

75 
36 

79 
38 

82 
42 

82 
42 

83 

46 

69 

41 

71 

41 

83 

51 

58 
42 

64 
42 

52 
34 

63 
30 

72 
30 

72 
41 

83 

47 

80 
47 

75 
47 

57 
44 

54 
25 

66 
25 

65 
25 

67 
28 

75 
28 

77 
36 

58 
29 

60 
29 

63 
26 

54 
21 

63 
24 

75 
27 

69.2 
35.5 

VANCEBUP.G 

MAX 

MIN 

74 
32 

76 
38 

86 
47 

64 
49 

84 
49 

76 
43 

66 

45 

76 
33 

62 

49 

54 
32 

56 

34 

61 
33 

71 

26 

75 

46 

80 
38 

76 
48 

70 
49 

62 

47 

54 
41 

65 
23 

73 
29 

63 
21 

77 
24 

78 
35 

71 
34 

56 
26 

54 
38 

48 
30 

61 
25 

73 
25 

66.6 
36.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

69 
38 

77 

40 

81 

45 

84 
45 

83 
49 

83 
49 

72 
52 

72 
52 

62 
51 

59 
41 

59 
43 

52 
34 

66 
31 

73 
33 

77 

44 

84 
45 

81 
48 

70 
48 

58 
44 

55 
26 

68 

26 

66 
25 

70 
25 

77 

30 

79 

38 

57 
28 

63 

26 

60 

27 

55 
22 

66 
24 

76 
29 

70.1 
37.4 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 
MIN 

77 
44 

80 
48 

82 
49 

85 
50 

83 

51 

81 
60 

80 
68 

79 
62 

69 
50 

62 
41 

59 
42 

66 
37 

76 

34 

81 
58 

82 
56 

80 
56 

76 
57 

70 
48 

61 
41 

69 
32 

68 
41 

76 
31 

75 
29 

75 
49 

70 
41 

77 
28 

64 
45 

56 
29 

63 
27 

69 
32 

65 
53 

72.6 
44.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day     Ol  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28 


CENTRAL  02 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 
D1X  DAM 


EASTERN 
BUCKHORN 


EVAp 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.34 
971  106 
50  59 
36   35 


4.08 
1640 

3.14B 

562 
67.8 
50.1 


4.07 
1732 
66.3 
47.5 


1.29B 
331 

61.0 
46.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1967 


Day  Oi  Month 

**3  u  6> 

Station 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

*    INCHES 

MAX 

M4N 

65 

60 

68 
62 

68 
64 

69 
65 

70 
66 

69 
67 

69 
66 

68 
67 

68 
64 

64 
61 

61 
58 

61 
57 

60 
56 

65 
61 

66 
62 

66 
64 

65 

64 

64 
63 

63 
59 

62 
57 

60 
56 

60 
55 

59 
55 

61 
58 

60 
57 

57 
53 

57 
56 

56 
52 

55 
51 

55 

53 

57 
55 

62.8 
59.5 

20    INCHES 

5  PM 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

56 

56 

61.3 

BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
59 

65 
62 

67 
64 

68 
65 

68 

65 

68 
66 

67 
66 

68 
67 

67 
65 

65 
61 

61 
60 

60 
58 

60 

57 

63 
59 

64 
62 

65 
64 

65 
65 

65 
62 

62 
60 

60 
57 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

60 
58 

60 

57 

57 
54 

57 
55 

56 
54 

57 
51 

58 
56 

56 
55 

62.2 
59.8 

20    INCHES 

5  PM 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

63.2 

CAMPBELLSV1LLE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

65 
55 

67 
60 

69 
61 

70 
62 

71 
64 

70 
67 

71 
66 

72 
68 

69 
62 

63 
58 

60 
53 

62 
54 

63 
54 

67 
60 

68 
62 

68 

64 

66 
64 

64 
60 

63 
56 

60 
53 

60 
54 

60 
52 

60 
53 

61 
58 

61 

55 

57 
51 

57 
54 

56 

50 

56 
49 

56 

51 

58 
55 

63.5 

57.6 

20    INCHES 

6  PM 

63 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

57 

61.5 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

62 
55 

64 
58 

66 

60 

67 

61 

67 
62 

67 
63 

68 
65 

68 
64 

68 
63 

64 
59 

62 
59 

60 
56 

61 
54 

63 
58 

64 
59 

64 
60 

64 
61 

62 

60 

61 
57 

57 
53 

57 
53 

57 
50 

56 

50 

56 
52 

56 

54 

56 
50 

54 
51 

54 
48 

51 
46 

51 

48 

53 
51 

60.6 
56.1 

20    INCHES 

5  PM 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

61.0 

FLEMINGSBURG  1  SW 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

59 
54 

61 
54 

62 
58 

62 
58 

63 
61 

64 
61 

61 
59 

62 
60 

62 

56 

59 

54 

55 
53 

56 
52 

56 
51 

59 
55 

59 
55 

60 
58 

60 
59 

59 
56 

57 
53 

53 
49 

53 
50 

53 
48 

53 

49 

55 
52 

55 
51 

51 
47 

49 
47 

50 
47 

49 
44 

50 
47 

51 
50 

56.7 
53.2 

20    INCHES 

6  PM 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

58 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

59.2 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
58 

64 
60 

64 
60 

65 
62 

65 

63 

67 
63 

67 
65 

67 
65 

67 
63 

63 

60 

60 
55 

59 
55 

59 
55 

62 
59 

63 
63 

63 

63 

63 
63 

63 

62 

62 
58 

59 
54 

58 
55 

58 
53 

57 
53 

58 
57 

58 
56 

58 
53 

55 
55 

55 
52 

54 
52 

54 
53 

57 
53 

60.9 
58.0 

20    INCHES 

6  PM 

62 

61 

61 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

60 

60 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

59 

58 

58 

57 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

56 

59.7 

GREENVILLE  2  w 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

67 
61 

67 
62 

69 
63 

71 
65 

71 
66 

71 
69 

72 
68 

73 
68 

68 
64 

65 
62 

63 
57 

62 

57 

62 

58 

68 
62 

67 
63 

68 
65 

67 
65 

67 
62 

63 
59 

63 
57 

60 
56 

60 
55 

60 
56 

60 
58 

60 
56 

58 
52 

57 
55 

57 
52 

61 
53 

56 
55 

- 

64.4 
60.0 

20    INCHES 

5  PM 

69 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

61 

61 

61 

61 

59 

60 

59 

58 

58 

- 

63.2 

HENDERSON  7  SSW 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

66 
61 

68 
66 

69 
67 

70 
68 

70 
68 

71 
70 

70 
69 

71 
67 

67 
65 

65 
63 

63 

60 

61 
58 

61 
60 

64 
60 

66 
64 

66 
66 

66 
66 

67 
64 

65 
63 

63 
61 

61 
58 

60 
58 

60 
59 

61 
60 

60 
59 

59 
57 

60 
56 

59 

55 

56 
56 

56 
56 

58 
56 

63.8 
61.8 

20    INCHES 

6  PM 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

60 

61 

61 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

62.7 

IRVINGTON 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

65 
53 

77 
64 

68 
65 

70 
66 

70 
68 

69 
68 

69 
66 

69 
67 

68 
64 

64 
61 

61 
56 

61 
56 

63 
57 

65 
61 

66 

64 

67 
65 

65 
64 

65 

63 

63 

58 

62 

57 

59 

56 

60 
56 

61 
57 

61 
59 

61 
57 

58 

54 

56 
55 

56 
53 

55 
53 

55 
54 

57 
55 

63.4 
59.7 

20    INCHES 

6  PM 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

56 

56 

61.1 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1    INCH 

MAX 
MIN 

76 

47 

76 

53 

78 
54 

78 
53 

80 
56 

67 
62 

73 
53 

77 
62 

62 
47 

56 
46 

59 
44 

70 
38 

71 
39 

77 
54 

74 
52 

68 
56 

64 
57 

61 
50 

58 
39 

63 
35 

66 
38 

69 
36 

71 
40 

68 

49 

55 
43 

59 
53 

53 
39 

52 
35 

59 

34 

61 
40 

60 
50 

66.5 
46.9 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
48 

75 
54 

75 
55 

75 

54 

77 
57 

67 
62 

71 
54 

74 
62 

62 
49 

55 

47 

58 

45 

68 

40 

68 
41 

73 
65 

71 
53 

67 
56 

64 
57 

61 
51 

56 
41 

62 

37 

63 

40 

65 

33 

68 
42 

66 

49 

53 
46 

56 
36 

52 

41 

51 

36 

56 
36 

60 
41 

59 

50 

64.5 
47.4 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

67 
51 

70 
56 

70 
53 

71 
56 

71 
59 

66 
64 

67 
56 

70 
63 

63 
54 

55 
51 

56 
48 

61 
44 

62 

45 

67 
56 

67 
54 

63 
58 

62 
58 

60 
54 

59 
46 

58 
41 

58 

44 

69 
43 

62 
46 

62 
51 

53 
49 

53 
40 

51 

44 

48 
40 

52 

40 

56 

44 

57 
50 

61.5 
50.3 

6     INCHES 

MAX 
MIN 

63 
55 

63 
58 

65 

60 

66 
59 

67 
61 

65 

64 

62 
59 

67 
64 

60 
58 

58 
54 

55 
53 

57 
50 

58 
50 

62 

57 

63 
56 

60 
59 

61 

59 

59 

56 

59 

51 

53 
47 

53 
48 

54 

43 

55 
51 

59 
53 

54 
53 

53 

47 

51 
50 

50 
46 

50 
45 

53 
47 

55 
51 

58.4 
53.7 

SOD 

1    INCH 

MAX 
MIN 

65 
55 

67 
59 

67 
60 

68 
59 

66 
60 

65 
64 

66 
59 

67 
64 

64 
57 

58 
56 

58 
53 

59 
51 

59 
50 

64 

57 

64 
56 

63 
5, 

62 
59 

59 
56 

56 
43 

56 

46 

56 
50 

56 
48 

57 
49 

57 
52 

53 
52 

53 
46 

53 
49 

50 
46 

52 

45 

54 

49 

56 
51 

59.7 
53.6 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
56 

66 
59 

66 

61 

67 
59 

65 
61 

65 
64 

65 
59 

67 
64 

64 
57 

59 
57 

58 
54 

59 
52 

59 

51 

63 
57 

63 
57 

62 

60 

62 

60 

60 
57 

57 
51 

56 

50 

55 
51 

55 

50 

57 

50 

57 
53 

53 
53 

53 
48 

53 
50 

50 
47 

51 
46 

53 
50 

56 
52 

59.4 
54.7 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

63 
57 

65 

59 

65 
61 

66 
60 

64 
61 

65 
64 

64 
60 

66 
64 

65 
59 

59 

58 

58 
55 

58 
53 

58 
52 

61 
57 

63 
57 

62 
60 

62 
59 

59 
58 

58 
52 

56 

51 

55 

51 

54 
51 

56 

51 

56 
53 

54 
53 

53 
49 

53 
51 

51 
48 

51 
47 

53 
50 

56 
52 

59.0 
55.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

61 
59 

62 
61 

63 
62 

63 
61 

62 
61 

65 
62 

62 

61 

66 
62 

65 
62 

62 
58 

58 
57 

57 
56 

58 
54 

59 
58 

61 

58 

61 
60 

61 

60 

60 
59 

59 
53 

56 
54 

54 
53 

54 
53 

55 
53 

55 
54 

56 
55 

55 
52 

54 
54 

54 
51 

51 
46 

55 
51 

55 
52 

58.7 
56.5 

20    INCHES 

7  PM 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

62 

65 

64 

61 

61 

59 

61 

58 

60 

61 

61 

61 

59 

58 

58 

56 

56 

57 

58 

56 

57 

56 

54 

55 

56 

59.6 

40    INCHES 

7  PM 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

65 

64 

62 

62 

61 

62 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

61 

60 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

60 

58 

59 

59 

61.1 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

65 
64 

67 
62 

68 
65 

69 
66 

70 
67 

71 
69 

71 
69 

70 
69 

72 
66 

67 
62 

63 
58 

62 
58 

62 

59 

67 
62 

66 

64 

64 
61 

66 

64 

66 
62 

64 
58 

62 

57 

61 
57 

61 
60 

60 
55 

60 
59 

63 
57 

58 
54 

58 

57 

57 
53 

58 
57 

57 
56 

61 
58 

64.1 
60.8 

20    INCHES 

5  PM 

63 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

67 
Son  1 

66 

65 

63 

62 

63 

64 

60 

65 

64 

62 

62 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

58 

58 

58 

60 

62.4 

See  Reference  Noles  Following  Station  Inde 
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CONTINUED 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
OCTOBER  1967 

Station 

Day  Of  Month 

"3  „  6S 
o  o  > 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRINCETON  1  SE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

61 

59 

63 

61 

64 
62 

66 
63 

67 
65 

67 
66 

68 
67 

68 
66 

66 
62 

62 
60 

60 
55 

58 
55 

59 
57 

62 
59 

63 
62 

64 
62 

63 
62 

63 
60 

60 
57 

59 
56 

56 
56 

57 
55 

56 

54 

57 
56 

57 
54 

55 
52 

53 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
53 

55 
53 

60.3 
58.3 

20    INCHES 

5  PM 

59 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

63 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

63 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

62.1 

QUICKSAND 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
56 

66 

56 

68 
61 

69 
62 

70 
64 

70 
65 

68 
68 

70 
65 

70 
65 

65 
60 

64 
59 

62 
56 

63 
54 

64 
58 

65 
58 

65 
59 

65 
60 

62 
60 

61 
56 

57 
50 

57 
52 

57 
49 

57 
49 

58 

51 

58 
,  54 

55 

49 

56 

51 

55 
48 

52 
45 

53 
45 

54 
52 

61.9 
56.0 

20    INCHES 

4  PM 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

59 

58 

57 

56 

56 

57 

56 

56 

55 

54 

53 

54 

60.1 

SANDY  HOOK  5  NE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

67 
56 

69 
53 

71 
60 

71 
61 

72 
63 

72 
64 

65 
61 

69 

63 

69 
63 

63 
57 

61 
56 

62 
53 

63 
52 

62 
59 

67 

57 

73 
61 

68 
62 

63 
59 

60 
55 

56 
48 

58 
51 

58 
49 

59 

49 

60 
53 

59 
55 

56 

49 

56 
52 

56 

48 

54 
46 

56 
47 

56 
54 

63.0 
55.4 

20    INCHES 

6  PM 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

62 

62 

63 

62 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

68 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

61.2 

SOMERSET  2  N 

1     INCH 

MAX 
MIN 

65 
55 

68 
58 

69 
59 

70 
60 

70 
61 

68 
65 

68 
60 

70 
66 

66 

62 

69 
58 

63 
56 

64 
55 

62 
53 

67 
60 

67 
61 

75 
60 

78 
62 

64 
61 

61 
55 

60 
52 

60 
50 

61 
53 

60 
51 

60 
55 

61 
54 

56 
49 

56 
52 

55 
49 

55 
48 

55 
49 

57 
53 

63.9 
56.2 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
57 

65 

60 

66 
61 

67 
62 

67 
63 

69 
63 

63 
61 

71 
63 

67 
65 

65 
60 

61 
58 

61 
57 

61 
55 

66 
61 

66 
62 

65 
63 

66 
64 

64 
62 

62 
57 

59 
54 

59 
56 

60 
57 

59 
53 

58 

57 

59 
56 

56 

51 

56 
54 

56 

51 

54 
50 

53 

51 

56 
53 

62.0 

58.0 

20    INCHES 

6  PM 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

65 

64 

63 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

58 

63.1 

W1LLIAMST0WN  3  NW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

64 

56 

66 

61 

68 
63 

68 
63 

69 

66 

69 
66 

65 
61 

65 
64 

65 
61 

61 
58 

59 
56 

59 
55 

59 
55 

63 
58 

63 
60 

63 
62 

63 
63 

63 
61 

63 

59 

59 
55 

67 
55 

57 

53 

58 
53 

59 
56 

60 
56 

56 

52 

53 
53 

53 
51 

52 

50 

53 
51 

54 
53 

61.1 
57.7 

20    INCHtS 

6  PM 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

59 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

60.3 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEM1NGSBURG  1  SW 

GLASGOW    WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  ZERO 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCEN' 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO 

BLUEGRASS  ZERO 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH, 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day 

of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  GRAS5         03 
COVINGTON  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    129    - 


ADDISON  DA. 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BflRBOUPVIL 

BARDWELL  4 


BEAVER  DAM 


BENTON 


BEREA  COLLEGE 

8EREA 

6LAJNE  2  W 

BOWLING  GREEN 
1WL1NG  GREEN  I 
IADFORDSVILLE 


t!Ut  *' 


BUCKhORN 


iMBERLAND  GAP  PARK 


01  X  DAM 
DUNDEE  4  ESE 
DUNMOR 
DYES 
EDMONTON 

LIZABETHTOKN 

LK.HORN  CITY 

LKTON  2  S 

ALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

UNGS3URG 
FLLMIN6S6URG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UT1L  PAF 
FRANKFORT  i 


FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBUfiG 

gamaliel  1  s 
Georgetown  water  * 
gest  lock  3 
gilbertsville  1  se 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  3  SE 

GREENSBURG 
GPEENSB'JPG  H1WAY  l 
GREHNVlLLE  2  W 
GREENVILLE  13  SW 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD 


,A26RD  I 


TER  WORf- 


HEIDELUERG  LOCK. 
lENDERSON  7  SSW 
HERNDON 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  11  NNE 

HODGENVILLE-LINCOLN  NF 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

[RV1NGT0N 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

i  GRANGE  1  ESE 
LANCASTER 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 


STATION  INDEX 


BRECKINRIDGE 


CARROLL 

HARDIN 

.  POWELL 


P,|  SON 
BOYLE 


KINS 
FLOYD 

MERCER 
OHIO 

MUHLENBERG 
BRECKINRIDGE 


METC 
HARDH 


FLEMING 
D1S0N 
ITTENDEN 


3451  i 
3455  i 
3652    i 


GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 
IUHLENBERG 


,  GARRARD 

GRAYSON 

,YETTE 

.  FAYETTE 


17 

13 

82 

35 

3<S 

85 

24 

37 

3? 

87 

37 

JO 

85 

21 

37 

25 

86 
85 

30 

11 

17 

40 

85 

M 

37 

5? 

8  3 

56 

17 

5*1 

85 

40 

36 

+1 

89 

00 

36  50 

36  36 

38  23 

3B  23 


82  44 

86  43 

87  00 
66  13 
85  37 
65  52 
82  21 
87  10 

84  25 


37  33 

83  23 

37  10 

82  56 

37  57 

84  38 

38  26 

85  22 

37  37 

64  35 

37  29 

86  18 

36  02 

84  36 

38  01 

84  31 

37  21 

84  55 

37  45 

84  35 

38  39 

82  52 

36  26 

84  58 

37  51 

84  02 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL] 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

8EREA  COLLEGE 
MRS.  RUSSELL  S.  WALTl 
RAYMOND  I  SON 
JAMES  R.  EOWARDS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
DR.  DAVID  0.  ORYE 
ELMER  A,  BATH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EDWIN 


JOEL  *.  MOUNTZ 
BERNHE1M  FOUNDATION 
ERL  SENSING 

EUGENE  WILSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  LEATHER  BUREAU 
C.  C.  WHlTEAKER 
KY,  DEPT.  OF  CONS. 
CUMBERLAND  GAP  NATL  I 

,  DAIRY 


.  EVA  M.  DAVIS 

I  JOE  RAY  ALLEN 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  PHILLIP  0.  THACKER 

JESSE  L.  HUFF 

MRS  DALMAS  G1VENS 

LENA  BLAIR 
I  JOHN  E.  MORAN 

INACTIVE  7/10/64 

HILLIS  WRIGHT 
IS.  RICHARO  ANDERSON 

NK  H.  LAWSON 


tRNOLO  WAGES 


ISCHER 
FISCHER 
GINEERS 


:orps  OF  EN- 


si  «£!■ 


SWANAGAN 


HOWARD  PICKETT 
CHARLES  E.  LYNN 
C.  R.  LOVELL 
MRS.  LILLIAN  WAGNER 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FPANK.  STREET 
C.  W.  KEATTS 

HAROLD  EVERETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ENOCH  COMBS 
HODGENVILLE-LINCOLN 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  8.  ELAM 


JACK  D.  JOHNST' 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  tJURGHER 


STATION 


LONDON  1  SSW 


LOvELACEVILLE 
LUCAS 

MAD1S0NVILLE  1  SE 
MAVMOTH  CAVE  PA»£ 
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.    .    -  .,,         ,,,„   „n„ot„   „?   v.ntnokv  ,11   be   obtained   by   writing   to   the    Environmental    Science   Services'  Administration   State   Climatologist , 

Soo^oT'Agr   cultural   S^Et^ST*^  SSp«?2.£   Unlver'slty'of   Kentucky,    Lexington,    Kentucky   40506,    or    to   any   Weather   Bureau   Office   near   you. 
Additional   precipitation  data   are   contained   in   "HOURLY   PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY" . 

.    j      ,j „4„«_i    „„h +«  ,,«f>H    in   this   bulletin   are-      Temperature   in    °F,    precipitation   and   evaporation   in   inches    and 

DIMENSIONAL   UN  ITS:      Unless   otherwise   Indlcat  ed      ^°f  ™*  ^Vffi   £££a   departures   of    average   daily   temperatures    from   65°F.       In   "Supplemental   Data" 
rablemd!r::?lonl   entered   f^f  Jgures^e   t^ns'of legjees^^es^lt^nt'wind   I.    the   vector   sum   of   wind   directions   and   speeds   divided   by    the   number   of   observation, 

OBSERVATION  TIME:   The 
saving  time.   Snow  on  gr 
stations  snow  on  ground 
and  Wind"  table,  and  snowfal 

fa^e^g  and™nd"^porat-^d  Sin^a^  refWextr^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL-   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

Issue  of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

»   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 

record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentailly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data   bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data   price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  order 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

46.9 

33.6 

40.3 

-  2.4 

63 

10 

19 

29 

736 

0 

0 

15 

0 

3.84 

.83 

1.19 

1 

3.1 

T 

24» 

8 

2 

2 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

51.7 

31.9 

41.8 

67 

13. 

18 

30* 

690 

0 

0 

17 

0 

4.02 

.70 

1.75 

30 

T 

0 

6 

2 

2 

DIX  DAM 

53.5 

35.3 

44.4 

68 

10 

21 

28 

613 

0 

0 

13 

0 

4.33 

2.04 

30 

.0 

0 

8 

2 

1 

FALMOUTH  5  WNW 

48.9 

29.5 

39.2 

66 

10 

12 

26 

765 

0 

0 

19 

0 

4.79 

1.36 

1.21 

2 

T 

T 

21 

10 

3 

2 

FARMERS  I  WNW 

51. 2M 

32.4 

41.  8M 

-  3.3 

68 

10 

15 

29 

702 

0 

0 

15 

0 

5.35 

2.14 

1.60 

30 

.0 

0 

9 

3 

2 

FLEMINGSBURG  1  SW 

49.4 

31.5 

40.5 

66 

12 

15 

16 

729 

0 

0 

19 

0 

5.02 

1.37 

30 

T 

T 

20 

11 

3 

2 

FRANKFORT  LOCK  4 

51.2 

31.1 

41.2 

-  4.3 

66 

11 

18 

29. 

711 

0 

0 

20 

0 

4.06 

.68 

1.17 

30 

T 

T 

5 

8 

2 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 

48.4 

32.9 

40.7 

-  4.0 

65 

10 

IB 

28 

722 

0 

0 

15 

0 

4.15 

.86 

1.51 

30 

T 

0 

9 

2 

2 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

50.2 

32.1 

41.2 

-  3.5 

72 

13 

20 

30. 

709 

0 

0 

19 

0 

4.37 

1.23 

1.15 

2 

T 

T 

8. 

6 

4 

2 

MOUNT  STERLING 

51.6 

32.9 

42.3 

66 

12* 

18 

28* 

675 

0 

0 

16 

0 

3.68 

.58 

1.06 

30 

T 

0 

6 

4 

1 

OWENTON  2  S 

50.0 

28.6 

39.3 

66 

10 

9 

28 

762 

0 

0 

21 

0 

4.49 

1.30 

30 

.0 

0 

8 

3 

1 

RICHMOND 

51.8 

32.4 

42.1 

66 

13 

16 

28 

679 

0 

0 

17 

0 

4.50 

1.70 

30 

T 

0 

6 

2 

2 

SHELBYVILLE 

49.4 

31.5 

40.5 

-  4.7 

64 

13. 

19 

29 

730 

0 

0 

20 

0 

2.67 

-   .97 

.77 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

49.0 

31.2 

40.1 

-  4.9 

65 

11 

18 

30* 

740 

0 

0 

2  0 

0 

3.73 

.70 

1.02 

30 

T 

0 

9 

2 

1 

WAYNESBURG  7  NE 

51.8 

33.2 

42.5 

67 

11 

16 

28 

667 

0 

0 

15 

0 

4.  66 

1.32 

2 

T 

0 

9 

3 

2 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

48.5 

33.5 

41.0 

-  3.8 

64 

10 

18 

28 

713 

0 

0 

17 

0 

4.28 

1.00 

1.20 

30 

.5 

T 

20 

10 

3 

2 

DIVISION 

41.4 

-  4.1 

4.23 

.96 

.2 

»    #    # 
fl  EASTERN             04 

ASHLAND 

50.7 

29.3 

40.0 

-  6.6 

71 

12 

16 

30. 

742 

0 

0 

2  2 

0 

4.51 

1.81 

1.54 

2 

T 

0 

8 

3 

BARBOURVILLE 

57.2 

29.5 

43.4 

75 

13 

15 

29 

640 

0 

0 

19 

0 

4.66 

2.00 

2 

.0 

0 

B 

3 

-  :BAXTER 

54.2 

26.6 

41.4 

72 

13 

15 

30. 

700 

0 

0 

18 

0 

3.75 

1.75 

2 

T 

0 

8 

1 

BLAINE  2  W 

51.1 

26.2 

38.7 

70 

13* 

11 

30. 

781 

0 

1 

22 

0 

5.39 

1.50 

2 

.0 

0 

8 

5 

j '  CUMBERLAND 

56.2 

29.0 

42.6 

72 

11 

12 

29 

665 

0 

0 

20 

0 

3.69 

1.11 

4 

T 

0 

7 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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o 
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o 

e 

1 
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o 
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%I 
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DEWEY  DAM 

GRAYSON  3  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

HINDMAN  11  NNE 

HYDEN 

51.6 
50.0 
55.4 
53.0 
54.9 

29.3 
26.8 
32.0 
28.2 
28.4 

40.5 
39.4 
43.7 
40.6 
41.7 

72 
69 
70 
74 
72 

12 
11 
13* 
13 

13- 

14 
14 
13 
15 
14 

29 

30* 

29 

30* 

30. 
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727 
694 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
20 
16 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
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4.28 
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1.67 
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2 

.0 
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.0 

0 
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3 
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1 

JACKSON 
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53.5 
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51.9 
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27.9 
30.1 
31.0 
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29.6 
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41.0 
43.7 
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0 
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16 
22 
17 
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4.87 
5.00 
4.75 
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1.76 
1.92 
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2 
2 
2 

.0 
T 
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0 
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0 

9 
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3 

4 

3 
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1 
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3 

1 

MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
P1KEVILLE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 

55.1 
52.  5M 
56.4 
53.5 

54. OM 

32.0 
31. 7M 
33.9 
31.1 

32. OM 

43.6 
42. 1M 
45.2 
42.3 

43. OM 

71 
68 
75 

70 
69 
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12 

12* 

12 

13 

16 
15 

17 
15 
19 

29* 

29 

29 

28 
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636 
677 
588 
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654 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
17 
13 
17 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.12 
4.39 
4.80 
4.61 

4.93 

2.17 

.95 
1.05 
1.25 
1.09 
1.69 

2 
1 

30 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

e 
n 

7 

4 
4 
3 
3 

4 

0 

1 
1 
1 
1 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 

51.3 
50.1 
51.8 
57.7 

26.6 
28.5 
28.6 
33.4 

39.0 
39.3 
40.2 
45.6 

-  1.2 

73 
69 
70 

73 

12 
10 
13* 
12 

11 
12 
13 
17 

30* 
29. 
30. 
29. 

776 
762 
739 
574 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

22 
20 
20 

14 

0 
0 
0 
0 

5.41 
4.37 
5.08 
4.93 

1.29 

1.50 

1.48 
1.25 
1.55 

1.78 

2 

1 

30 

2 

T 
T 
T 
.0 

T 
0 
0 
0 

2* 

10 
7 

10 
8 

3 

3 
2 
4 

2 
2 
2 
2 

DIVISION 

41.6 

-  4.6 

4.67 

1.46 

T 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


It  was  the  seventh  consecutive  month  with  tem- 
peratures below  average.  Over  much  of  the  State 
it  was  the  coolest  November  in  8  to  16  years, 
and  the  wettest  in  several  years.  Thunderstorms 
were  reported  somewhere  in  the  State  on  at  least 


3  days.  On  the  22d,  hail  1/4  to  1/2  inch  in 
diameter  accumulated  3  to  6  inches  in  depth 
on  the  ground  2  miles  north  of  Summer  Shade, 
in   Metcalfe   County,    in    south-central  Kentucky. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Station 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky    40506 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
OwENTON  2  S 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MARTIN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHELBYVILLE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
0WENSB0R0  2  W 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
COVINGTON  WB  AIRPORT     R 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
10    STATIONS 


75 

DATE 

13* 

9 

DATE 

28 

5.49 

2.67 

2.30 

DATE 

30 

3.1 

T 

DATE 

30. 
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DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day 

of  Month 

Station 

12 

3 

4   5   6 

7   8   9 

10 

11   12 

13  | 

14   15 

IB  |  17  |  18 

19   20 

21 

22   23 

24 

25   26  |  27 

28   29  |  30 

31 

WESTERN             01 

BARDWELL  A  E 

BEAVER  DAM 

CALHOUN  LOCK  2 

C08B 

DAWSON  SPRINGS 

3.A9 
3.A1 
3. A3 
♦  .07 
3.91 

.15   .02 
•66   .05 
.21   .28 
.A6   .18 
.33   .67 

.23 
.22 

T 

T 

•  2A 
.27 

T 

.13 

T 
.27 

.19 
.53 

.32   .56 

.50   .67 

.70 

T 

.05 

.05 

.38 
.03 

T 

•  01 

.10 

.08 

.01   T 
.09   .06 
T     T 
T     .15 
.10 

.15 

T 
T 

.01 

.04 

•34   .67 
1.72 
1.63 

T    1.76 
1.7A 

DUNDEE  A  ESE 

OUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRr  DA"  50 

FRANKLIN  1  E 

3.80 
3.A7 
3.0* 
3.89 
3.53 

.A2   .38 
.55   .35 

,5A    ,A0 
.25   .15 
■47   *A9 

T 

.25 
.33 

.26 
.24 
.32 

.25   .50 
.52 

T     .32 
.06   .28 
.09   .47 

.02 
T 

.10 
.12 
.06 
.23 

.04 

.15 
.10   .19 
.03   .15 

.03 
.05   .42 

T 

.02 

.03 
.06 
.07 

1.75 
1.31 
1.25 

1.57 
1.09 

GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 

2.91 
3.90 
3.13 
3.66 
A. 07 

.21   .04 
.51 

.63   .15 

.39 

•A5   .07 

.24 

.22 
.33 

.28 

T     T 
.22 

.24 

T     T 

.05 

T 

.07 

.86 

.75   .38 

.48 

.41   .32 

.05 

.03 

T 
.02 

T 

.03 
.07 
.06 

T 

.14 

.08 

.01   .07 
T     .16 
.05 

.05 
.03   T 

.04 
.04 
.08 

.09 

T 

1.36 
1.70 
1.43 
1.84 
T    1.94 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 

2.93 
3.53 
3.  28 

•A9   .25 

.12   .02 

.40 
.24 

T 
.24 

.14 
.12 

.00 

.11   .55 

.22 

T 

.02 

T 

.08 
.21 

T 
.12 

.11 

.03 

.05   .02 
.02   .26 

T     .08 
.01   T 

.02 
.09 
.11 

.02 

.11  1.11 
1.38 
1.24 
1.57 

HADISONVILLE  I  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 

3.29 

3.17 

.35   .23 

.20   .06 

.30 

.23 

.01 

T 

.04 

•47   .23 
.88 

T 

.08 

.15   .03 

T    1.38 

MURRAY 

0WEN5B0R0  2  W 
OWENSBORO  DAM  A6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

3.25 

A.69 
A. 55 
3.1A 
3.26 

.26   .04 
.38   .23 
.2A   .41 
.05   T 
.15   T 

.01 
.25 
.27 

.24 
.22 

.24 

T 

.01 

.30 

T 

1.06   .09 
.19   .20 
.48   .94 

1.15 

1.26   .08 

T 

.01 

.04 

.01 

T 

.06 
.07 
.01 
T 

T     .07 
.03 
T     .03 
.03   T 

.12 

T 

.03 

T 

.07 
.05 

1.29 
2.30 
2.10 
1.21   .11 
1.50 

PARADISE  STEAM  PLANT     R 
PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 

3.32 

3.15 
3.48 
A. 32 

•52   .05 
•A2   «A0 
.57   .50 
.50 

.22 

.29 

T 
•  26 
.25 

.01 

.62   T 
•03   .46 
.08   .40 
1.31 

.02 

•  03 

•  14 

.03 

T 

.07 
.22 
T 

T     .05 

.17 

.05   .03 

.06   .10 

.02 
.25 

.05 
.02 
.03 

T 

1.29 
1.10 
1.92 

UNIONTOWN  DAM  A9        // 

A.A2 

.30   .2A 

.10 

.17 

1.20   .06 

.03 

•  07 

.07 

.03 

.16 

1.99 

• 

CENTRAL             02 

ADDISON  DAM  A5         // 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

A. 23 
A. 39 
3.75 
A. A3 
3.55 

.20   .55 

.A8   .81 
.94   .02 
.79   .09 
.45   .65 

.03 
.05 
.28 
.13 

.28 

.18 

.10        T 

.11   .01 

.30 

.06 
.02 

.28   .64 
.09 
.60 

.52   .01 
.04   .24 

.14 

.05 

.07   .01 

T 

T 
.03 

T 

.04 
.05 
.15 
.13 
.21 

.01   .07 
.51   .99 
.05   .05 
.11   .17 
.15   .30 

.03 

.02 

.05 
.15 
.06 
.03 
.06 

2.03 

1.08 
1.27 
2.18 
1.15 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

A. 63 
3.82 
A. 13 
3.68 
5.27 

.33   .71 

.92   .15 

.68   .50 
.57   .57 
•94   ,79 

.32 

T 

.26 

.31 
.25 
.18 

T 

.10   .41 
.51   .01 
T     .20 
.10   .35 
•  30 

.01 

.14 
.01 

T 

.OA 

.05 
.30 
.07 
.04 
.17 

.55   .47 

•34   .03 
•05   .40 
.10   .28 
.34   .67 

•  01 

.01 
.98 

1.75 
.38   .60 
1.78 
1.40 
.90 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CECILIA 

A. 21 
A.  33 
A. 39 

.92   .29 
•44   .61 
.91   .08 

.05 
.19 

.22 
.29 

.03 

T 
.02 

.14   .05 
.11   .48 
.75 

T 

.05 

.03 

■  41 

.21 
.12 

.21   .29 

.12   .23 
.12   .09 

.02 
.03 

T 

1.60 
1.84 
2.02 

CLERMONT  1  SSE 
EDMONTON 

A. 19 

.58   .63 

.17 

.51 

•30   ,36 

.22 

1.42 

GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 

A. 57 
A. 33 
3.67 
3.88 
3.93 

.73   .73 
.52   .58 
.92   .20 
.45   .48 
•44   ,67 

.04 
.20 

.26 

.25 
.05 
.28 
.24 

T     .31 
.39 
.30   .05 
.05   .55 
.07   .18 

T 

.02 
.01 
T 

.02 

T 

.29 

.06 
.06 
.05 
•  11 

.16   .57 
.64   .26 
.31   .11 
.04   .20 
.25   .46 

.01 
.06 
.03 

.64 
.02 

.65 

1.52 
1.44 
1.76 
1.49 

GREENS8URG  HIWAY  61 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

3.68 
A. 35 
A.03 
3.89 
A. 65 

•46   .53 

.96   .05 
•69   .04 
.50   .46 
.33  1.25 

.11 

.29 

.03 

.21 

.15 

.02        T 

.26 

.19 

T 
.02 

.05   .13 
.55   .01 

.75   T 
.23   .45 
.10 

T 

.02 
.05 
.04 
.03 
.04 

T 
.20 

T 

T 

.13 

.12 
.03 
.09 
.12 

.25   .45 

.05   .10 
.03   .01 
.05   .15 
.74   .36 

T 
.01 

T 

T 

.02 

.04 

1.45 
2.00 
2.10 
1.65 
1.45 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

M1LLERST0WN 

3.01 
3.08 
3.AA 
A.03 
3.93 

.72   T 
.76   T 
.25   .80 
.84   .24 
,60   .51 

.24 

.24 
.01 
T 
.27 

T     T 

.01   T     T 

.13 

.29 

.06 

.03 
.04 

T 

.45   T 

.49 

.11   .52 

.58   .02 
.06   .43 

.07 
.08 

.10 
.02 

T 
T     .03 

T     .07 

.08 
.07 

T 
.01 

.08 
.10 
.14 

.09 

.05 

T     .14 

.07   .40 

.04   .13 

.06 
.05 
T 

.20 
.02 

.15  1.12 
.13  1.12 

1.03 
1.45 
1.69 

MUNFORDVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  Sw 

A. 26 
3.80 
3.70 
A.05 
3.22 

.48   .51 
.60   .45 
•40   .43 
1.04   .18 
.60   .52 

T 
.27 

.26 
.30 
.22 
.12 
.25 

.13   .34 
.03   .40 
.10   .35 
.20   .45 
T     .48 

T 
•  02 

T 

.17 

.10 
.10 
.23 
.15 

.08   .44 
.16   .15 
.03   .12 
.29 
.10   .15 

T 
T 

.49 

T 

.03 

T 

.10 

1.82 
1.59 
1.95 
.76 
.87 

SHEPHERDSV1LLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 

3.32 

5.1A 
5.13 

3.77 

•40   ,43 
,93   .38 
•63   *64 
•38   .59 

.25 

.04 
.22 
.24 

.26   .30 

,32   .22 

.01   .26 

.63 

.02 

.01 
.03 

.02 

.03 

.15 
.39 
.15 
•  03 

.07   .09 
.70   .12 
.67   .59 
.16   .31 

.67 

.06 
.98 

1.52 

1.09 
.97 
1.40 

BLUE  GRASS          03 

SEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT     R 

CYNTHIANA 

A. 28 

A.03 
3.8A 
3.8A 
A.39 

.87   .68 
.20  1.29 
•29   .72 
1.19   .04 
.47  1.23 

.01 
•  33 

.14 

.14   T 

.31 

T     .01   T 

.24   T 

T 
T 

.04 

T     T 
•01   .04 
•07   .40 
.49 
.06   .26 

.10 

.07 

.07 

.14 

T 

.14 

.03 

T     .03 
.12   .07 
T     .13 

T     .09 

.06 

.23 

.09 
.36 
T 
.33 

.23   .33 

.14   .52 
.10 
.17 

•08   .14 

.13 

.19 
.01 

T 

.12   T 

.12 

.15 

1.57 
1.37 
1.14 
.01  1.08 
1.19 

CYNTH1ANA  2 
DANVILLE 
OIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 

A.  02 
A. 33 
A. 79 
5.35 

.37  1.08 
.43   .92 
.49  1.21 
.55  1.54 

.07 

.22 

.19 

.32   T     T 

.11   T 

T 

.01   .10 
•04   .14 
.12   .62 
•04   .02 

.07 
.10 
.15 
.17 

.01 
T 
.06   .12 

T 

.01 
.11 
•  21 

.36 

.06   .32 
.04   .31 
T     .08 
.27   .43 

.02 
.01 
.36 
.19 

1.75 
2.04 
1.05 
1.60 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

A.  88 
5.02 
A.A5 
A. 06 
A. 17 

.66  l.AO 
1.32   .6A 
.22  1.27 
.A3   .B6 
.60   .82 

.02 

.05 
.08 
T 
.26 

.20 
.18 

.17   T 
.41   T 

.12   .08 
.15   .03 
.08   .10 
.03   .41 
.35 

.12 

•  1A 

•  OA 
.13 
.12 
.15 

.02   .08 

.11   T 

.05 
.02 
.06 

.07 

.18 
.37 
.16 
.38 
.45 

.22   .23 

.10   .20 
.06   .32 
.03   .11 
.08   .13 

T 

.03 

.03 

.30   .01 
.24 
.07 
.06 

.08 

1.22 
1.37 
1.74 
1.17 
1.19 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

A. 01 
A. 66 
A. 59 
A. 68 
4.86 

.31   .88 
.29  1.16 
.11  1.65 
1.03   .10 
.57  1.10 

T 

.03 
.30 
.33 

.25   T 
.24 

.06   T     T 

.25 

T 

•  04 

.10   .52 
.10   .17 
.09   .22 
.59   T 

.16 

.10 

.13   T 
.10 

.11 
.02 
•  09 

T     .08 
,06 

.07 

•  52 

.14 

.21 
.61 
.11 

T     .04 
.07   .35 

T     .19 
.06   .09 
.11 

T 

.05 
.69 

.16        .01 
.02 

.25 

1.01 
1.95 
1.71 
1.22 
1.8A 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

A.IS 

A. OS 

3. at 

A.  31 
A. 2! 

1.00   .25 
.33  1.09 
•29   ,87 
.71  1.15 
.35  l.OA 

.24 

T 

.01   T     T 

.22 

.30   T 

.20        T 

.26 

T 

.05 

•  30 

.05   .1C 

•08   .4S 

.05 

.08   .33 

.15 

.11 

•  06   T 
.63   T 
.17 

T     .05 

T 

T     .07 
.05 

.15 

.20 

.05 
.52 
•  OA 
.34 

.09   T 
.07   .26 
T     T 
.02   .02 
.18   .03 

.05 

T 
T 
.11 

.17 
.40 

.10  1.51 
1.81 
1.08 

l.oe 

1.34 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

3.6( 
A.A< 
A.5< 
4.5- 
2.6" 

.95   .67 
.91   .28 
.25  l.AO 
.2A  1.05 
.30   .77 

•  IS 
,IC 

■Oi 

T 

T     T     T 

.29   .03 

.20 

.23   .02 

.31 

T     T 

T 
T 

.03 

.65   .0* 
.05   .0! 
.11   .3 

.07   .2' 

.14 

,04 

T 

.05 
.12 
•  13 
.15 

T 

.08 

.04 
.It 
.02 

.05 

T 

.0! 

•  4C 

•  OS 
.17 
.0! 

T 
.03   .06 
•07   .46 
.10   .18 
T     .08 

.05 
.02 

T 

.18 
.03 
.02 
.07 

.54  1.06 
1.3C 
1.7C 
1.67 
.53 

5PRINGF1ELD 
TAVLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.B< 
3.7- 
3.9 
A. 3 
3.7 

.40   .61 

.30   .68 

.31  1.14 

.   .52   .98 

.34   .76 

•o: 

.0 

.30   .43 
.30   T 
.20   T     T 
.33 

.6( 
.07 
.06   .2 

•  03   .0 
.05   .4 

.13 
.12 
.11 
.13 

.0< 

.0. 

.o; 

.OA   .OS 

•  1! 
.1! 
.1! 
.1! 

.20 
.06   .11 
.09   .11 
•06  ,22 

.13 

T 
T 

.06 
.05 
T 
.19 

1.97 
i.Af 
1.33 
1.98 

1.02 

• 

1  Notes  Following  Si  a  lion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

KENTUCKY 
NOVEMBER 

1967 

Station 

5 

0 

Day  of  Month 

12 

3 

4 

5        6 

7        8    |    9 

10         11 

12 

13   |   14   |   15 

16      17 

18 

19  j   20   |   21 

22 

23 

24 

25   |   26    |    27 

28      29   |  30 

31 

WAYNESBURG    7    NE 
WILLIAMSTOWN    3    Nw 

4.68 
4.26 

.34    1.32 
1.07      .32 

.17 

.12 
.12 

T 

T           T 

T 

T            .53 

.15 

.01 

•  06 
.11       .03 

.01        .14 

.12 

.06       .09 

.74 
.03 

.42 
.05 

T 
.17 

.19 
.17 

1.22 
1.20 

EASTERN                               04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE    2    * 
BUCKHORN 

4. SI 
4.66 
3.75 
5.39 
4.26 

.21    1.54 
.32    2.00 
.22    1.75 
.50    1.50 
.10    1.65 

.30 

T 

.03 

.05 

.16 
.16 
•  26 

.42 
.28 

.02 

.04 
T 

.05 
T 

•  04 

T 
T 

T 

.11      T 

T 

.01 

.20 

T 

.03 

.06 

.06 
.07 
T 

,05 
.20 
.27 

.08 

.19 
.13 
.53 

.41 

.77 
•  64 
.32 
.57 
.39 

T 

.16 
.20 
.26 
.25 

.60 

.97 
.93 
.40 
1.35 

.70 

BURDINE    2    NE 

4.00 

.30    1.30 

.20 

.40 

.75 

.15 

CLAY    CITY     1    WNW 

4.73 

.32    1.43 

.15 

.05 

T 

1.65 
1.76 
.70 
.59 

COLLEGE    HILL    LOCK     11 

4.79 

.32    1.44 

.13 

T 

.48 
.35 

.70 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

3.69 
4.35 

.67      .06 
1.45      .55 

1.11 
.16 

.05 

T 

T           .06 

.02 

T 
.03 

.10 
.12 

.22 
.54 

.15 
.03 

.07 
.11 

DEWEY    DAH 
ELKHORN    CITY 

5.36 

.45    1.52 

.10 

.05 

.30 

T 

T 

.10 

T 

.10 

.45 

.43 

T 

.35 

1.51 

FOURMILE    ICY    UTIL    PARK 

4.09 

.47    1.55 

•  02 

.19 

49 

.29 

.47 
.14 

.62 
.57 
1.55 

FREEBURN    2    SW 
FRENCHBURG 

4.60 
5.20 

.20    1.29 
.50    1.70 

.28 

.02 

.10 
.12 

.01 

.09 

.06 

.17 
.17 

.01 

.08 

.06 
.33 

.77 
.17 

.57 
.35 

.02 

GRAYSON    3    SE 

4. 66 

.31    1.67 

.17 

.20 

T 

.04 

.03 

.12 

1.45 
.83 

1,04 
.98 
.74 

4.71 

.12    1.97 

.09 

.19 

HEIDELBERG   LOCK    14                R 

4.26 

.15    1.66 

.12 

T 

T 

.27 
.48 
.28 

HINDMAN     11    NNE 
HYDEN 

5.07 
4.05 

.14    1.49 
.16    1.77 

.07 

.23 

.10 

T 

.32 

.03 

T 

.15 
.06 

.67 

.05 

.64 
.54 

JACKSON 
JEREMIAH 

4.76 

.15    1.47 

•  02 

.35 

.01 

•  04 

.10 

.02 

.12 

.66 

.31 

.63 

.90 

LLOYD   GREENUP    DAM 

.04 

.01 

.03 

.60 

.20      .97 

1.31 

4,50 

1.76      .39 

.10 

.01 

T            .01 

T 

.03      T 

T 

T           .21 

.34 

4.94 

.25    1,52 

.it 

.21 

T 

.03 

.12       .02 

.02 

.03      .06 

.40 

.58 

.15 

MANCHESTER    4    SE 

4.87 

.49    1.92 

.26 

20 

.67 
.40 
.30 
.62 
.66 

,40 
.97 
.56 
.06 
.30 

.82 
1.02 
1.02 

MC    KEE 
MIDOLESBORO 

5.49 
5.00 
4.75 

.30    1.55 
.35    1.48 
.36    2.16 

.12 
.24 

.16 

.10 
.15 

.10 
.03 

T 

T 

.06 

T 

.11 

T 
.09 

.BT 
1.00 
.74 
.50 

MONTICELLO 

4.12 

.44      .95 

.03 

.05 

T 

T 

.90 

MOUNT    VERNON 

4,39 

1.05      .75 

.17 

T 

.10 

,06 

.84 
.92 

1.50 
1.25 
1.77 

PAINTSV1LLE    1    s 

4.39 
4.90 

.15    1.70 
.60    1.62 

.02 

.24 

.30 

T 

.04 

.10 

.24 

.36 

.17 
.33 

.56 

PIKEVILLE 
RAVENNA    LOCK    12 

4.80 
4.93 

.96      .41 
.17    1,62 

.23 
.12 

T 

T 

T 

.04 

.12 

.01 

.02 

.70 
.09 

.34 
.32 

.46 
.63 

.07 
.07 

SALYERSVILLE    2    SE 
SOMERSET    2    N 
STEARNS 
TILFORD 

5.48 
4.61 
4.93 
3.60 

.28    1.71 
1.09      .56 
.56    1.69 

.19 

.05 

.30 
.11 
.30 
1.56 

T 

.10 

.27 

.15 
T 

.03 

.17 

.41 

T 

.60 

.13 

.65 
.24 
.61 

.26 

.17 
.45 

.41 

.47 

T 

.60 

T 

.30 
.40 

1.36 
.61 
.92 

TOMAHAWK     1    WSW 

5.41 

.39    1.46 

.12 

.27 

,06 

.04 

.22 

T 

.09 

.41 

.57 

.23 

1.40 

VANCEBURG 
"EST    LIBERTY 

4.37 
5.06 

1.2S      .84 
.23    1.40 

•  13 

T 
.27 

T           T 

.04 

T 

.21 

.04 

•OS 

.0? 

T            .19      T 
.12 

.09 

T 

T 

.13 

.09 

.03 

.27      T 
.16 
.23 
.32 

1.19 
1.55 

1.02 
1.36 

WILLIAMSBURG    1    E 

4.93 

.57    1.78 

.01 

.11 

.12 

.09 

.43 

.41 

,64 
.45 

WILLOW   LOCK    13 

4.64 

•IT    1.71 

T 

.04 

T 

T 

.01 

T            .08 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


( 

Wind 
Speed  -  a.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 
111 

j 

Station 

S3 

■H    -t-» 

H   U 

3   V 
CO   U 

0  -H 

«  Q 

a 
3  a 

DO  CO 

a 

e 
| 

• 
> 
< 

1     . 
3l 

• 
o       1 

1    1 

e  S 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM           1     PM          7    PM 

8 
i 

o 

9 

A 

8! 
A 

CO 

I 

8 

> 

a 

o 

ill 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

25 

5.3 

10.2 

25++ 

31 

18 

72 

75 

59 

66 

6 

5 

6 

0 

2 

0 

19 

7.3 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

22 

4.4 

9.4 

25++ 

24 

12 

77 

81 

60 

69 

4 

5 

7 

0 

2 

0 

18 

_ 

6.6 

LOUISVILLE   WB    AIRPORT 

27 

3.5 

8.8 

25 

SW 

11 

69 

72 

53 

60 

4 

8 

3 

1 

1 

0 

17 

U3 

6.5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  lndei 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

NOVEMBER       1967 


Day  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   28   27   28   29   30   31 


WESTERN  01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  6  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  w 
PADUCAh  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RU5SELIVILLE 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSV1LLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
6REENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


60   58 
45   47 


65   58 
47   41 


56   55 
45   4? 


66   56 
46   45 


69   57 
46   46 


67   56 
46   41 


66   56 
46   40 


64   61 

45   45 


67   57 
47   45 


62   60 
46   48 


66   55 
45   41 


65   58 
48   47 


68   60 
46   41 


65   57 
48   40 


58   57 
47   49 


67   58 
46   48 


66   54 
46   46 


68   52 
51   43 


67   53 

48   42 


62 

49 

58 
43 

50 
43 

44 
33 

66 
50 

57 
44 

57 
41 

47 
34 

67 
52 

53 

46 

57 

35 

58 
32 

60 
45 

57 

40 

53 

35 

44 
29 

68 
55 

60 

46 

58 
31 

60 

33 

64 
51 

57 

48 

57 
36 

50 
34 

64 
49 

60 
42 

55 
40 

42 

30 

62 
49 

56 

45 

58 
33 

44 
30 

68 
44 

60 
*8 

57 
34 

59 
34 

65 

50 

58 

45 

56 
37 

48 
31 

65 
48 

56 

40 

54 
39 

40 

30 

64 
46 

60 
44 

54 
37 

42 

30 

64 
48 

58 

46 

52 

39 

41 
33 

63 
46 

58 
46 

53 
40 

43 
34 

64 
49 

56 
44 

55 

33 

43 

31 

55   51 
30 


38   48 
20   20 


39   45 
21   27 


38   46 
26   27 


38   46 
21   22 


45   38 
25   25 


45 

18 

35 

21 

37 

24 

38 
28 

38 
23 

39 
29 

44 
21 

33 

21 

37 
2* 

42 
26 

45 
17 

38 
27 

37 

23 

38 
27 

3e 

27 

41 
27 

36 
20 

40 
23 

46 
23 

37 
23 

38 
22 

42 
22 

36 
24 

*2 

28 

38 
26 

42 
24 

40 
28 

42 
32 

39 
26 

39 
31 

38 

19 

41 
24 

38 
19 

44 
24 

40 

23 

46 
28 

41 
26 

50 

19 

46 
21 

40 
21 

38 
19 

48 
20 

39 
23 

46 
26 

48 
28 

45 
24 

38 
22 

40 

24 

45 
28 

38 

47 
28 

40 
24 

47 
25 

38 
20 

♦6 
22 

42 

23 

39 
24 

45 

18 

35 

21 

55   67 
19   27 


53   65 
17   29 


55   65 
26   42 


56   67 
24   37 


51   55 
26   27 


53   65 
19   35 


54   64 
21   39 


58   67 
21   30 


52   55 
22   22 


57   67 
20   29 


54   65 
20   35 


57   67 
20   25 


51   56 
24   27 


52   65 
21   34 


55   66 
22   40 


56   67 
24   39 


55   66 
21   36 


49   54 
20   21 


51   52 
18   21 


58 
48 


53 

56   60   67 
46   48   48 

60   58   69 
43   50   51 


66   61 

40   47 


39   49   48 


60 
48 


37   47   52 


38   45   48 


60 
39 


52   60 
46   49 


46   50 
22   15 


49   50 
26   21 


49   51 
26   18 


57  48  56 

34  27  j  25 

47  45|  53 

33  26|  21 

45  40  54 

34  29!  27 

48  48  56 

35  30;  29 

57  48 I  *7 

34  30 1  30 

46  44;  53 
33  35  23 

51 


66   64   55 
46   34   21 

63   58  i  53 
44   36 1  21 

53 
28 


55   55 
45   42 


64   53 
45   37 


48   52 
26   41 


50   60 
34   47 


44   48   64   57 
32   38   30   31 


51   42 
39   32 


48   62   60   49 
30   32   31   30 


38   43 
33   32 


49   50 
35   27 


59   46 
33   27 


50   49 

34   28 1  25 


65   59 
48   40 


55   62 
33   43 


64   58 
45   35 


65   56 

47   40 


59   50   55 
25   32   45 


60   67   68 
24   44   42 


55   67 
24   36 


67   60 
45   35 


46   45 
32   29 


53   51 
34   31 


55   64 

47   50 


57   67 
48   51 


62   63 

39   53 


57   70 
49   49 


69   64 
47   51 


61   67 
49   51 


55   66 
48   52 


4e 

26 

51 
18 

62 
29 

60 
29 

62 

46 

67 
50 

42 
25 

51 
21 

54 

21 

63 
30 

65 
34 

62 

47 

49 
28 

51 
18 

64 
31 

60 
38 

58 

47 

68 
48 

47 
31 

50 

20 

63 
37 

60 
42 

55 
48 

63 
53 

49 
29 

52 
23 

63 
35 

59 

29 

66 
49 

66 
53 

51 

31 

53 
28 

64 
42 

67 
47 

58 

50 

65 
47 

50 
28 

51 
24 

63 
37 

66 
39 

58 

50 

65 
48 

49 
26 

51 
18 

62 

30 

64 
35 

59 
46 

68 
50 

49   47 
34   31 


47   46 
33   28 


54   43 
33   25 


58   45 
33   27 


63   47 
31   33 


70   55 
31   31 


44   45 
28   25 


50   41 
34   27 


57   45   40 


45 
33 


39   40 
34   31 


39   40 
35   27 


49   42 
35   25 


55   55 
32   40 


49   52 
28   41 


45   60 
33   43 


56   55 
32   47 


55   51 
25   37 


52   52   44 
50   33   33 


53   41 
40   32 


59  48  *7 

36  30  27 

45  46  51 

32  29  25 

48  48  55 

34  28  26 

56 


67   56   57   55   54 
41   27   32   40 


64   55 
44   36 


55   46   56 


65   621  55 
27   48   40   25 


54   65   61  I  55   49   54 
25   47   401  25   30   44 


47   54   64 
23   25   38 


55 

26 


51   41   52 
26   29   35 


65i  55 
22 


55   66   55 
23   40   37 


52   60 
21   45 


43   56   65 


57   48   51 
26   29   42 


55 
21 


51   45   48 
21   25   40 


55   55   47 


21   21   27|  23   27   32 
52   62   60   52   51   50 


21   42   38 


50   63   56 
22   40   40 


19   45   23 


22   26   40 


46 
32 


52   43   54 


54   47 
22   25 


42 
31 


52   43   47 


41   43 
31 


51   47   47 


32 
53 


42   45 
32   27 


51   49 
48   32 


16   26   26 


40   44   44 
15   18   36 


41   42   45 
20   31   37 


63   59  I  46   41 
37   34   25   29 


66   59   55 
30   32   34 


64   56 
30   35 


62   58 
35   34 


67 
30 


35   35   34 


62   56 
34   34 


56   45 
37   25 


61 

35 


56   44 
36   28 


60   60   57 


62 
31 


59   61   55 


60   60 
34   32 


57   47 
43   31 


56   46 
39   29 


41   42   45 
17   21   36 


40   42 
25   36 


43   40   46 
19   32   35 


41   42 

27   36 


42   43   45 
19   20   34 


21   29   33 


41   42   42 
19   21   36 


43 
37 


20   31   36 


40 

23 


16   18   28 


45 
36 


44   40   53 
17   18   26 


40   46   48 
21   23   38 


45 
12 


45 

19 


43 
17 


36   44   47 
16   18   35 


45   43   45 
18   16   21 


47   44   45 
16   18   35 


40   42   42 
19   21   36 


40   43   44 
20   23   35 


43   44   42 
25   25   35 


41   43   41 
24   21   37 


36   45   48 
15   17   36 


53.7 
32.1 


52.6 
31.8 


51.1 
35.2 


53.6 
35.3 


53.7 
35.2 


52.6 
33.2 


51.2 
34.8 


55.7 
33.9 


54.1 
30.9 


54,0 
32.8 


52.7 
32.6 


56.8 
34.1 


54.5 
34.1 


52.5 
33.1 


52.1 
34.7 


54.7 
35.3 


53.5 
34.1 


52.8 
32.3 


53.1 

30.6 


49.7 
32.6 


52.9 
33.3 


53.6 
31.4 


52.4 
32.3 


54.4 
30.2 


52.6 

34.0 


51.4 
31.3 


50.9 
31.5 


53.7 
29.8 


53.2 
32.2 


50.5 
33.7 


51.8 
33.7 


51.1 
36.7 


50.6 
34.8 


53.0 
31.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER 


Continued 


Station 


N0L1N  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

BLUE  GRASS         03 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
wILLIAMSTOWN  3  NW 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
CUMBERLAND 
DEWEY  DAM 
GRAYSON  3  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  11  NNE 
HYDEN 
JACKSON 


Day  01  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

M]N 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


67   55 
52   42 


65   53 
50   42 


58 
46 


69   62 
58   48 


64   60   58 
58   46   42 


58 
46 


47 
20 


52   37 
34   26 


50   39   38 
35   26   29 


53   47   38 


60 
46 


56   45   42 


52   41   43 


61   56 
48   43 


56   61   61 
46   47   41 


61   60   60 


60 
45 


33   36 
25   26 


47   52   59 
26   23   36 


64   60   59 


58   58 

44   48 


62   69 
52   58 


67   69 
42   50 


42 
24 


60   43   37 


61   61   60 
52   44   44 


58 
50 

61 
48 

55 

42 

67 
55 

62 
49 

60 

42 

65 
53 

60 
46 

59 

40 

58 
47 

59 

47 

57 

44 

64 
55 

60 

46 

64 
40 

62 

53 

62 

48 

57 
4S 

58 
51 

61 
47 

56 

45 

65 
55 

62 

47 

61 

42 

65 
50 

64 
48 

58 

40 

6  9 
52 

64 
47 

59 
42 

65 

49 

64 
47 

57 
43 

43 
24 


35   48 
25   22 


44   47 
20   18 


38   48 
29   22 


46   48 
29   23 


36   44 
26   26 


45   50 
22   22 


45   50 
22   15 


37   47 
25   22 


69   54   36 
32   35   26 

66 
32 


53   38 
33   29 


64   48   44 
36   36   29 


62   48   46 
30   29   23 


72   55   46 
30   33   28 


66 

46 

68 

52 

67 
52 

56 
35 

47 
34 

39 
29 

65 
47 

58 
47 

65 
51 

61 
31 

42 
33 

38 
28 

63 
49 

55 
50 

60 
45 

45 
34 

38 
32 

38 
24 

62 

38 

44 
28 

37 

26 

35 

18 

45 
22 

64 
37 

42 
22 

50 
20 

48 
19 

50 
19 

61 
36 

39 
22 

38 
22 

40 
17 

46 

19 

5  8 
38 

42 
25 

45 
25 

35 
13 

42 
13 

54 
35 

37 
21 

39 
26 

44 
14 

54 
18 

70 

38 

42 
27 

37 

25 

36 
16 

44 
17 

60 
36 

41 

29 

36 
28 

36 

15 

45 

17 

59 
36 

42 
26 

38 

29 

47 
20 

51 
19 

54 
36 

50 
28 

46 
24 

35 
16 

47 
19 

62 
36 

41 
22 

38 

22 

38 
17 

46 
19 

62 
35 

41 
24 

39 
24 

38 

17 

46 
18 

37   48   48 
28   24   24 


39   46 
28   22 


47   49 
22   21 


45   49 
26   25 


67   66 
43   50 


63   67 
53   52 


55   63 
46   51 


67   67 
45   53 


65   66 
54   52 


66   57 

38   49 


59   64 
49   44 


66   60 
41   41 


68   68 
48   52 


61   63 

43   48 


67   67 
50   52 


64   55 
42   48 


65   58 
44   50 


49   39 
32   29 


47   38 
35   30 


37   37 
33   25 


42   38 
35   30 


38   37 
33   26 


48   39 
30   30 


37   36 
34   22 


48   39 
32   27 


44   38 
34   27 


41   37 
31   21 


50   41 
35   28 


53   63 
23   40 


63   58 
43   40 


54   62   54 


57   59 

21   34   29 


47   59   58 
20   41   37 


45   55   48 
22   41   38 


53   61 

19   41 


54   55   49 
23   34   33 


54   46 
24   36 


52   47   50 
28   32   41 


46   50 
26   41 


57   57 

24   26   36 


50   50   42 
33   32 


51   50   43 
46   32   32 


54   45   58 
43   33   36 


54   43 

43   30   30 


53   51   45 
47   3* 


52   43 
28   31 


57   50   49 
31   28   37 


46   57   50 
19   44   40 


37   49   55 


55 

38 


49   56   55 
15   32   29 


51 

30 


50 
28 


42 
25 


53   43 
29 


66   67   66 


64   56   62 
45   46   50 


70   70 
40   43 


60   69   70 
20   40   43 

60 


70   70 
39   40 


72   71 

41   51 


66   72 
40   41 


69   68 
42   46 


70   70 
41   50 


62   66 
40   38 


69   72 
39   38 


71   72 
35   41 


47   36,  38 
30   27   20 


47   39 
30   32 


46   38 
33   29 


38   36!  ** 
32   26 1  H 


48 

20 


69  50  43 
28  29  28 

75  61  51 

30  30  34 

72  54  53 

33  33  34 

70  50  50 
28  27  31 

62  51  59 

35  36  26 

69  52  45 

35  35  35 


50 
29 


51 
37 


74   53   46 
35   35   34 


72  53  46 

32  31  35 

72  51  42 

30  30  31 


45   55 
19   21 


40   50 
13   13 


53   65 
15   30 


40   49 
17   17 


37   51 
14   15 


52   59 
17   30 


42   53 
17   17 


43   54 
18   18 


43   55 
16   16 


53 

28 


42 

3  0 


53   46 
20   20 


48   37   43 
34   32   28 


50   51   42 


50 
32 


51   38 
35   30 


49   52 
36   47 


52   44 
33   25 


47   43 
42   31 


49   52 
42   33 


50   51 
42   32 


54   50 
38   34 


52   51 
44   31 


50   42 
42   32 


60   62   64 
35   32   33 


47   61 
32   32 


43   40   46 
17   23   25 


40   45 
18   24 


61   63   55 
36   42   32 


56   64   55 

35   35   26 


57   60 

34   30   30 


40   44   33 


50   52 
42   33 


52   52   45 
46   34   26 


50   43 
42   32 


42 
24 


51  51   42 

26  24   30 

70  55   47 

27  24   29 

56  55   48 

24  22   23 

55  50   38 

23  22   21 

55  48   62 

24  19 

51  49 

27  22 

51  50   3 
31  23 

52  52 
24  21 


59   54 
33   28 


57   53   43 
39   40   25 


59   60   45 
38   35   28 


55   60   43 
37   35   26 


55   61   69 

37   30   30 


45   48 
24   36 


37   45 
17   20 


62   53 
48   30 


49   58 
37   35 


53|  59 
25 


48   54   40 
37   35   20 


60   62   62 


53   58   40 


40   55 
17   29 


39   44   45 
24   20   34 


58   61   43 
40   33   22 


60   60 
38   32 


61   46 
30   34 


59   47 
34   2  7 


61   61 
32   30 


59   42 
40   24 


57   56 
42   31 


54   39 
32   18 


57   50 
28   27 


58   62 
38   32 


59   57 
37   30 


58   55 
32  2( 


61   54 
36   32 


55   45 
40   28 


39   44 
18   18 


42   47 
22   35 


39   39 
13   32 


44   45 
15   34 


41   41 
18   32 


42   42 
18   19 


42   46 
20   34 


40   40 
20   20 


42   44 
19   32 


41   41 
12   31 


41   42 
20   25 


39   41 
19   22 


45   44 
19   36 


39   38 
22   32 


52   58   62 
25   25   23 


50 
27 


63   65 
26   29 


54   59   64 
30   29   29 


41   51 
15   16 


40   50 
15   15 


29   42 
11   11 


52   53 
12   27 


36   44 
14   15 


40   43 
14   14 


45   46 
13   37 


37   44 
15   15 


37   49 
14   14 


41   45 
15   15 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T) 

AT 

T  Y 

Tl 

FTV 

fPF 

"Rl 

VT 

UR 

PC 

KENTUCKY 

Continued 

U 

tw. 

Li  1 

1. 

_iiv. 

.1   J_ 

tXXI 

\  i 

Day 

uni-ik. 

Of  Month 

I 

NOVEMBER   1967 

01 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LONDON  FAA  AP 

MAX 

61 

59 

56 

40 

37 

37 

47 

49 

60 

67 

70 

69 

51 

44 

42 

55 

58 

53 

51 

45 

54 

56 

41 

52 

58 

65 

45 

38 

46 

49 

51.9 

MIN 

SI 

43 

36 

27 

21 

20 

20 

19 

28 

41 

44 

43 

29 

31 

24 

» 

38 

36 

23 

23 

38 

39 

27 

29 

34 

29 

21 

16 

16 

36 

30.1 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

65 

59 

62 

54 

39 

40 

49 

54 

62 

70 

72 

72 

67 

49 

45 

57 

60 

57 

55 

48 

58 

61 

55 

50 

62 

68 

55 

40 

51 

52 

56.3 

MIN 

56 

ta 

41 

36 

20 

21 

17 

17 

20 

39 

40 

48 

30 

37 

32 

17 

34 

33 

23 

21 

38 

46 

34 

25 

41 

28 

30 

14 

13 

32     |  31.0 

MC  KEE 

MAX 

66 

66 

58 

58 

40 

36 

34 

46 

56 

58 

70 

68 

66 

52 

44 

36 

48 

58 

52 

53 

44 

50 

55 

43 

53 

58 

65 

44 

36 

44     1  51.9 

MIN 

52 

*1 

36 

34 

20 

22 

16 

14 

18 

28 

36 

42 

28 

28 

33 

12 

17 

32 

22 

20 

23 

30 

33 

25 

32 

27 

26 

14 

12 

12       26.2 

MIDDLESBORO 

MAX 

63 

60 

57 

63 

40 

41 

40 

47 

52 

61 

67 

69 

74 

57 

55 

46 

53 

55 

56 

55 

48 

55 

56 

42 

56 

58 

66 

49 

39 

50 

54.3 

MIN 

51 

47 

38 

37 

21 

22 

17 

18 

18 

20 

38 

48 

35 

35 

35 

20 

20 

35 

27 

23 

26 

38 

37 

29 

40 

30 

30 

20 

17 

17 

29.6 

MONTICELLO 

MAX 

63 

59 

60 

48 

37 

42 

51 

53 

63 

67 

71 

71 

59 

46 

44 

59 

61 

55 

53 

48 

55 

59 

52 

57 

60 

65 

57 

38 

48 

52 

55.1 

MIN 

53 

49 

36 

35 

19 

28 

22 

18 

23 

37 

52 

46 

30 

36 

28 

18 

38 

32 

21 

23 

40 

46 

34 

28 

38 

33 

30 

16 

16 

36 

32.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

6* 

5B 

58 

50 

38 

36 

46 

51 

66 

67 

68 

62 

44 

39 

53 

59 

56 

52 

45 

48 

54 

53 

50 

57 

64 

55 

37 

44 

48     i  52.5 

MIN 

56 

45 

35 

31 

20 

23 

20 

18 

29 

47 

49 

31 

33 

30 

16 

40 

40 

25 

23 

37 

45 

32 

25 

39 

33 

31 

17 

15 

35       31.7 

PIKEVILLE 

MAX 

64 

61 

68 

55 

41 

38 

46 

47 

62 

75 

75 

75 

64 

50 

45 

57 

58 

56 

56 

47 

60 

64 

56 

50 

63 

67 

53 

42 

46 

52       56.4 

MIN 

49 

46 

44 

38 

28 

27 

21 

23 

24 

44 

40 

57 

40 

37 

33 

19 

35 

37 

30 

24 

38 

42 

32 

27 

42 

31 

33 

21 

17 

35       33.9 

SOMERSET  2  N 

MAX 

62 

59 

57 

49 

38 

39 

51 

51 

60 

66 

68 

70 

63 

47 

41 

55 

60 

53 

55 

45 

49 

56 

53 

50 

59 

64 

52 

37 

46 

51       53.5 

MIN 

48 

46 

36 

33 

20 

27 

21 

18 

27 

38 

45 

46 

29 

36 

28 

21 

39 

19 

21 

23 

39 

46 

33 

28 

39 

29 

29 

15 

26 

29       31.1 

STEARNS 

MAX 

66 

59 

59 

58 

46 

36 

49 

51 

61 

68 

67 

69 

53 

48 

41 

56 

55 

58 

52 

47 

58 

57 

53 

51 

58 

62 

45 

36 

48     1  54.0 

MIN 

52 

46 

35 

34 

21 

26 

19 

25 

30 

39 

53 

36 

36 

28 

19 

20 

38 

28 

29 

32 

42 

32 

31 

40 

39 

36 

19 

20 

22     |  32.0 

TOMAHAWK  1  NSW 

MAX 

60 

62 

57 

62 

45 

37 

35 

43 

45 

60 

69 

73 

70 

52 

43 

40 

50 

5* 

53 

50 

41 

47 

50 

40 

52 

57 

61 

48 

38 

44 

51.3 

MIN 

51 

47 

44 

38 

25 

25 

13 

13 

23 

32 

38 

41 

30 

30 

32 

14 

14 

27 

24 

20 

20 

36 

36 

20 

20 

25 

25 

13 

11 

11 

26.6 

VANChBuRG 

MAX 

60 

59 

59 

54 

37 

34 

43 

47 

60 

69 

65 

62 

56 

48 

39 

45 

54 

52 

47 

46 

48 

54 

48 

42 

56 

57 

45 

38 

41 

38 

50.1 

MIN 

51 

44 

39 

35 

22 

21 

13 

13 

19 

31 

42 

48 

31 

31 

25 

12 

37 

30 

23 

30 

34 

39 

25 

18 

34 

26 

26 

15 

12 

29 

28.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 

62 

62 

58 

61 

40 

36 

36 

47 

50 

59 

70 

70 

70 

49 

49 

42 

52 

53 

51 

51 

40 

48 

55 

42 

51 

59 

63 

45 

39 

45 

51.8 

MIN 

51 

48 

44 

37 

28 

28 

16 

19 

26 

37 

37 

41 

30 

31 

31 

17 

16 

32 

24 

21 

22 

38 

34 

22 

34 

27 

27 

15 

13 

13 

28.6 

WILLIAMSBURG  1  E 

MAX 

66 

60 

61 

55 

43 

41 

50 

54 

65 

70 

71 

73 

67 

59 

48 

59 

59 

57 

55 

52 

58 

57 

55 

58 

61 

66 

59 

50 

49 

54 

57.7 

MIN 

45 

47 

" 

35 

22 

26 

20 

20 

25 

43 

45 

54 

37 

31 

33 

20 

44 

46 

25 

25 

37 

46 

30 

29 

40 

32 

35 

17 

17 

36 

33.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   # 
WESTERN            01 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

CENTRAL             02 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

LOUISVILLE  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

*    •    » 
BLUE  GRASS          03 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

T 
T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 

2.5 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

EASTERN             04 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1967 


Day  Of  Month 


3hD) 


Station 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
4    INCHES 

20    INCHES 

BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

20    INCHES 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

20    INCHES 

CUMBERLAND  GAR  PARK 
4    INCHES 

20    INCHES 

FLEMINGSBURG  1  Sw 
4    INCHES 

20    INCHES 

GLASGOW  HKAY 

4    INCHES 

20    INCHES 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

20    INCHES 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

20    INCHES 

IRVINGT0N 

4    INCHES 

20    INCHES 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 
BARE  GROUND 

1  INCH 

2  INCHES 

4    INCHES 

8    INCHES 
SOD 

1  INCH 

2  INCHES 

4    INCHES 

8    INCHES 

20    INCHES 
40    INCHES 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 
4    INCHES 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57 

55 

58 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58 
56 


MAX   57 
MIN   57 


58 
52 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7  PM 
7  PM 


MAX 
MIN 


50 
45 


52 
49 


54 
51 


64 

48 


61 

49 


55 

53 


62 
48 


57 
59 


50 
34 


49 

40 


53 

50 


55   54 
52   52 


51   47 
45 


48   49 
47   47 


10   n   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


47 

45 

44 

42 

47 

46 

45 

43 

49 

48 

48 

46 

53 

51 

59 

56 

55 

SO 

46 

46 

56 

52 

56   56   52 
49   48   48 


48   48 
47 


48 

50 

46 

47 

SO 

SO 

45 

47 

45 

45 

51 

51 

46 

49 

44 

45 

50 

SO 

45 

*7 

43 

45 

49 

49 

41 

44 

41 

40 

49 

49 

47 

49 

46 

47 

49 

49 

48   49 
46   47 

50 


48   50 
43   *2 


47   46 
46   46 


43   43 

45 

43 

47 

47 
51 

50 

49 

51 


46 
43 

45 

44 

48 

47 

32 
29 

39 

31 

32 

31 

38 
31 

34 
32 

37 

33 

37 

35 

38 
35 

40 

36 

39 

37 

41 

38 

39 
38 

40 
36 

39 

38 

42 

41 

41 
40 

47 

45 

51 

50 

46 

44 

45 

44 

50 

49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1967 


Day 

Of  Month 

O  0  > 

Siauc 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRINCETON 

I  SE 

4 

INCHES 

MAX 

56 

56 

55 

54 

50 

46 

46 

46 

47 

47 

49 

52 

52 

50 

48 

46 

47 

48 

46 

46 

46 

47 

48 

47 

47 

47 

47 

44 

41 

41 

48.1 

MIN 

56 

55 

54 

49 

46 

44 

45 

44 

45 

47 

46 

49 

49 

48 

46 

44 

46 

46 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

44 

41 

41 

41 

46.3 

20 

INCHES 

5  PM 

56 

56 

58 

57 

56 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

49 

48 

52.7 

QUICKSAND 

4 

INCHES 

MAX 

57 

57 

57 

57 

56 

46 

44 

45 

45 

50 

51 

54 

55 

49 

47 

48 

46 

45 

46 

46 

46 

49 

48 

45 

48 

48 

48 

45 

40 

40 

48.6 

MIN 

55 

55 

54 

50 

46 

43 

39 

39 

40 

45 

48 

51 

46 

46 

45 

44 

39 

42 

43 

41 

39 

42 

44 

41 

42 

42 

43 

37 

35 

38 

43.8 

20 

INCHES 

4  PM 

55 

55 

55 

55 

54 

51 

49 

48 

47 

48 

50 

51 

51 

51 

50 

47 

48 

48 

48 

46 

47 

46 

47 

46 

47 

47 

47 

46 

44 

44 

49.0 

SANDY  HOOK 

5  NE 

4 

INCHES 

MAX 

57 

57 

57 

57 

51 

45 

45 

45 

47 

52 

53 

55 

55 

53 

49 

45 

46 

44 

47 

46 

43 

48 

47 

48 

47 

49 

49 

44 

41 

40 

48.7 

MIN 

55 

55 

54 

51 

45 

42 

40 

41 

41 

47 

51 

53 

53 

49 

44 

39 

44 

40 

42 

42 

41 

43 

47 

40 

41 

42 

44 

38 

36 

40 

44.7 

20 

INCHES 

6  PM 

56 

57 

57 

57 

56 

54 

53 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

52 

51 

51 

49 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

44 

50.9 

SOMERSET  2 

N 

1 

INCH 

MAX 

57 

58 

57 

55 

51 

47 

47 

48 

48 

52 

54 

56 

56 

51 

50 

48 

46 

50 

50 

48 

46 

50 

49 

48 

51 

51 

51 

45 

41 

42 

50.2 

MIN 

57 

5* 

52 

51 

44 

44 

42 

40 

42 

46 

48 

50 

46 

48 

46 

41 

45 

43 

41 

41 

44 

45 

46 

45 

49 

44 

43 

37 

36 

40 

45.0 

4 

INCHES 

MAX 

58 

57 

57 

56 

53 

48 

48 

47 

46 

50 

51 

54 

54 

50 

50 

48 

47 

47 

47 

48 

46 

48 

48 

48 

58 

49 

50 

46 

42 

42 

49.8 

MIN 

56 

56 

53 

53 

47 

46 

44 

43 

43 

46 

47 

50 

48 

48 

47 

43 

46 

45 

44 

44 

44 

45 

48 

47 

46 

45 

45 

39 

38 

41 

46.2 

20 

INCHES 

6  PM 

59 

58 

58 

58 

57 

56 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

50 

51 

52 

52 

50 

49 

49 

53.3 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

4 

INCHES 

MAX 

57 

56 

56 

56 

52 

48 

46 

46 

47 

49 

49 

52 

53 

50 

48 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

47 

45 

41 

40 

48.2 

MIN 

53 

56 

56 

52 

48 

46 

45 

44 

44 

47 

49 

48 

50 

48 

46 

44 

44 

46 

45 

45 

45 

44 

46 

44 

44 

46 

45 

41 

40 

40 

46.4 

20 

INCHES 

6  PM 

56 

56 

56 

56 

55 

53 

52 

51 

50 

50 

51 

52 

52 

52 

51 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

50.7 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW    WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  ZERO 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCENT 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO 

BLUEGRASS  ZERO 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 

TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  WEST 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  OAM  i 

ANCHORAGE 
ASHLAND 
BARBOURVILLE 
bAPDSTOWN  S  ■ 
BARDwELL  4  E 


BEAVER  OAM 


CAMPBELLSvI 
CAUEYVlLLE 
CARROLLTON 
CECILIA 

LE 
0C«     1 

:lermont  . 

CLINTON 

>SE 

coea 

COLLEGE    hil 
tfCOVING'ON    W 

LOCK 

CUMBERLAND  GAP 


EDMONTON 
ELI7ABETHT0, 
ELKMORN  CIT' 
ELkTON  2  S 


ft^ERS  1  WNW 
EMINGSBURG 
EMINGSBURG 


FREE3URN  2  SW 

FRENCHbURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  -iaTER  HO 
GEST  LOCK  i 
GILBERTSVILLE  1  SE 

SGOW 

SGOW  ; 


GLE^tl 


LE  1  E 


RENVILLE  13  SW 

ARTFORD  6  NW 

AZARD 

AZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

N  7  SSW 
HERNDON 


IRV1NGT0N 

JACKSON 

JEREMIAH 


LE1TCHFIELD 
LEX! NGTON  « 
LEXINGTON  CAMI 


BRECKINSIGGE 


MAO  1  SON 
MADISON 
LAW»E«CE 

WARREN 

WARREN 

MARION 

EDMONSON 

PER'Y 


CUMBERLAND 


CALDwELI 
ESTILL 
SOONE 
HARLAN 


HOPKINS 
FLOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 
->2.  BRECK1NR1DG 
02  METCALFE 

OZ  HARDIN 


3435 

0? 

3451 

01 

3-5  5 

0  1 

:  7 1  4 

0* 

3741 

3762 

04 
01 

3616 

0' 

03 

■- 

3929 

-i  ,■ 

01 

4093 

4165 

ox 

4196 

■■-4 

4255 

4369 

03 

4595 

03 

462; 

?.l 

470? 

0,' 

4746 

474f 

4755 

37 

4325 

03 

4  8  4  i 

4B57 

I  ) 

" 

MENIFEE 
MONROE 
SCOTI 


BARREN 
BARREN 

HARDIN 


CHRIST  I, 
LESLIE 

BRECKIN' 


CASEY 
JESSAHI 

GPEENjF 

HENRI 

CLARK. 


36  54 

36  51 

37  25 


39  04 
36  SB 
36  50 
36  36 


83  23 

82  35 
95  24 
87  16 

85  21 

86  30 
85  11 
85  57 

83  56 
85  40 


84  40 
82  59 
84  19 


37 
37 
36 

41 

1" 

47 

38 

43 

38 

39 

36 

25 

■Sfl 

.■" 

37 

■,- 

37 

2H 

36 

4/ 

36 

43 

37 

33 

37 

57 

36 

,p 

38 

12 

3R 

25 

16 

37 

OP 

*7 

00 

3  6 

16 

-.4 

36 

ia 

37 

15 

37 

15 

37 

12 

37 

15 

37 

32 

37 

1  <-■ 

37 

15 

33 

37 

45 

36 

44 

36 

34 

37 

49 

37 

71 

37 

32 

36 

M 

37 

53 

33 

37 

10 

37 

57 

ift 

76 

37 

37 

29 

3ft 

0? 

'311 

37 

37 

45 

it 

38 

76 

51 

85  52 
82  21 
87  10 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


85 

84 

4e 

3  3 

85 

5  3 
17 

85 
85 

00 

82 

'■' 

85 

30 

85 

30 

87 

?] 

El  6 

bi 

i7 

83 

46 

H7 

38 

87 

34 

89 

10 

84 

82 

53 

87 

'0 

83 

23 

86 

17 

83 

23 

82 

U4 

38 

84 

35 

86 

18 

84 

31 

^S 

b4 

;■; 

fl4 

58 

B4 

:2 

'10 

6A 

loos; 

Hfl 

504.      7A 

IA 

690 

8A 

8  64 

8A 

759; 

seal 

HA 

490| 

7A 

400       5P 

^P 
7A 

808       6P 

6P 

710 

7A 

til 

BA 

900 

6A 

6A 

630 
562 

IA 

BA 

519 

5P 

5P 

745 

4?9 

8/ 

9S0 

tti 

4P 

7A 

4  10 

512 

375 

5P 

so 

544 

915 

B> 

JHfl 

54C 

9?C 

65C 

61 

6P 

79C 

7, 

U 

1150 

SF 
7* 

780 

6F 

1032 

642 

6: 

B- 

966 

1 

Mll 

105C 

76, 

521 

485 

773 

CORPS  OF  ENGINEERS 
mps.BAP&apa  M.  COOL 
LEE  S.  HAMERSLEY 
ASHLAND  WATER  PLANT 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHi 
HUGH  L.  JENNINGS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

VICTOR  R.  POWELL 

8EREA  COLLEGE 

MRS.    RUSSELL    S.    WALT 

RAYMOND  ISON 

JAMES  R.  EDWARDS 

FED.  AVIATION  AGENCY 


DR.  D. 
ELMER 


v  [C 


8ATH 


CORl 


N  E.  JOHNSON 
BARBARA  J.  Kll 

S  OF  ENGINEERS 
MC  MNLEY 


HERBERT  C.  BERC 
CORPi  UP  ENGINEERS 
JAMES  h.  CROXTON 
J  IEL  i .  MOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
ERL  SENSING 


C.  C.  WHITEAKER 
KY.  DEPT.  OF  CO 
CUMBERLAND  GAP 


JESSE  L.  HUFF 


JOHN  £.  .MORA.M 

INACTIVE  7/: 
HILLIS  WRIGHT 
I  S.  RICHARD  A'lOf 


,  ARNOLD  WAGES 

I  MRS.  8ELLE  H.  K  1SLHER 

WILLIAM  H.  FISCHER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

.   .1       IT  I L  [  T I ES 

CORPS  of     EN6I 

HOWARD  d.  HYDE 
I  MRS  ALTA  S.  G00SL1N 

I  MISS  ESTHER  WILSON 

:  E.  GUY  DECKARD 
William  F.  3RAMBLETT 
CORPS  01-  ENGINEERS 
LLOYD  E.  HANSON 

,  e:'|ly  m.  beam 


RAOH 


1-2  E.  ■ 


LEE    J.    HUGSTQN 
CORPS    OF    ENGIN 
FflANI      STREET 
C.     W.     KEATTS 

HAROLO    EVERETT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ENOCH    COMRS 
HODGLNVILLE-LINCOLN    I 


WAYDE    MC    CAM  SH 
LEE    SACK 

HOBART     [SON 


WEAIHER  8UREA 


LONOON  1  SSw 

LOL'ISA  2 
LOUISVILLE 
LJOIiVlLLL  W8 
LOUISVILLE  UPi 
L0VELACEV1LLE 
LOCAS 

MACIS0NV1LLE 
MAMMOTH  CAVE  I 


MAYFIELO  RADIO  WNGO 
UAYSvILLE  SEWAGE  PLAI 
MC  K.EE 
MC  KINNEYS3URG 


MIDWAY 

MILLERS8URG    2    N 

■IILLERiT  j«r; 

MONTI CELLO 
MOREMEAD    STATE    ( 
MOUNT     STERLING 

■*OUNT  VERNON 
MUNFOPDVILLE 
IUf  *AY 

•1JLIN    K|VEP    RESl 
.".'LIVE     hill     ;     MN1 

ONEIDA 

0WENS60R0  2  W 
3WEKSBOR0  DAM  4, 
o.venton  2  s 


M  JCAI 


p.  p  ;  r  T 


PADJCAH 

PACJCAh"     5EWAGE    PLANT 
PAINTSV IllE    1     S 
PARADISE    STEAM   pla:i! 

PI-.EV1LLE 
PRINCETON  1  -E 


-.ALYEPi-VILLE 

A|   ft  -     "ILLE     2     SE 
SANDY    HQG..     ',     Hi 
SCOTTSVILLE     3    5SW 
SCCTTSVILLE    2    SW 


SOMERSET  2  NE 

SOMERSET  I    N 

SPRINGFIELD 

SIEARNS 

SUMMER  SHADE 

TATHAM    SPRINGS 

TAYL0RSV1LLE 

TILFORD 


WILLOW  LOCK  1: 
WOLF  CREEK  DA! 
WOODBURY  LOCK 


LAOREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

SALLARD 

6ARRE'( 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist, 
Room  205  Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 


Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporatic 


you. 
in  inches  and 


DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin 

wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data 

table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally 
record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentailly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


December  1967  will  go  down  in  the  record 
books  as  a  mild  and  wet,  cold  and  snowy  month: 
mild  with  precipitation  above  average  in  most 
sections  for  the  period  ending  on  the  21st; 
cold  after  the  21st  with  light  to  heavy  snow- 
falls during  the  last  days  of  the  month.  It 
was  the  first  month  since  April  with  tempera- 
tures above  average.  Maximum  readings  on 
the  21st  were  in  the  upper  sixties  and  lower 
seventies,  record  or  near-record  readings  for 
the  date  over  much  of  Kentucky.  Precipitation 
and  snowfall  were  above  average  over  much  of 
the  State;  the  number  of  days  with  measurable 
precipitation  was  about  50  percent  greater  than 
average. 

On  the  11th  there  were  showers  and  scattered 
thunderstorms  with  some  local  damage  over 
Kentucky.  Also,  on  the  11th  there  were  possibly 
as  many  as  4  tornadoes  in  the  west;  no  serious 
injuries  were  reported,  but  there  was  considerable 
property    damage    along   a    southwest-northeast 


line  stretching  from  the  Kentucky-Tennessee 
line  (Fulton  County)  to  the  Kentucky-Indiana 
line  (Henderson  County).  There  was  considerable 
thunderstorm  activity  over  the  State  on  the  21st, 
with  high  winds  reported  in  a  number  of  areas; 
no  serious  injuries  were  reported,  but  there 
was  property  damage  at  several  locations.  For 
additional  details  concerning  these  storms,  see 
the  December  1967  issue  of  the  ESSA  publication 
STORM  DATA. 

The  first  snow  of  the  season  of  1  inch  or  more 
came  toward  the  end  of  the  month  and  about  1  to 
2  weeks  later  than  average  over  the  eastern  half 
of  the  State.  However,  the  snow  which  fell  during 
the  last  4  days  of  the  month  at  a  number  of 
locations  made  it  the  snowiest  December  in  a 
number  of  years  in  some  areas.  For  example, 
the  total  of  10.7  inches  at  Lexington  was  the 
most  for  a  December  since  1939,  when  11.7 
inches  fell. 


Allen  B.  Elam,  Jr. 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Room  205,  Agricultural  Experiment  Sta. 
Agronomy  Department,  Univ.  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky   40506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EASTERN    STANDARO    TIME 
1    Am          7    Am          1    Pm         7    Pm 

O 
i 

8 

s 

CO 

A 

8 
A 

en 

8 
I 

■3 

0 

COVINGTON    WR     AIPPOPT 

22 

2,h 

9.9 

25  +  + 

25 

11 

83 

85 

74 

79 

5 

7 

8 

1 

i 

0 

22 

- 

7.8 

LEXINGTON    WR    AIRPORT 

17 

3.1 

10.4 

28  +  + 

21 

12 

78 

81 

70 

73 

5 

6 

6 

3 

0 

0 

20 

- 

7.3 

LOUISVILLE    WR    AIRPORT 

25 

1.1 

8.6 

38 

NW 

25 

75 

78 

66 

71 

5 

7 

7 

2 

0 

0 

21 

38 

7.6 
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WESTERN  01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO  RADIO  WNGO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

*      ft      ft 
CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


KENTUCKY 

DECEMBER   1967 


MAX 

WIN 


MA* 
MIN 


MA* 

MIN 


M4« 
MIN 


MAX 
WIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


52 

3s 


56 
30 


44   51 
34   35 


45   57 
37   38 


42 
34 


52   47 
36  !  21 


57   58 
41   27 


62   58 
51   26 


58   56 
45   36 


65   56 
53   40 


57 
35 

56 

43 

58 
37 

55 

30 

58 
43 

60 
51 

53 

41 

55 
39 

58 

33 

58 

43 

60 
43 

58 
32 

59 

42 

64 
53 

60 
48 

58 
39 

53 
2« 

60 
35 

59 
50 

60 
31 

60 

34 

61 
41 

64 
51 

62 

40 

59 

25 

55 
39 

61 
51 

61 
26 

60 
37 

63 
51 

64 
51 

55 
40 

50  !  51 
34  |  22 


42   52 
36   38 


43   56 
36   35 


58   53 
32   43 


59   59 
29   41 


51   61 
23   29 


57   56 
26   40 


60   56 
26   38 


58   59 
22   48 


51   60 
28   36 


58   62 

32   40 


58 

40  i  50 


62   58  I  65 


42   29 
56   62 


61  57  59 

50  28  34 

60  63  61 

50  37  46 

57  60  61 

47  31  33 


60   58 

50   30 


58   59 
36   30 


58   63 

40   50 


37   38   35,  26 


40   51 
34   33 


MAX 
MIN 

48 
36 

52 

35 

MAX 
MIN 

46 
34 

49 
30 

MAX 

MIN 

42 
35 

50 

36 

MAX 
MJN 

40 
34 

50 
32 

MAX 
MIN 

39 
34 

52 
38 

MAX 
MIN 

46 
35 

47 
34 

MAX 

MJN 

49 
37 

46 
33 

MAX 
MIN 

40 
34 

49 

32 

MAX 

MIN 

40 
35 

52 
36 

MAX 
MIN 

41 
36 

50 
35 

MAX 
MIN 

39 
35 

51 

36 

MAX 
MIN 

39 
35 

53 
35 

MAX 
MIN 

44 
36 

48 

36 

57   58 
30   43 


60   55 
33   43 


49   59 
25   35 


52   60 
22   35 


57   53 
31   40 


59   58 
28   37 


43   61 
28   34 


60   56   57 


60 
29 


57   54 
24   43 


56   61 
22   30 


59 
26 

56 
39 

57 
31 

59 
27 

56 
25 

58 
35 

58 
23 

52 

36 

52 
22 

61 
26 

58 
30 

56 
35 

57 
30 

54 

43 

58 
30 

52 

43 

58 
35 

58 
43 

58 
31 

54 

40 

59 

25 

58 
37 

55   62 
46   29 


66   63 
45   27 


62   54 
51   30 


64   62 
51   28 


57   67 
46   29 


64   62 
36   28 


65   66 
49   24 


65   61 
51   30 


64   63 
37   29 


64   62 
51   27 


65   60 
49   27 


64   61 
49   28 


61   56 

43   30 


63   57 
51   32 


63   63 
52   37 


62   53 

44   32 


65   60 
50   27 


59   64 
32   42 


58   54 
48   40 


61   59 
43   36 


65   64 
52   38 


58   56 
45   37 


62   56 
49   40 


66   56 
45   37 


64   62 
53   40 


64   55 

50   40 


54   55 
40   39 


60   56 
46   39 


63   56 
50   40 


63   67 
51   42 


63   67 
54   38 


44   35 

57   67 


36   41 
281  23 


39 1  40 
33   24 


42!  39 
331  25 


36   41 
33l  20 


38i  41 

30   22 


38!  43 
321  24 


45   42 
32   21 


36!  42 
321  22 


52   59 

30   44 


46   63 

26   45 


52   59 
35   36 


52   62 

35   49 


42   53 
25   39 


49   62 
29   46 


49   60 
32   48 


62   66 
31   33 


63   59 
30   35 


59   66 
35   39 


49   32 
23   18 


54   30 
24   16 


70   32 
32   22 


61   66   711  51   33   50 
34   41   50,  25   17   24 


63   65 
34   35 


64   62 
31   35 


62   57 
33   39 


52   61 

31   47 


65   67 
32   38 


47   36   33 


65 

40 


43   58 
21   34 


52   60 

30   48 


49   62 
29   45 


44   53 
28   44 


47   62 

30   45 


52   59 
35   40 


64   65 
35   34 


64   65 
31   38 


64   62 
30   33 


66   67 
30   33 


62   65 
33   37 


64   58 
32   38 


62   66 
32   38 


61   32 
24   15 


50   34 
23   18 


73   30 
25   14 


47   34 
23   17 


50   32 
23   15 


51   41 
20   18 


70   30 
26   18 


57   32 
25   17 


35   27   31 
18   20   21 


37   28 
16   13 


28   25 
17   17 


36   28 
16   21 


50   30 
17   16 


32   26 
16   14 


45!  45 
24   30 


30   25   28 

17   16   20 


38   28 
18   20 


70 I  33   34   48   44 
33   22   18   251  25 


37   41 

32!  24 


37!  *4 
32   20 


47  40 
35   22 


46|  42 
33   19 


52   60 
23   49 


48   61 
32   47 


42   60 
23   36 


53   62 

20   39 


61   66 
34   38 


64   62 
31   39 


64   64 
32   31 


66   66 
32   32 


Tl  '  50   33 


46  I  47 
261  34 


53!  57 
35   46 


61   55   57   55   371  36   50   641  60 


65   65 
53   40 


62   66 

54   40 


67   55 

46   40 


61   65 
52   39 


66   64 
54   40 


64   56 
48   39 


63   65 
51   40 


65   52 

51   38 


60   66 
52   41 


63   64 
54   39 


64   54 
50   41 


65   54 
53   40 


62   63 
53   41 


63   54 
50   42 


66   60 
48   38 


35   34   25 


59   59 
43   36 


56   65 
40   45 


65   52 

43   35 


54   61 
40   41 


60   60 
41   41 


59   57 
40   41 


58   58 
40   37 


65   55 
40   36 


55   65 
40   40 


69   59 
41   38 


56   53 
44   36 


59   54 
43   36 


57   57 
46   37 


56   46 
42   36 


63   59 
42   38 


39,  43 

32   17 


16   25 

47 
27 


52   42 

35j  19 


42|  42 
28   22 


66 1  65 

44  1  33 


61   68 

35'  35 


42   49 
14   22 


35!  32   27 


42   53   66 
15   26   52 


40   45   68 
17   27   45 

41 


47   62:  61 


39 1  40 
33 


43 

33   17 


45 
31 


61   69 
34   53 


62   72 
33   56 


67   65 
33   40 


65   71 
35   42 


67   70 
30   37 


62   70 
38   56 


58   69 
35   56 


61 

30   53 


60   70 
35   60 


66   63 
34   35 


61   70 
35   54 


57   61 
37   39 


59   69 
39   58 


60   70 
39   54 


58   69 
35   44 


59   70 
39   55 


52   32 
24   15 


70   31 
30   19 


72   43 
26   14 


69   28 
24   16 


72   31 
26   16 


70   31 
29   18 


42   34 
24   18 


72   30 
27   15 


70   30 
26   17 


65   30 
24   15 


70   36 
20   15 


64   29 
22   15 


71   33 

32   19 


68   29 
27   15 


54   29 
24   14 


64   29 
24   15 


70   30 
27   17 


51   32 
17   17 


36   27 
16   17 


35   27 
17   15 


41   31 
20   16 


50   30 
17   19 


37   27 
17   16 


29   29 
16   20 


36   29 
17   21 


38   27 
15   16 


50   33 
19   16 


52   32 
14   13 


35   37 
15   19 


36   35 
16   16 


35   34 
17   21 


35   35 

15   18 


30   36 
16   19 


36   35 
11   18 


36   32 
15   19 


32   37 
17   17 


30   36 
16   17 


37   37 
14   18 


49.3 
30.5 


50.2 
18   31.1 


32  I  47.3 
5   30.3 


35 |  50.4 
161  33.1 


35   50.4 
221  31.2 


34   50.2 
IT  I  31.4 


44  I  48 

2 1  I  33 


35   26!  32 
16   12   23 


41   31 
19   13 


36   36 
14   18 


34   36 
21   27 


30   36 
15   17 


30   36 
18   17 


36   36 
14   19 


35   35 
11   20 


37   35 
14   20 


30   35 
16   17 


35   35 
15   15 


34   36 
13   14 


31   35 
12   10 


47.2 
31.9 


51.0 
31.7 


51.0 
29.0 


49,8 
31.0 


50.4 
30.5 


51.3 
30.9 


50.4 
32.1 


49.0 
32.0 


48.1 
29.6 


49.9 
32.1 


50.4 
31.7 


50.6 
30.4 


32 

IS  I  15 


31   30  1  29 
20   15   25 


50   32 
20    8 


48   31 
20   13 


29   32 

20   18 


32   33 

14   11 


30   34 
13   14 


50 
33 

35 
15 

30 
13 

31 
22 

33 
13 

33 
11 

50 
34 

40 
24 

30 
12 

31 
23 

36 
8 

36 
10 

50 
35 

35 

17 

29 
12 

27 
24 

30 
14 

33 
13 

66   30 
25   15 


45  49 

23  i  33 

50  !  49 

22  34 

45 


50   35 
24   15 


35   27 
17   13 


35   26 
14   13 


34   26;  29 


40   30 
18   16 


30   27 
19   16 


37   30 
15   10 


30   36 
17   13 


35   34 
4   11 


39   35 
21   17 


31   34 
15   17 


34   37 
20   19 


32   36 
20   16 


35   35 
14   11 


48.9 
30.0 


51.5 
31.2 


51.5 
30.1 


50.6 
29.6 


52.1 
27.9 


51.8 
32.7 


51.6 
30.3 


51.6 
30.3 


50.3 
31.0 


51.8 
28.6 


51.0 
30.8 


48.5 
31.2 


49.4 
32.6 


50.6 
34.1 


47.8 
30.9 


51.5 
31.1 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DECEMBER 

1967 

Station 

Day  01  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is ;  is 

17 

18 

[is 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

48 
35 

49 

34 

54 
34 

47 
22 

48 

22 

60 
36 

57 
45 

67 

27 

62 
43 

66 
55 

60 
55 

62 

40 

55 

40 

64 
39 

50  40 
34   18 

42 
36 

54 
36 

67 
32 

67 
35 

65 
42 

70 
29 

32 
18 

32 
25 

47 

30 

45 
20 

32 
15 

28 
22 

30 
15 

33 
16 

35 

29 

50.6 
31.6 

ROUGH  RIVER  DAM 

MAX 
MIN 

45 
34 

50 
35 

51 

35 

47 
22 

49 
25 

58 
32 

56 

45 

62 

30 

57 
30 

61 
41 

61 
52 

66 
40 

55 
40 

58 
42 

44 1  40 
33   18 

41 
16 

60 

35 

62 

31 

63 
32 

65 
35 

69 
27 

29 
15 

31 
14 

47 
21 

48 
16 

31 
12 

27 
15 

31 
16 

35 
15 

35 

19 

49.5 
28.2 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
MIN 

50 
37 

49 
42 

51 
35 

51 
26 

59 
33 

56 
44 

68 
50 

62 
35 

67 

44 

60 
54 

66 
55 

55 

39 

66 
45 

62 

40 

40   41 
34   21 

60 
32 

65 
55 

68 
41 

64 
46 

71 
61 

67 
25 

32 
17 

47 
20 

54 
38 

40 
18 

32 
16 

30 
25 

32 
20 

32 
16 

33 

28 

52.6 
|  35.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

50 
37 

50 
39 

49 
33 

48 
22 

58 
28 

52 
36 

66 
44 

62 
29 

67 
36 

62 
37 

65 
48 

53 
40 

66 
42 

56 
39 

411  43 
30'  19 

59 
25 

61 

43 

68 
30 

63 
38 

71 
62 

67 
25 

30 
18 

45 
20 

52 

32 

38 
20 

32 

15 

30 
27 

35 
12 

33 

13 

34 

30 

51.8 
31.4 

WOLF  CREEK  DAM 

II      ft      * 

MAX 
MIN 

54 

38 

50 
34 

53 

36 

38 
25 

55 
25 

61 
31 

59 
40 

68 
30 

63 
29 

64 
33 

66 
32 

70 
41 

55 

32 

66 
37 

55  i  45 
35'  20 

48 
24 

64 

32 

68 
44 

71 
39 

67 
45 

74 
33 

35 
20 

34 

19 

50 
27 

54 
26 

37 
15 

38 
18 

32 
22 

37 
17 

37 
19 

1  53.9 
\    29.7 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

49 
34 

50 
33 

51 
24 

59 
32 

56 
39 

64 

46 

61 
33 

64 
35 

57 
51 

66 
51 

64 
41 

58 
44 

56 
39 

41 
32 

40 
19 

57 
28 

65 
52 

63 
42 

65 
36 

71 

57 

70 
27 

27 
16 

45 
21 

46 

39 

46 
23 

29 

13 

29 
25 

30 
17 

33 

10 

34 
27 

51.6 
32.9 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

37 
32 

50 
35 

52 
34 

46 
22 

58 
31 

55 
35 

62 
51 

61 

30 

49 
29 

55 

44 

62 
50 

61 
41 

54 
37 

54 
35 

37 

26 

40 
18 

44 
24 

65 

43 

62 
30 

56 
29 

70 
50 

70 
26 

29 
18 

43 
23 

43 
31 

37 
16 

25 

12 

33 
24 

33 
17 

36 
15 

33 

25 

48,8 
30.2 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
32 

50 
32 

50 
26 

44 
25 

53 
35 

53 
41 

60 

41 

49 
35 

49 
34 

53 

45 

60 
49 

50 
40 

53 

38 

46 
35 

35 

23 

37 
18 

49 
24 

64 
44 

i  55 
37 

55 
36 

69 
43 

43 
21 

25 
18 

36 
20 

43 
25 

25 

15 

22 
12 

28 
21 

30 
13 

31 

14 

31 
5 

44.7 
28.9 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

40 
32 

43 
30 

50 
33 

39 
19 

47 
20 

59 
28 

58 
39 

64 
20 

56 
21 

53 

34 

55 
30 

60 
40 

58 
32 

58 
35 

43 
29 

38 

10 

41 
17 

58 
27 

67 
28 

60 
27 

62 
28 

70 
28 

35 
16 

29 
16 

43 
22 

51 
22 

31 

12 

28 
11 

29 

4 

32 

4 

34 
8 

48.1 
23.4 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

48 
33 

46 
32 

51 

34 

38 
22 

46 
22 

60 

35 

55 
45 

65 
31 

59 

31 

65 
34 

57 
48 

64 
40 

52 

40 

61 

40 

49 !  39 
32   19 

36 
19 

59 

29 

67 
38 

62 
35 

62 
35 

72 
30 

30 
15 

33 
15 

45 
18 

50 
21 

29 
13 

30 

13 

28 
15 

31 
11 

34 
11 

49.3 

27.6 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

39 
33 

47 
36 

50 

29 

51 
26 

59 

31 

59 
38 

65 
49 

65 
33 

62 

36 

62 

47 

63 

45 

64 
50 

59 

40 

58 
36 

40 
30 

40 
16 

45 
26 

67 

41 

67 
32 

62 
36 

71 

55 

72 
27 

28 
16 

4  6 

20 

46 
40 

48 
28 

29 

14 

29 
24 

31 
14 

33 

14 

34 
28 

51.4 

32.0 

FALMOUTH  5  WNW 

MAX 
MIN 

35 
32 

49 
29 

50 
32 

46 

17 

56 
31 

55 
30 

64 
50 

54 
25 

49 
22 

54 

42 

61 

50 

60 
38 

54 
32 

50 
35 

37 
25 

40 
12 

42 
19 

66 
42 

59 
27 

58 
25 

70 

49 

68 

25 

32 
18 

43 

17 

47 
24 

40 
18 

25 

8 

30 
22 

32 
5 

34 
9 

33 
24 

48.2 
26.9 

FARMERS  1  WNW 

MAX 
MIN 

38 
32 

52 
31 

52 
34 

49 
21 

66 
26 

57 

30 

66 
48 

58 
26 

55 

29 

55 

44 

64 
52 

64 
43 

57 
30 

55 
36 

39 

30 

38 
16 

48 
21 

69 
41 

65 

36 

63 
31 

72 

48 

71 
28 

29 
20 

43 
18 

49 
28 

49 
23 

31 
10 

32 

25 

31 
18 

37 
5 

34 
27 

51.3 
29.5 

FLEMINGSBURG  1  SW 

MAX 
MIN 

35 

31 

46 
30 

50 
32 

46 

20 

57 
30 

55 

35 

63 
45 

58 
29 

52 

34 

54 
45- 

60 
50 

60 
39 

55 
35 

53 

35 

36 
27 

38 
16 

46 
20 

67 
41 

62 

30 

61 
34 

71 

49 

69 
27 

26 
16 

40 

18 

49 
21 

44 
19 

26 
12 

28 
23 

29 
14 

33 
6 

32 

26 

48.6 
28.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

46 
33 

45 
33 

51 

38 

44 
24 

49 
23 

59 
30 

56 
36 

65 
28 

57 

2e 

55 

30 

57 
46 

64 
42 

53 

34 

57 
36 

46 

33 

40 
17 

42 
17 

58 

26 

67 
33 

63 
30 

63 
32 

71 
29 

30 
19 

30 
19 

44 
22 

50 
22 

32 
13 

28 

13 

30 
12 

34 

10 

36 

10 

49.2 
26.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
32 

49 
34 

49 
27 

48 
23 

57 
33 

55 
41 

63 
42 

54 
33 

57 
36 

58 
49 

62 

48 

50 
41 

58 
40 

52 
35 

36 

24 

39 
17 

56 
28 

66 
45 

60 
33 

61 

38 

71 

49 

49 
23 

27 
18 

42 
21 

46 
31 

31 

17 

28 
12 

29 
25 

26 
12 

33 
13 

32 
9 

47,9 
30.0 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

MIN 

40 
30 

39 
30 

51 

31 

38 
23 

45 
22 

56 
22 

56 
42 

65 
32 

53 
32 

51 
33 

54 
43 

59 

44 

w 

55 
37 

44 

30 

37 
19 

39 
19 

54 
20 

60 
33 

59 
31 

58 
31 

70 
30 

36 
14 

28 
14 

43 

19 

50 
20 

23 

8 

28 
8 

30 
19 

30 
12 

24 
14 

46.2 
25.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

35 
31 

49 
32 

49 

32 

46 
21 

57 
30 

56 

35 

65 
49 

62 
32 

55 
34 

54 
45 

63 
52 

62 

40 

57 
37 

57 
35 

36 
29 

39 
17 

48 
23 

67 

40 

69 
35 

63 
37 

70 
55 

69 
27 

29 
19 

42 

19 

48 
33 

48 
22 

29 

12 

29 
24 

30 
15 

33 
9 

33 

26 

50.0 
30.6 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

35 

30 

46 
30 

50 
31 

51 
16 

57 
25 

54 
28 

63 

33 

60 

23 

52 
31 

55 
44 

59 
50 

57 
39 

53 

30 

51 
34 

36 
25 

39 
11 

43 
19 

64 
42 

61 
25 

60 
33 

69 
51 

68 
25 

26 

16 

42 
16 

47 
19 

37 
17 

26 
10 

26 
22 

32 
2 

35 

7 

32 
25 

46.1 
26.1 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

46 
33 

45 
33 

51 

34 

21 

47 
27 

58 
35 

57 

39 

65 
34 

59 
37 

61 
38 

56 

48 

65 

40 

52 

38 

61 
43 

46 

32 

39 
16 

41 
20 

59 
37 

69 
42 

64 
40 

65 

43 

71 
30 

30 
18 

28 
19 

45 
28 

50 
23 

30 
13 

28 
13 

28 
12 

31 
10 

33 
13 

48.9 
29.3 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

43 
32 

44 
32 

50 
32 

42 
23 

47 
24 

56 
34 

53 

43 

62 
31 

53 

29 

53 
35 

57 
47 

64 
39 

52 
38 

55 

40 

40 

31 

37 
17 

39 
17 

57 
30 

65 
33 

60 
33 

63 

36 

69 
26 

29 

17 

28 

17 

42 
22 

46 
16 

28 
13 

26 

13 

31 

14 

33 
13 

34 
14 

47.0 
27.3 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

38 
33 

39 
33 

53 
37 

43 
23 

47 
23 

57 
31 

55 
35 

63 
29 

52 

29 

48 
35 

54 
44 

62 
43 

52 
35 

54 
37 

41 
32 

38 
18 

40 
18 

54 

27 

64 
32 

58 
32 

63 
29 

70 
29 

30 
19 

28 

18 

42 
21 

49 
21 

28 
10 

25 

15 

32 

20 

33 

12 

37 
13 

46.7 
26.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

44 
32 

50 
34 

50 
33 

50 
21 

59 
31 

56 
39 

64 
47 

60 
33 

64 
44 

60 
51 

66 
52 

63 

39 

62 

38 

56 
39 

47 
31 

41 
17 

58 
27 

65 
42 

66 
42 

59 
41 

70 
56 

66 
25 

30 
15 

45 
18 

49 
35 

48 
2Z 

31 
14 

28 
23 

28 
14 

36 
11 

33 

28 

51.7 
32.1 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

#     »     » 

MAX 

MIN 

35 

30 

50 
32 

50 
31 

46 
26 

57 
33 

53 
41 

62 
50 

53 
33 

4  6 
34 

54 
43 

59 
49 

60 

38 

52 

41 

52 

34 

37 
26 

38 
17 

43 
25 

66 
41 

58 
38 

57 
36 

69 

50 

68 
26 

37 
17 

41 
20 

45 
32 

35 
18 

25 
11 

26 
22 

32 
12 

33 

12 

30 
22 

47.6 
30.4 

EASTERN             04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

41 
31 

36 
30 

54 
32 

46 
22 

48 
21 

58 
33 

56 
34 

66 
28 

56 
27 

55 
28 

54 
42 

65 

44 

50 
29 

60 
33 

47 
30 

37 
11 

40 
19 

68 
23 

72 
32 

62 
29 

60 

30 

73 
34 

35 
20 

26 

17 

43 
19 

49 
28 

35 

14 

32 
13 

33 
22 

23 

9 

3  5 
12 

49.0 
25.7 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

51 
36 

53 

31 

53 
36 

52 
23 

52 
21 

63 
22 

60 
33 

68 
36 

61 

32 

68 
32 

65 

49 

71 

45 

55 
30 

67 
30 

55 
35 

45 
19 

45 
18 

65 
23 

78 
53 

65 
49 

72 

48 

73 
41 

43 
21 

30 
16 

51 

18 

61 
30 

38 

14 

39 

14 

35 
26 

39 

9 

44 
10 

55.4 
29.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

52 
36 

47 
31 

49 
31 

41 
22 

53 
21 

57 
21 

60 
31 

61 
39 

63 
33 

64 
32 

63 
51 

69 

45 

53 

28 

62 
26 

50 

34 

45 
19 

46 
18 

64 
22 

61 
51 

67 

50 

68 
51 

72 
44 

45 
20 

28 
IS 

44 
16 

49 
29 

40 

16 

42 
16 

35 
26 

35 
20 

40 

21 

52.4 
29.6 

BLAINE  2  W 

MAX 
MIN 

47 
32 

40 
26 

50 
25 

45 
20 

50 
19 

60 
25 

58 
27 

68 

26 

50 
25 

56 
23 

50 
35 

67 
44 

50 
25 

60 
25 

47 
32 

41 
13 

40 
12 

60 
18 

70 
42 

65 
29 

62 

28 

72 
40 

41 
20 

26 

13 

43 
13 

49 
28 

30 
8 

26 

8 

30 
19 

29 
-  1 

28 
.  1 

46.6 
22.5 

CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

52 

30 

53 
30 

53 
30 

55 
23 

59 
22 

60 
27 

62 
42 

62 
35 

67 
31 

68 
42 

70 

50 

64 

39 

64 
28 

50 
33 

48 
14 

65 
18 

65 
47 

69 

53 

70 
42 

71 

30 

70 
30 

69 
29 

30 
16 

45 
13 

48 
26 

47 
26 

45 
12 

34 
18 

35 
25 

41 
18 

36 
27 

55.7 
29.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

49 
33 

40 
27 

55 
28 

45 
25 

43 
25 

57 

25 

59 
29 

65 
30 

55 

26 

59 

28 

54 
41 

65 
45 

50 
29 

61 
29 

51 

34 

41 
19 

40 
19 

51 

26 

68 
46 

61 

35 

60 
35 

73 
41 

42 
22 

2  6 
16 

45 
16 

48 
31 

32 
12 

34 

13 

32 

20 

30 
5 

32 

5 

49,2 

26.4 

GRAYSON  3  SE 

MAX 
MIN 

42 
31 

37 
28 

53 
28 

45 
20 

48 
21 

60 
28 

57 
30 

66 
28 

59 
26 

52 
26 

54 

41 

63 
46 

50 
27 

48 
28 

45 
29 

39 
12 

39 
14 

59 
23 

70 
33 

61 
28 

60 
29 

72 
36 

37 

16 

28 

16 

43 
20 

49 
26 

31 

9 

30 
9 

29 
22 

32 
0 

35 
1 

46.2 

23.7 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

43 

34 

52 
28 

50 
35 

45 
23 

59 
23 

60 

29 

67 
39 

67 
27 

61 
28 

61 
42 

69 
49 

68 

44 

65 
29 

64 
41 

48 

35 

42 

16 

52 

20 

68 
41 

67 
45 

67 
33 

74 

45 

74 
31 

39 
21 

45 
15 

50 
28 

50 
27 

34 

10 

35 
26 

32 
15 

38 
5 

36 
26 

54.3 
29.4 

HINDMAN  11  NNE 

MAX 
MIN 

51 
34 

42 
27 

57 

27 

43 
23 

45 
23 

54 
24 

60 
26 

66 
31 

59 
26 

57 
30 

55 
43 

63 
48 

58 
26 

57 
26 

5B 

26 

42 
16 

38 
17 

56 
24 

68 
41 

65 
35 

66 
35 

72 
40 

42 
21 

27 
16 

44 
19 

50 
32 

36  i 
13 

34 
16 

33 
25 

31 

0 

33 

16 

50.4 
26.1 

HYDEN 

MAX 
MIN 

50 
35 

44 
29 

33 

29 

41 
25 

49 
22 

61 
23 

60 
31 

67 
31 

65 
31 

70 
45 

52 
29 

63 
29 

53 

35 

45 
21 

42 

20 

55 
20 

67 

31 

67 
31 

70 

44 

74 
40 

41 
20 

26 

15 

44 

15 

50 
31 

38 
14 

35 
13 

34 
26 

31 

5 

40 

4 

51.3 
25.7 

JACKSON 

MAX 
MIN 

49 
34 

40 
27 

53 
28 

43 

24 

52 

24 

61 
2  5 

62 
31 

68 
28 

63 

27 

62 

26 

57 
42 

71 

46 

52 
27 

64 
28 

56 
34 

43 
18 

41 
17 

60 
20 

69 
45 

69 
34 

71 

34 

74 
35 

40 
20 

30 

16 
1 

46 
17 

50 
29 

33 

11  j 
1 

36 
11 

32 
23 

32 

4 

40 
6 

52,3 
25.6 

See  R 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER 


Day 

Df  Month 

01 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

> 
< 

LONDON  FA*  AP 

MAX 
MIN 

47 
32 

49 

32 

48 
25 

50 
20 

58 
22 

57 
32 

65 

47 

60 
30 

65 
31 

56 
50 

67 
52 

54 
40 

64 

30 

55 
36 

42 

25 

40 
16 

61 
23 

62 

53 

65 

44 

68 
37 

72 

55 

55 
22 

27 
18 

45 
17 

48 
31 

34 

18 

33 
15 

31 
25 

29 
9 

36 

4 

33 

24 

50.8 
29,6 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

49 
35 

52 
28 

50 
35 

54 
22 

62 
21 

62 
29 

67 
42 

65 
30 

67 
28 

61 

45 

73 
49 

65 

43 

67 
28 

60 
33 

53 
35 

40 
19 

65 
21 

65 
44 

67 
49 

71 
41 

74 
52 

72 
30 

30 
20 

46 
15 

52 
22 

50 
29 

36 
12 

34 

29 

36 
24 

42 
6 

36 
30 

55,6 
30.5 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

44 
33 

40 
27 

42 
30 

43 

18 

46 

18 

54 
26 

56 
32 

64 
25 

62 
25 

64 
28 

62 

46 

64 
44 

54 

28 

62 
28 

55 

32 

40 
14 

42 
14 

58 
20 

64 
34 

6  8 
32 

66 

32 

71 

34 

36 
16 

27 

15 

46 
19 

49 

26 

28 
8 

34 
8 

28 
15 

34 

4 

37 
4 

49,7 
23.8 

MIDDIESBORO 

MAX 
MJN 

52 

38 

52 

34 

48 
36 

40 
20 

55 

20 

56 
20 

57 
35 

62 

40 

65 

36 

64 
40 

55 
52 

69 
45 

53 

34 

59 
32 

58 

37 

46 
21 

46 
20 

59 

24 

61 

50 

67 

51 

68 

50 

70 
42 

43 
21 

28 

16 

43 
16 

49 
32 

43 
14 

42 
14 

37 

26 

34 

15 

41 
18 

52.3 
30.6 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

53 

36 

50 
38 

51 

34 

52 

20 

62 
25 

54 
35 

65 
49 

64 

30 

67 
33 

60 
52 

66 

55 

62 

40 

68 
41 

55 
45 

45 
34 

43 
18 

60 
25 

65 

54 

67 

46 

66 
38 

73 
60 

69 
27 

31 
18 

43 

19 

52 
28 

42 
25 

35 
12 

33 
28 

32 

21 

35 

7 

35 

29 

53.5 

33.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

42 
31 

47 
33 

46 
31 

50 
18 

58 
28 

56 
38 

64 

48 

60 
28 

65 
34 

62 
49 

66 
53 

63 
38 

65 
39 

55 
42 

44 
30 

44 
15 

58 
23 

65 

50 

67 

40 

65 

35 

70 
56 

67 
25 

28 
15 

45 
18 

49 
24 

49 

22 

35 
9 

32 
25 

33 

13 

40 
6 

34 
28 

52.4 
30.5 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

48 
34 

57 
29 

49 
37 

55 
28 

62 
26 

64 
32 

69 

42 

67 
37 

61 
32 

55 

43 

73 
48 

67 
41 

68 
31 

57 
44 

47 
32 

45 
22 

67 
22 

71 
42 

69 
52 

69 

42 

73 
49 

70 
32 

33 
23 

50 

17 

46 
32 

50 

29 

38 
16 

35 
30 

32 
27 

40 
13 

36 
25 

55.6 
32.5 

SOMERSET  2  N 

MAX 
MIN 

46 
35 

51 
40 

43 
28 

52 

16 

60 
20 

54 
33 

65 

47 

61 
28 

66 

31 

57 
51 

66 
51 

63 
40 

66 

38 

57 
38 

41 
32 

41 
16 

60 
23 

65 
53 

69 

44 

62 
36 

71 
55 

68 
26 

28 
15 

46 
16 

50 
21 

43 
25 

34 
14 

32 

26 

31 

13 

36 
5 

36 
29 

52.3 
30.6 

STEARNS 

MAX 
MIN 

49 
35 

48 

34 

46 
35 

54 
21 

51 
22 

56 
30 

56 
42 

54 

40 

64 
39 

60 

40 

56 
51 

63 

40 

52 
31 

63 

40 

53 

32 

41 
20 

41 
21 

59 
34 

63 

49 

62 

46 

70 
46 

63 
37 

58 
13 

23 
14 

57 
22 

52 
26 

49 
13 

46 
18 

31 
22 

34 
23 

39 
12 

52.1 
30.6 

TOMAHAWK  1  NSW 

MAX 

MIN 

48 
24 

40 

25 

55 
25 

43 
22 

45 
22 

57 
24 

60 
28 

67 
27 

57 
25 

58 
25 

53 
45 

65 
39 

50 
25 

63 
25 

48 
32 

40 
13 

38 
13 

59 
20 

70 
45 

64 

30 

65 
30 

7* 

40 

41 
20 

27 
14 

43 
15 

49 

30 

40 
9 

33 
9 

32 
21 

30 
-  3 

37 
-  1 

50.0 
23.2 

VANCEBURG 

MAX 
MIN 

43 
29 

46 
24 

52 
22 

52 
21 

58 
25 

56 
27 

66 

42 

60 
24 

49 
22 

50 
36 

54 
36 

51 
37 

46 
33 

50 
36 

40 
26 

37 
12 

40 
16 

67 
31 

63 
28 

56 
2  6 

70 
40 

68 
30 

54 
32 

26 

49 
25 

36 
JO 

30 
21 

24 
24 

34 
24 

31 

12 

24 
12 

48.5 
26.7 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

46 
32 

38 
27 

53 
27 

42 

20 

51 
20 

61 
21 

58 
28 

67 
27 

62 
27 

58 
32 

56 
44 

68 
43 

52 

27 

60 
29 

47 

31 

43 
14 

42 
14 

61 
20 

70 

48 

63 
30 

65 
30 

72 
32 

34 
20 

29 
16 

45 
16 

49 
25 

31 
9 

33 
9 

31 
22 

33 
2 

38 
2 

50.3 
24.0 

WILLIAMSBUR6  1  E 

MAX 
MIN 

53 
36 

51 
40 

49 
38 

55 
23 

62 
24 

59 
35 

68 
49 

65 
39 

67 
35 

62 

52 

68 
54 

65 
42 

64 
40 

58 
48 

55 
34 

45 
26 

60 
26 

60 
52 

63 

51 

67 
52 

72 
53 

63 
29 

30 
19 

50 
19 

52 
35 

50 
29 

39 
14 

35 

24 

36 
19 

41 
9 

36 
31 

54.8 
34.7 

See  Reference  Notes  Following  Station   Inde 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER   1967 


WESTERN  01 

BEAVER  DAM 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HENDERSON  7  SSW 

H0PK1NSVILLE 

MURRAY 

0WENSB0R0  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

CENTRAL  02 

bardstown  s  j  prep  sch 
bowling  green  faa  ap 
campbellsville 
irvington 
louisville  wb  ap 

mammoth  cave  park 
millerstown 
summer  shade 

#    •    » 
BLUE  GRASS         03 

BEREA  COLLEGE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 
DANVILLE 
FARMERS  1  WNW 
GEST  LOCK  3 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN 
CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

HAZARD  WATER  W0RK5 

HEIDELBERG  LOCK  I* 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLESBORO 

MONT  I  CELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  2  N 


04 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1967 


Station 

Day 

Of  Month 

-xt 

o  o  > 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

4    INCHES 

MAX 

43 

45 

45 

46 

44 

45 

50 

48 

48 

50 

53 

53 

50 

50 

49 

47 

43 

51 

51 

51 

55 

55 

47 

41 

43 

42 

42 

37 

38 

37 

37 

46.3 

MIN 

43 

43 

44 

40 

40 

44 

45 

44 

45 

48 

50' 

49 

47 

49 

45 

40 

41 

42 

45 

45 

49 

47 

39 

38 

41 

40 

37 

37 

37 

37 

37 

42.6 

20    INCHES 

5  PM 

46 

45 

46 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

47 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

46 

48 

48 

46 

50 

49 

47 

47 

46 

46 

45 

44 

43 

43 

46.8 

BEREA  COLLEGE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

- 

42 

41 

42 

40 

42 
40 

43 
41 

43 
43 

48 
43 

47 
45 

47 
46 

48 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

47 
45 

45 
44 

45 
44 

46 

44 

48 

45 

49 
48 

49 

47 

52 

49 

54 
46 

36 
36 

36 
36 

45.6 
43.9 

20    INCHES 

5  PM 

- 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

- 

" 

- 

" 

- 

- 

- 

43 

43 

46.8 

CAMPBELLSVILLE 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

42 
41 

44 
42 

45 
43 

43 

38 

44 
39 

44 
43 

51 
44 

52 

44 

50 
44 

51 
49 

53 

50 

53 
48 

49 
46 

49 
49 

49 
44 

45 
39 

43 
39 

52 

41 

53 
46 

51 

46 

55 

50 

55 
46 

46 
39 

39 
37 

51 

39 

48 
38 

40 

36 

46 

40 

40 
37 

37 

35 

35 
33 

46.9 

42.1 

20    INCHES 

6  PM 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

50 

47 

46 

46 

45 

44 

43 

43 

42 

42 

46.5 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
40 

43 
41 

- 

42 
39 

40 
37 

42 

40 

46 
42 

- 

47 
45 

48 

47 

51 

48 

51 
49 

49 

45 

47 

45 

47 
46 

47 

41 

42 
39 

46 
42 

55 
46 

52 

51 

54 
52 

54 

49 

49 
43 

43 
39 

40 
38 

41 
39 

42 
37 

38 
38 

36 
36 

37 
37 

37 

37 

45.2 
42.3 

20    INCHES 

5  PM 

46 

47 

- 

46 

45 

46 

46 

" 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

49 

49 

51 

52 

51 

48 

43 

47 

41 

46 

45 

45 

44 

47.2 

FLEMINGS8URG  1  SW 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

39 
36 

40 
39 

40 
37 

39 

38 

45 

39 

44 
40 

45 
41 

44 
41 

43 

41 

46 
43 

47 
44 

44 
42 

43 
43 

44 

41 

41 
37 

38 
36 

45 
37 

46 
42 

45 
42 

49 
44 

49 
43 

43 
37 

38 
34 

36 

36 

36 
35 

35 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

41.0 
38.3 

20    INCHES 

6  PM 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

42 

44.8 

GLASGOW  WKAY 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

44 
43 

45 
44 

45 

44 

44 
42 

43 
42 

45 
41 

48 
44 

48 

45 

47 
45 

49 

47 

50 
47 

51 
49 

51 
49 

50 
50 

50 

46 

48 
44 

45 
43 

49 
43 

49 
47 

49 
47 

51 
49 

52 

51 

51 
45 

45 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
39 

39 
39 

40 
39 

39 

38 

39 
39 

46.1 

44.3 

20    INCHES 

6  PM 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

47 

47 

4'8 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

48 

48 

48 

49 

49 

48 

47 

46 

46 

45 

44 

44 

43 

43 

47.0 

GREENVILLE  2  W 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

- 

- 

54 

- 

- 

53 

41 

48 
46 

49 
44 

47 

45 

52 

46 

53 
52 

54 

49 

50 
48 

50 
49 

49 
45 

46 
41 

42 

41 

49 
42 

51 
45 

49 

45 

55 

47 

51 
47 

48 
40 

38 

32 

40 
38 

42 
38 

39 
34 

36 

35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

46.0 
42.5 

20    INCHES 

6  PM 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

45 

49 

50 

49 

49 

48 

48 

49 

48 

50 

50 

49 

47 

46 

46 

45 

44 

44 

43 

42 

47.4 

HENDERSON  7  SSW 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

45 
45 

47 
44 

47 
47 

47 
45 

46 
45 

47 
46 

48 
46 

48 

47 

49 

48 

50 
49 

50 
50 

50 

50 

50 
50 

50 
49 

50 
48 

■49 
46 

49 
46 

48 
45 

48 

48 

48 
48 

53 

48 

53 

48 

48 
45 

46 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
41 

41 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
39 

47.0 
45.6 

20    INCHES 

6  PM 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

49 

48 

48 

49 

49 

50 

50 

49 

48 

48 

47 

46 

45 

44 

44 

43 

48.4 

IRVINGTON 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

45 
44 

45 
44 

46 
45 

47 
44 

46 
44 

46 
46 

50 
46 

50 
47 

50 
48 

51 

48 

48 
45 

54 
46 

51 
50 

51 
50 

52 
48 

49 
44 

46 
44 

50 
44 

50 

48 

50 
48 

55 
50 

56 
49 

50 
43 

44 
42 

44 
43 

43 
41 

43 
38 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

47.4 

44.7 

20    INCHES 

6  PM 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

49 

48 

47 

47 

47 

47 

47 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

46.5 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

BARE  GROUND 

1     INCH 

MAX 

37 

44 

41 

44 

50 

49 

57 

53 

52 

53 

53 

49 

52 

47 

44 

35 

45 

59 

58 

53 

60 

53 

33 

31 

40 

39 

32 

32 

32 

31 

32 

44.8 

MIN 

34 

34 

34 

31 

34 

36 

40 

33 

34 

45 

49 

39 

37 

39 

34 

31 

32 

43 

36 

38 

53 

33 

30 

28 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

31 

35.1 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

37 
34 

43 
35 

41 
35 

43 
32 

48 
34 

47 
36 

56 
42 

50 
34 

50 
35 

52 
45 

56 

50 

50 
40 

52 

38 

46 
40 

43 
35 

35 

32 

43 
32 

57 

43 

56 

37 

53 
39 

59 
52 

53 
34 

34 
32 

32 
29 

39 

31 

39 

32 

32 

31 

32 
30 

32 

30 

31 
30 

32 
31 

44.3 
35.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
35 

42 

36 

42 

37 

40 
34 

44 
36 

44 
39 

52 
44 

47 
37 

48 
38 

49 
45 

54 
51 

51 

43 

49 
40 

46 
42 

47 
38 

38 
34 

40 
34 

53 
46 

52 

40 

51 

41 

56 
51 

54 
37 

37 
34 

42 

34 

37 
32 

36 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

32 

31 

33 
32 

43.6 
37.8 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

39 
37 

41 
38 

43 
40 

40 
36 

42 
38 

42 
41 

49 

42 

47 
41 

48 
40 

48 
45 

52 

40 

50 
46 

46 
43 

46 
45 

46 
41 

41 

37 

39 
36 

50 
39 

48 
44 

49 
43 

54 
49 

54 
41 

41 
38 

38 
35 

38 
35 

38 
36 

36 
36 

36 
34 

36 

34 

35 

34 

35 
34 

43.5 
39.5 

SOD 

1     INCH 

MAX 
MIN 

40 

38 

42 
39 

43 
39 

40 

35 

43 
38 

45 
39 

49 

45 

46 
41 

46 
41 

48 
46 

51 

48 

50 
45 

49 
44 

47 
44 

44 

41 

41 
38 

40 
38 

51 

40 

48 
42 

49 

43 

54 
49 

52 

40 

40 
37 

38 

35 

42 
37 

40 
36 

36 
35 

36 
34 

37 
35 

35 
33 

36 
35 

43.8 
39.7 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
40 

43 

40 

40 
36 

42 
39 

44 
40 

49 
44 

46 
41 

46 

41 

48 
46 

52 

48 

49 
46 

48 
44 

47 
45 

45 
42 

42 
38 

40 
39 

50 
40 

47 
43 

48 
43 

54 
48 

52 

41 

41 
39 

39 

36 

42 
38 

40 
36 

36 

35 

37 
35 

38 
36 

36 
34 

37 
36 

43.8 
40.3 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
40 

43 
41 

41 
37 

42 
40 

43 

40 

48 
43 

46 
42 

44 
42 

47 
44 

51 
47 

49 
46 

47 
45 

46 
45 

45 
42 

42 

39 

40 
39 

49 

40 

46 

43 

48 
44 

53 
48 

52 
42 

42 
39 

39 
37 

42 
38 

40 
37 

37 
36 

37 
35 

38 
36 

36 
35 

37 
36 

43.6 
40.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

42 

40 

42 

42 

44 
42 

43 
39 

42 
40 

43 

41 

46 

43 

46 
44 

45 
43 

46 

45 

50 
46 

49 

47 

47 
46 

47 
47 

47 
44 

44 
41 

42 
41 

47 
42 

47 
45 

47 
45 

51 

47 

51 
45 

45 
42 

42 
39 

42 

40 

42 
40 

41 
39 

39 
37 

39 

38 

38 
37 

38 

37 

44.3 
42.1 

20    INCHES 

7  PM 

45 

44 

46 

45 

44 

44 

46 

46 

47 

47 

48 

47 

47 

48 

47 

46 

45 

47 

47 

47 

47 

48 

47 

44 

45 

44 

44 

43 

43 

41 

41 

45.5 

40    INCHES 

7  PM 

49 

49 

50 

50 

48 

48 

49 

49 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

49 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

46 

46 

48.7 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

50 
45 

49 
46 

49 
48 

50 
43 

45 
43 

47 
45 

49 
47 

49 

47 

49 

47 

51 
49 

51 
50 

53 
50 

51 

50 

51 
50 

51 
46 

46 

44 

45 
43 

49 

44 

49 
46 

49 

47 

50 
45 

50 
46 

50 
42 

45 

40 

47 
40 

48 
42 

42 
38 

40 
37 

39 
36 

38 
35 

36 
30 

47.4 
43.9 

20    INCHES 

5  PM 

51 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

47 

47 

47 

45 

41 

40 

40 

39 

47.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    153    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

KENTUCKY 

CONTINUED 

DECEMBER    1967 

Station 

Day    Of  Month 

-  S  $ 

£°< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15       16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

PRINCETON    1    SE 

4           INCHES 

MAX 

41 

44 

44 

44 

42 

44 

46 

47 

46 

50 

51 

52 

48 

49 

47  |     44 

41 

46 

46 

46 

53 

54 

46 

39 

39 

40 

37 

35 

35 

34 

34 

44.0 

MIN 

41 

41 

44 

42 

41 

42 

44 

45 

45 

46 

50 

48 

48 

47 

44      40 

41 

40 

44 

45 

47 

45 

39 

37 

39 

37 

35 

35 

34 

34 

34 

41.7 

20          INCHES 

5    PM 

46 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

51 

51 

51 

51 

50  1    49 

48 

46 

49 

49 

50 

52 

49 

47 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

42 

48.0 

QUICKSAND 

4          INCHES 

MAX 

40 

41 

42 

43 

43 

43 

48 

48 

48 

47 

52 

52 

47 

47 

46  1    44 

46 

49 

51 

52 

51 

53 

48 

39 

39 

40 

38 

35 

35 

35 

35 

44.4 

MIN 

40 

38 

37 

40 

37 

39 

43 

42 

42 

42 

46 

47 

41 

44 

42      42 

44 

36 

47 

45 

48 

48 

39 

36 

37 

38 

35 

35 

35 

34 

35 

40.5 

20          INCHES 

4    PM 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

44 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

45 

44 

44 

46 

47 

48 

49 

47 

44 

48 

43 

42 

41 

41 

40 

40 

44.7 

SANDY    HOOK    5    NE 

4           INCHES 

MAX 

40 

41 

41 

42 

45 

44 

50 

50 

48 

45 

51 

49 

52 

49 

45 

45 

40 

50 

50 

48 

52 

50 

48 

40 

39 

39 

39 

35 

35 

35 

35 

44.3 

MIN 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

44 

43 

42 

45 

45 

49 

48 

42 

45 

38 

38 

4  0 

47 

44 

48 

48 

34 

36 

37 

39 

35 

34 

33 

35 

35 

40.7 

20          INCHES 

6    PM 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

47 

47 

45 

45 

46 

47 

47 

47 

46 

46 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

45.4 

SOMERSET    2    N 

1           INCH 

MAX 

44 

45 

48 

45 

45 

45 

50 

48 

50 

48 

54 

54 

51 

49 

48 

48 

44 

53 

55 

52 

56 

57 

47 

47 

42 

42 

40 

38 

38 

38 

38 

47.1 

MIN 

42 

42 

42 

38 

38 

41 

44 

42 

43 

47 

48 

49 

44 

46 

44 

44 

38 

43 

49 

46 

51 

47 

40 

38 

40 

40 

35 

37 

37 

37 

38 

42.3 

4           INCHES 

MAX 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

48 

47 

48 

48 

51 

52 

49 

49 

48 

48 

45 

51 

52 

53 

54 

55 

49 

50 

42 

42 

41 

38 

39 

39 

39 

46.2 

MIN 

40 

41 

42 

40 

39 

42 

43 

44 

44 

47 

48 

48 

46 

41 

45 

45 

40 

42 

50 

48 

50 

49 

42 

40 

41 

41 

36 

37 

38 

39 

38 

42.8 

20          INCHES 

6    PM 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

49 

51 

51 

52 

53 

50 

50 

49 

48 

47 

46 

46 

46 

45 

49.1 

WILLIAMSTOWN    3    NW 

4          INCHES 

MAX 

40 

42 

43 

43 

44 

45 

48 

48 

47 

47 

50 

50 

47 

47 

48 

45 

42 

48 

47 

47 

52 

53 

46 

42 

41 

40 

40 

38 

38 

38 

37 

44.6 

MIN 

40 

40 

40 

40 

42 

44 

44 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

45 

41 

41 

40 

40 

45 

46 

46 

41 

39 

40 

40 

38 

38 

37 

37 

37 

42.1 

20          INCHtS 

6    PM 

46 

45 

45 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

47 

46 

45 

45 

44 

43 

43 

43 

46.1 

SOIL    TYPE                                         SOIL   COVER 

DEGREE    OF 

SLOPE 

BARDSTOWN    S.J.    F 

REP 

SCH( 

)OL 

PEMBROKE    SILT    LOAM                  CLIPPED   BLUEGRASS    SOD 

ZERO 

BEREA   COLLEGE 

BYINGTON    SILT    LOAM                    CLIPPED    BLUEGRASS    SOO 

ZERO 

CAMPBELLSVILLE 

DICKSON    SILT    LOAM                     FESCUE    PASTURE 

3   PERCENT 

TO 

THE 

SOUTH 

CUMBERLAND   GAP    ( 

>ARK 

STENDAL    SILT    LOAM                       THICK    STAND    OF    CLIPPED    FESCUE 

8    PERCENT 

TO 

THE 

NORTH 

FLEMINGSBURG    1    ! 

W 

LOWELL    ERODED                              BLUEGRASS   AND    CLOVER 

5    PERCENT 

TO 

THE 

SOUTH 

GLASGOW    WKAY 

SILT    LOAM   FILL                            BLUEGRASS    SOD 

6    PERCENT 

TO 

THE 

WEST 

GREENVILLE    2   W 

TILSIT    SILT    LOAM                         CLIPPED    FESCUE 

ZERO 

HENDERSON    7    SSW 

MEMPHIS    SILT    LOAM                       BLUEGRASS    SOD 

10    PERCENT    TO 

THE 

SOUTH 

IRVING TON 

CRIDER    SILT    LOAM                         BLUEGRASS 

4   PERCENT 

TO 

THE 

MNW 

LEXINGTON    CAMPU! 

FAf 

M 

MAURY    SILT    LOAM                            CLIPPED    BLUEGRASS    SOD    AND    BARE 

3ROUND 

ZERO 

MAYFIELD    RADIO   k 

NGO 

COLLINS    SILT    LOAM                      BLUEGRASS 

ZERO 

PRINCETON    1    SE 

CANEYVILLE    SILT    LOAM              SOD-BLUEGRASS 

3   PERCENT 

TO 

THE 

MORTH 

QUICKSAND 

STENDAL    SILT    LOAM                    WHITE    CLOVER,    FESCUE    AND    BLUEGRASS 

ZERO 

SANDY    HOOK    5    NE 

MUSKINGUM   SILTY    LOAM             BLUEGRASS 

3   PERCENT 

TO 

THE 

SOUTH 

SOMERSET    2    N 

CAPTINA    SILT    LOAM                       BLUEGRASS    AND    CLOVER 

3    PERCENT 

TO 

THE 

EAST 

WILLIAMSTOWN    3   t> 

W 

NICHOLSON    SILT    LOAM                 BLUEGRASS    AND    FESCUE 

9    PERCENT 

TO 

THE 

SOUTHEAST 

ALL    STATIONS    EQUIPPED   WITH   PALMER    DIAL    TYPE    SOIL    THERMOMETERS 

EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE 

BARBOURVILLE 

78 

DATE 

19 

LOWEST    TEMPERATURE 

TOMAHAWK    1    WSW 

-      3 

DATE 

30 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION 

HICKMAN    1    E 

10.52 

LEAST    TOTAL   PRECIPITATION 

VANCEBURG 

1.420 

GREATEST    1    DAY    PRECIPITATION 

HICKMAN    1    E 

3.10 

DATE 

31 

GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 

LEXINGTON    WB    AIRPORT           R 

10.7 

GREATEST   DEPTH   OF   SNOW 

t- 

iODG 

ENVJ 

LLE 

-LIN 

COL 

i  NP 

9 

DATE 

31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 

DECEMBER  1967 

DELAYED  DATA 


Terr 

perature 

Precipitation 

•  I 

*  0 

<  S 

o    E 
<  S 

< 

a  E 

ft  ° 

6 

IE 

o 
a 

I 

0 

a 

a 

0 

a 

a 

No.  of  Days 

| 

t  z 

0-    E 

a  u: 

o 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

■£  -o 

a.  c 

a    o 

«  O 

1     0 

a 

s 

o 

1 

o 

1 

a  j 

o  * 

sl 

5  * 

o 

ft          ft          ft 

OCTOBER             1967 

WAYNESBURG    7    NE 

68.6 

44.6 

56.6 

ei 

15. 

29 

29* 

271 

0 

0 

4 

0 

3.25 

1.03 

18 

.0 

0 

4 

4 

1 

ft         ft         ft 

NOVEMBER          1967 

CYNTH1ANA    2 

50,  9M 

29.  OM 

40. OM 

68 

11 

15 

29* 

7*7 

0 

0 

20 

0 

4.01 

1.20 

30 

.0 

0 

8 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


Station 

g 

O 
E- 

Day  of  Month 

12        3 

4    | 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11     J 

12 

13   |   14   |   15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22      23   J  24 

25      26      27 

28 

29      30 

31 

.       .       . 

JUNE                      1967 

PARADISE    STEAM   PLANT 

R 

5.67 

1.00 

.04 

1.29 

.37 

2.17      .80 

.         .         . 

OCTOBER              1967 

WAYNESBURG   7    NE 

3.25 

.69 

.05 

T 

1.03 

.69 

.79 

.         .         . 

NOVEMBER            1967 

CYNTHIANA    2 
PARADISE    STEAM    PLANT 

R 

4.01 
2.97 

.53 

.41 

1.07 
.32 

.22 

.10 
.09 

.26 
.27 

.14 
.03 

.03 

,08 

.38 
.06 

.08 

.08 

.14 

1.20 
1.47 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

0 

o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  | 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

*            *            * 
OCTOBER    1967 

WAYNESBURG    7    NE 

MAX 

MIN 

74 
43 

76 
45 

ei 

52 

81 
52 

81 
54 

75 
57 

78 
54 

76 
62 

62 

46 

54 
36 

55 

40 

63 
36 

71 
35 

75 
52 

81 
55 

79       69 
57        59 

62 

47 

55 
39 

65 
32 

63 
36 

67 
36 

74 
41 

73 

52 

68 
39 

61 
29 

54 
40 

51 
31 

65 
29 

70 
45 

65 
51 

68.6 
44.6 

NOVEMBER       1967 

CYNTHIANA    2 

MAX 
MIN 

60 
52 

60 
39 

60 
40 

60 
35 

45 
22 

35 

27 

38 
24 

48 
18 

50 

20 

61 
35 

68 
38 

58 
50 

65 
27 

48 
32 

38 

16 

40 
22 

50 
24 

52 
35 

51 
24 

52 
25 

42 

31 

48 
41 

52 
20 

43 
23 

58 
30 

58 
30 

40 
15 

48 
15 

48 
30 

50.9 
29.0 

S—  Reierwnce  Notes  Following  Station  Indw 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

DECEMBER    1967 

DELAYED    DATA 


Station 

Day  oi  Month 

3  »i  d» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL   1967 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

20    INCHtS 

>  PM 

- 

- 

- 

- 

55 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

58.8 

BEREA  COLLEGE 

20    INCHtS 

J  PM 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

.55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

55.6 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

20     INCHES 

j  PM 

57 

57 

- 

- 

GLASGOW  WKAY 

20     INCHES 

S  PM 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

- 

IRVINGTON 

20    INCHES 

b  PM 

- 

- 

- 

- 

53 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

57 

56.3 

QUICKSAND 

20    INCHES 

%    PM 

56 

57 

57 

- 

SANDY  HOOK  5  NE 

20    INCHES 

i    PM 

55 

56 

56 

- 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

20    INCHES 

S>  PM 

56 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

~ 

MAY   1967 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

20    INCHES 

5  PM 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

65 

65 

67 

67 

68 

67 

62.5 

BEREA  COLLEGE 

20     INCHES 

5  PM 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

59.0 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

20     INCHES 

5  PM 

57 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

bl 

57 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

- 

59 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

58.1 

FLEMINGSBURG  1  SW 

20    INCHES 

6  PM 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

_ 

61 

- 

GLASGOW  WKAY 

20    INCHES 

6  PM 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

59.7 

GREENVILLE  2  W 

20     INCHtS 

5  PM 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

- 

68 

68 

- 

HENDERSON  7  SSW 

20    INCHES 

6  PM 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

61.9 

IRVINGTON 

20    INCHES 

6  PM 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

64 

64 

64 

65 

64 

59.9 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

20    INCHES 

5  PM 

68 

62 

63 

62 

" 

62 

61 

67 

62 

63 

63 

- 

64 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

67 

68 

67 

- 

PRINCETON  1  SE 

20    INCHES 

5  PM 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

- 

QUICKSAND 

20    INCHES 

4  PM 

57 

58 

58 

68 

57 

58 

59 

58 

57 

57 

57 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

63 

64 

65 

66 

67 

62 

60.5 

SANDY  HOOK  5  NE 

20    INCHES 

6  PM 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

64 

58.7 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

20    INCHES 

6  PM 

5* 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

58 

58 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

61 

61 

61 

56.8 

JUNE   1967 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

20    INCHES 

5  PM 

67 

66 

65 

64 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

70.3 

BEREA  COLLEGE 

20    INCHES 

5  PM 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

67.5 

CAMPBELLSVILLE 

20    INCHtS 

6  PM 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68.1 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

20    INCHES 

5  PM 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

62 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

64.5 

FLEMINGSBURG  1  SW 

20    INCHES 

6  PM 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

65.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 

DECEMBER  1967 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Of  Month 

~S   »  » 

0  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

JUNE   1967 

GLASGOW  WKAY 

20    INCHES 

6  PM 

63 

63 

63 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

6B 

69 

69 

66.7 

GREENVILLE  2  W 

20    INCHES 

5  PM 

67 

66 

66 

65 

66 

67 

78 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

70.5 

HENDERSON  7  SSW 

20    INCHES 

6  PM 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

68.1 

IRVINGTON 

20    INCHES 

6  PM 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

66.7 

MAYF1ELD  RADIO  WNGO 

20    INCHES 

5  PM 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

70.5 

PRINCETON  1  SE 

20    INCHES 

5  PM 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

69.9 

QUICKSAND 

20    INCHES 

4  PM 

65 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

70.0 

SANDY  HOOK  5  NE 

20    INCHES 

6  PM 

64 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

68.3 

SOMERSET  2  N 

20    INCHES 

6  PM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

- 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

20    INCHES 

6  PM 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

64.6 

JULY   1967 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

20    INCHES 

5  PM 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72.7 

BEREA  COLLEGE 

20    INCHES 

5  PM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

71.1 

CAMPBELLSVILLE 

20    INCHES 

6  PM 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

71.3 

CUMBERLAND  GAP  PARK. 

20    INCHES 

5  PM 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

79 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

69.3 

FLEMINGSBURG  1  SW 

20    INCHES 

6  PM 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

68.3 

GLASGOW  WKAY 

20    INCHES 

6  PM 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

69.8 

GREENVILLE  2  W 

20    INCHtS 

5  PM 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

- 

HENDERSON  7  SSW 

20    INCHES 

6  PM 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71.0 

IRVINGTON 

20    INCHES 

6  PM 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

70.2 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

20    INCHES 

5  PM 

" 

74 

74 

74 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

" 

73 

74 

- 

70 

" 

73 

73 

73 

" 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

73.7 

PRINCETON  1  SE 

20    INCHES 

5  PM 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

78 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

72.3 

QUICKSAND 

20    INCHES 

4  PM 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

72.9 

SANDY  HOOK  5  NE 

20    INCHES 

6  PM 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

71.7 

SOMERSET  2  N 

20    INCHES 

6  PM 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

72.9 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

20    INCHES 

6  PM 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

67.7 

AUGUST   1967 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

20    INCHES 

5  PM 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72.2 

See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


CONTINUED 

Station 

Day 

Of  Month 

"3  M  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST   1967 

BEREA  COLLEGE 

20    INCHES 

5  PM 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72.7 

CAMPBELLSVILLE 

20    INCHES 

6  PM 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72.1 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

20    INCHES 

5  PM 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

- 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

70.5 

FLEMINGSBURG  1  SW 

20    INCHES 

6  PM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69.0 

GLASGOW  WKAY 

20    INCHES 

6  PM 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70.1 

GREENVILLE  2  W 

2U    INCHtS 

5  PM 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

73.9 

HENDERSON  7  SSW 

20    INCHES 

6  PM 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71.7 

IRV1NGT0N 

20    INCHES 

6  PM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71.2 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

20    INCHES 

5  PM 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

74.2 

PRINCETON  1  SE 

20    INCHES 

b    PM 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72.6 

QUICKSAND 

20    INCHES 

4  PM 

lit 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

73.6 

SANDY  HOOK  5  NE 

20    INCHES 

6  PM 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72.5 

SOMERSET  2  N 

20    INCHES 

6  PM 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

73 

73 

73 

73.9 

WILLIAMSTOWN  3  NW 

20    INCHES 

6  PM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

69.1 

SOIL  TYPE 


SOIL  COVER 


DEGREE  OF  SLOPE 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGSBURG  1  SW 

GLASGOW   WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVING TON 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

PRINCETON  1  SE 

QUICKSAND 

SANDY  HOOK  5  NE 

SOMERSET  2  N 

WILLIAMSTOWN  3  NW 


PEMBROKE  SILT  LOAM 
8YINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
COLLINS  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  ZERO 

BLUEGRASS  SOD  10  PERCEN 

BLUEGRASS  4  PERCENT 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND  ZERO 

BLUEGRASS  ZERO 

SOD-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS         ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 

TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  WEST 

T  TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NNW 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 

TO  THE  EAST 

TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


« 

U 

Z 

o 

p 

OBSERVATION 

d 

z 

W 

u 

TIME  AND 

z 

0 

g 

6 

g 

TABLES 

STATION 

LI 

B 

COUNTY 

E 

O 

Z 
0 

< 

OBSERVER 

Q 

| 

3 

1 

| 

i 

1 

i 

s5 

Q 

1 

£fl 

ADDISON  DAM  45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

1 

37  55 

86  34 

380 

6/ 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36  45 

85  08 

1000 

7* 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

700 

6F 

6F 

LEE  S.  HAMERSLEY 

ASHLAND 

02  SA 

BOYD 

■ 

38  27 

82  36 

555 

7* 

7t 

ASHLAND  WATER  PLANT 

SARBOURVILLE 

0381 

KNOX 

2 

36  52 

83  53 

980 

7A 

: 

JOHN  R.  WHARTON 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

o; 

NELSON 

8 

37  48 

85  28 

5P 

51 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAROWELL  *  E 

0402 

01 

CARLISLE 

36  52 

88  57 

325 

6P 

6F 

HUGH  La  JENNINGS 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

0*22 

02 

ALLEN 

: 

36  54 

B6  08 

590 

8fl 

Bt 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0490 

HARLAN 

2 

36  51 

83  20 

1164 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

049C 

01 

OHIO 

3 

37  25 

86  52 

441 

6P 

AP 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

S 

36  51 

B3_J& 

390 

c 

VICTOR R.  POWELL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

37  34 

64  18 

1070 

5P 

5F 

CGH 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

MADISON 

37  34 

84  18 

1000 

7* 

MRS.  RUSSELL  S.  WALTERS 

BLAINE  2  Mi 

0752 

LAWRENCE 

] 

38  02 

82  52 

720 

7A 

7A 

RAYMOND  I  SON 

BOWLING  GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3 

37  00 

66  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

u'109 

02 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOFORDSVILLE 

0940 

02 

MARION 

( 

37  29 

85  09 

675 

9A 

9A 

OR.  DAVID  D.  DRYE 

BROWNSVILLE 

02 

EDMONSON 

3 

37  12 

86  16 

580 

ELMER  A.  BATH 

SUCKHORN 

1080 

04 

PERRY 

* 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URD1NE  2  NE 

1120 

04 

PIKE 

1 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

8URKESVILLE  2  W 

1  137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36  <t7 

85  24 

602 

MRS.  BARBARA  J.  KING 

CALHOUN  LOCK  2 

,1227 

01 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

12  56 

01 

TAYLOR 

2 

37  20 

85  21 

GH 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

1294 

02 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

540 

7A 

HERBERT  C.  BERG 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

03 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

4P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

37  40 

85  57 

745 

6P 

JAMES  H.  CROXTON 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

04 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

02 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

540 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

6 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

500 

6A 

EUGENE  WILSON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KCOV1NGTON  WB  AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

7 

39  04 

84  40 

869 

MID 

HIE 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

04 

HARLAN 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

04 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CUM6ERLAN0  GAP  PARK 

1973 

BELL 

2 

36  36 

S3  41 

1200 

CUMBERLAND  GAP  NATL  PK 

CYNTHlANA 

03 

HARR I  SON 

5 

38  23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

03 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

03 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37  48 

82  35 

700 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DAWSON  SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37  10 

87  42 

450 

6P 

JOE  RAY  ALLEN 

DEWEY  DAM 

2180 

04 

FLOYD 

1 

37  44 

82  44 

690 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

D1X  DAM 

2214 

03 

MERCER 

37  48 

84  43 

*P 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

2358 

01 

OHIO 

3 

86  43 

431 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

01 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

MRS  DALMAS  GIVENS 

DYER 

2391 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  43 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

EOMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

JOHN  E.  MQRAN 

ELI2ABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

CLOSED  12/1/67 

ELKHORN  CITY 

2528 

04 

PIKE 

1 

37  18 

82  21 

768 

7A 

PARIS  MULLINS 

ELKTON  2  S 

2548 

01 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

6A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH  5  WNW 

2775 

03 

PENDLETON 

5 

38  43 

84  25 

715 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS  1  WNW 

2791 

03 

BATH 

5 

38  09 

83  33 

662 

ARNOLD  WAGES 

FLEMINGS6UR6 

2  9  03 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

660 

7A 

MRS.  BELLE  H.  FISCHER 

FLEMINGS3URG  1  SW 

2908 

03 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

875 

CG 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

Z  953 

03 

MADISON 

37  54 

84  16 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  OAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

7 

37  28 

88  06 

356 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  park 

3  0  06 

04 

BELL 

2 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

03 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

01 

SIMPSON 

36  *3 

86  34 

HOWARD  B.  HYDE 

FREESURN  2  SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSL1N 

FRENCHBURG 

3052 

04 

MENIFEE 

S 

37  57 

83  39 

864 

8A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36  38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

•COTT 

38  12 

84  33 

see 

8A 

GEST  LOCK  3 

3203 

03 

HKNRY 

38  25 

84  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

G1LBERISVILLE  1  SE 

3223 

01 

MARSHALL 

9 

36  58 

88  17 

400 

5P 

LLOYD  E.  HANSON 

GLASGOW 

3241 

02 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

0  2 

BARREN 

37  00 

85  55 

608 

G 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

MRS.  INEZ  E.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

8A 

GRAYSON  3  SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

38  18 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  H1WAY  61 

3435 

02 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

562 

6A 

CHARLES  E.  LYNN 

GREENVILLE  2  W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

GREENVILLE  13  SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  21 

745 

MRS.  LILLIAN  WAGNER 

HARTFORD  6  NW 

3652 

01 

OHIO 

3 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVIO  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

04 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

J714 

04 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

3741 

04 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

;  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

'.  1 G  2 

01 

7 

37  45 

87  38 

430 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

0! 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3616 

01 

FULTON 

6 

36  34 

69  10 

375 

5P 

5P 

HAROLD  EVERETT 

03 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  11  NNE 

04 

KNOTT 

1 

37  27 

82  53 

915 

6A 

ENOCH  COMBS 

H0DGENV1LLE-LINC0LN  NP 

3929 

02 

LARUE 

37  32 

85  44 

788 

: 

HOOGENVlLLE-LINCOLN  N  P 

HOPKJNSVILLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

6A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

63  23 

920 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

02 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

66  17 

650 

GH 

WAYDE  MC  CAMISH 

JACKSON 

4196 

04 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

790 

7A 

7A 

LEE  BACK 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

H08ART  1SON 

KEENE  1  SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

4 

37  57 

84  36 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFF1N 

LA  GRANGE  1  ESE 

4595 

0  3 

OLDHAM 

7 

38  26 

85  22 

780 

6P 

JACK  D.  JOHNSTON 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELO 

4703 

02 

GRAYSON 

3 

37  29 

66  18 

6P 

BA 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

966 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LEXINGTON  CAMPUS  FARM 

4748 

03 

FAYETTE 

38  01 

84  31 

1050 

W8ASO 

LIBERTY 

0  2 

3 

37  21 

84  55 

767 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

03 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.848 

04 

GREENUP 

38  39 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

0  3 

HENRY 

38  26 

84  58 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

•-8  82 

0  3 

CLARK 

" 

37  51 

84  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

«_, 

M 

Z 

o 

p 

OBSERVATION 

6 

Z 

UI 

H 

TIME  AND 

Z 

0 

0 
< 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

2 

3 

COUNTY 

1 

3 

z 
0 

< 

OBSERVER 

6 

< 

O  g 

Q 

1 

1 

£ 

&.  ~ 

LONOON  1  SSW 

4B93 

04 

LAUREL 

2 

37  07 

84  06 

1200 

c 

EDWARD  E.  MC  FADDEN 

-899 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1190 

MIC 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

04 

LAWRENCE 

] 

38  07 

82  38 

662 

7A 

c 

LABAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

02 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

462 

MID 

c 

LOUISVILLE  G.  +  E.  CO. 

LOUISVILLE  WB  AP 

02 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

HID 

MID 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

02 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

403 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

01 

BALLARD 

36  5B 

88  50 

370 

SP 

SP 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

02 

BARREN 

36  53 

86  02 

736 

c 

WlLLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

01 

HOPKINS 

: 

37  19 

67  29 

4  39 

5P 

7AC 

HOMER  WEL80RN,  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PAPK 

5097 

02 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  05 

BOO 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

Sill 

04 

CLAY 

4 

37  06 

83  43 

650 

5P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

04 

FLOYD 

1 

37  34 

62  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 

MAYFIELD  RAOIO  WNGO 

5233 

01 

GRAVES 

36  47 

88  38 

375 

5P 

5P 

G 

CHARLES  W.  STRATTON 

MAYSvlLLE  SEWAGE  PLANT 

5243 

03 

MASON 

38  41 

83  47 

SIS 

7A 

MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

2 

37  26 

64  00 

1000 

8A 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  K1NNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

84  16 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

04 

PIKE 

1 

37  34 

62  27 

730 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

M1DDLESBORO 

5389 

2 

36  37 

83  43 

1135 

mrs  Ruth  l  Conner 

MIDWAY 

5407 

03 

WOODFORD 

* 

36  09 

84  41 

770 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

03 

NICHOLAS 

5 

36  19 

84  09 

810 

BLUE  STAR  NURSERY 

M1LLERST0WN 

02 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

610 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

5P 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  state  college 

5555 

04 

5 

38  11 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

5 

38  04 

83  56 

910 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5646 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

64  20 

5P 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

5684 

3 

37  16 

65  53 

576 

JOE  M.  SLAYDEN 

MURRAY 

5694 

01 

CALLOWAY 

36  36 

88  19 

520 

BA 

BA 

JOHN  E.  SCOTT 

NOLIN  RIVER  RESERVOIR 

^634 

02;  EDMONSON 

66  15 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

04|  CARTER 

7 

36  19 

63  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

ONEIDA 

602  B 

04 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

741 

7A 

ALEX  DAVIDSON 

OwENSBORO  2  W 

6091 

01 

DAVIESS 

87  09 

5P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

01 

OAVIESS 

37  47 

67  07 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENTON  2  S 

6106 

OWEN 

36  32 

84  50 

820 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

01 

MC  CRACKEN 

37  04 

68  46 

'IK 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

01 

MC  CRACKEN 

66  37 

340 

SP 

5P 

RADIO  STATION  wPAD 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

01 

MC  CRACKEN 

37  06 

325 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE  1  S 

6136 

JOHNSON 

37  46 

82  49 

620 

JAMES  D  HUGHES 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

01 

MUHLENBURG 

37  16 

66  59 

402 

P1KEVILLE 

6353 

04 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

6B6 

7P 

7P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON  1  SE 

6580|  01 

CALDWELL 

2 

37  07 

67  52 

497 

4P 

4P 

■  4P 

G 

WESTERN  KY.  EXP.  STA. 

OUICKSAND 

6624]  04 

37  32 

63  22 

840 

G 

ROBINSON  AGRIC  EKP  STA 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

68051  03 

64  18 

960 

THOMAS  C.  HERNOON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882  01 

OHIO 

37  13 

66  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUGH  RIVER  DAM 

6988102 

BRECKINRIDGE 

2 

37  37 

66  30 

554 

7A 

U.  S.  CORPS  OF  ENGINEER 

RUSSELLVILLE 

7049  01 

LOGAN 

36  52 

86  53 

655 

7A 

MRS.  HILDA  L.  COX 

SADIEVILLE 

0  3 

SCOTT 

38  23 

64  33 

850 

CLEM  FIGHTMASTER 

ST  MARY 

7  0  96 

02 

MARION 

B 

37  35 

85  21 

743 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

03 

WOODFORD 

* 

37  56 

84  49 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  45 

83  05 

859 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

04 

MAGOFFIN 

5 

37  44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SANDY  HOOK  5  NE 

7163 

ELLIOTT 

1 

38  08 

83  05 

755 

G 

WM  C  JARRELLS 

SC0TTSV1LLE  3  SSW 

7215 

02 

ALLEN 

86  13 

850 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

02 

ALLEN 

3 

36  44 

86  13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234 

01 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHELBYVILLE 

7324 

03 

SHELBY 

8 

38  13 

85  16 

841 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

02 

BULLITT 

38  00 

85  43 

HENRY  M  WATERS 

02 

SHELBY 

6 

38  20 

65  16 

862 

C 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET  2  NE 

7508 

04 

PULASKI 

2 

37  06 

84  37 

955 

c 

ROY  L  ABBOTT 

SOMERSET  2  N 

7510 

04 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

GH 

RADIO  STA  W5FC 

SPRINGFIELD 

03 

WASHINGTON 

8 

37  41 

65  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

MC  CREARt 

2 

36  42 

84  29 

7A 

7A 

Z 

LYLE  EDWARD  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7600 

02 

METCALFE 

36  53 

85  43 

864 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TATHAM  SPRINGS 

02 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

670 

Z 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948 

03 

SPENCER 

a 

36  02 

85  21 

483 

TILFORD 

6019 

04 

PERRY 

37  02 

83  04 

1630 

BA 

MRS.  KATHLEEN  H.  PETERS| 

TOMAHAWK  1  WSW 

6055 

04 

i 

37  52 

82  37 

690 

7A 

WILLIAM  T  WILLIAMSON    I 

TQMPKINSVILLE 

BO  oo 

MONROE 

3 

36  43 

85  43 

930 

RALPH  H.  THOMPSON 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

03 

ANDERSON 

* 

36  02 

64  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

01 

UNION 

7 

37  46 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

03 

JESSAMINE 

fc 

37  51 

84  27 

571 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANCEBURG 

62  59 

04 

LEWIS 

7 

3B  35 

83  20 

520 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WKKS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

03 

38  46 

84  58 

466 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYLAND  2  SSE 

8482 

04 

FLOYD 

37  25 

82  46 

920 

LARRY  L.  BRADLEY 

WAYNESBURG  7  NE 

9496 

LINCOLN 

2 

37  25 

84  36 

1215 

5P 

7A 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

B551 

04 

MORGAN 

5 

37  55 

63  15 

790 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  1  E 

6  709 

04 

2 

36  44 

84  09 

1100 

5P 

7A 

CURTIS  M.  WOODS 

WILL1AMSTOWN  3  NW 

8714 

03 

GRANT 

* 

38  39 

64  37 

920 

6P 

6P 

GH 

HAROLD  R.  CONNLEY 

WILLOW  LOCK  13 

B724 

04 

LEE 

4 

37  36 

83  SO 

649 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

02 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

02 

BUTLER 

3 

37  11 

86  38 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATION 

ELIZABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

739 

6A 

CLOSED  12/1/67 

J      DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY    2-CUMBERLANT)    3-GREEN    4-KENTUCKY    5-LICKTNG    6-MISSISSIPPI    7-OH20    8-SALT    9-TENNESSEE 


REFERENCE       NOTES 


KENTUCKY 
DECEMBER    1967 


DIMENSIONAL 


„  ,„„.,„,  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist, 
I  Experiment  Station?  Agrlom,  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
ion   data   are   contained   in   "HOURLY   PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY". 

,.    j      **    ~-,^~„„ i    „nHo   ..ami    in    thl=;   bulletin   are-      Temperature   in    °F,    precipitation   and   evaporation   in   Inches   and 
H^miles^Mon  hTdegrefday^oia"    are'  SS   sum  "of   the   ^"ve^pS^   ox   Ive^age   daily   temperatures    from  65°F.       In   "Supplemental   Data" 
lonTentered   fn   figured"    tens   of   degrees!      Resultant   wind   fs   the   vector   sum   of   wind   directions   and   speeds   divided  by   the   number   of    observations. 


wind  movement 

table  directions  entered  in  figures 

and  Win"!"  table?  and  snowfall  in  the  "Snowfall  ind  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
S^and-irr.^^ 

o£aSSeme^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

Issue  of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data 
Station  Index. 


table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 


No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing:  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 
record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esentallly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data" 
bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by 
reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


] 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


KENTUCKY 

ANNUAL  SUMMARY  1967 
Volume  62       No.  13 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WESTERN  0 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FOR0S  FERRY  DAM  50 
6ILBERTSVILLE  1  SE 

GOLDEN  PONO  B  N 
GREENVILLE  2  » 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
H0PK1NSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELO 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

MURRAY 

OwENSBORO  2  w 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 


CENTRAL 


02 


ANCHORAGE 

BAROSTOHN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  / 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 


38.1. 
38.6 
38. 8M 
38.4 


38.5 

31.5     2.4 

38.3     2.2 


38.1 


38.7 

38,9 

40.3 

39,9     2.5 

36.  1M 

37.2 

38,8 


38.7 
38.3 
39.4 
38.2 


39. 1M 
36. OM 
35.3 

41.1 


BLUE  GRASS 


03 


37.9 
38,5 


34,7  - 

33,6  - 

36.8 

33.2  -  6.5 

35.6   - 

35,1 

36.7 


36.2 
35.3   - 
31.7 

34.3   . 

34.6   -  5.1 


32.8  -  6,0 

33,0 

32.9  - 

33.8  . 
32,4 

30.9  - 


30.9 
30.4 
35.7 


52.3 
53.3 
51.1 
54.7 


53.8 
53.8 
49.6 

51.9 

52.6 


BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

OIK  0AM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEKINGTON  W8  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  3  NW 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAKTER 
BLAINE    2    w 
CUMBERLAND 

DEWEY    DAM 
GRAYSON    3    SE 
HEIDELBERG    LOCK    1' 
HINOMAN     11    NNE 
HYDEN 

JACKSON 
LONDON    FAA    AP 
MANCHESTER    4    SE 
MC    KEE 
MIDDLESBORO 

MONT  I  CELLO 
MOUNT    VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET    2    N 
STEARNS 

TOMAHAWK     1    WSW 
VANCEBURG 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    1    E 


34,2 

1.9    33.0 


7|  33.9 
32.4 
27.5 
28. 3M 
30.8 


35.4 
35.2 

39.4 
37.5 


3.5 

1.5 


36.5 
36.5 
39.7 


38 

1 

39 

4 

35 

4 

38 

3 

41 

1 

4  0 

7M 

41 

6 

39 

2 

37 

7M 

35 

a 

36 

,2 

33.2 
30.3 
33.1 


30.2 
30.1 
32,9 


28.5 
29.2 
32.8 
31.2 


30,8  '  -    6.7    48.6 


50.9 
53.8 
50.7 


48.7 
55.5 
53.4 

S1.0 

51.6 


50.7 
48.1 
47.2 


30.2      .    6.4 


30,6 
29.6 
33.4 


6. ON 

2.*1 


36.1 
34.5 

32.  1" 

30.1 
30.7 
30.7 
35.9 


-     4.9     54.1 
d  32.3   I  -    7.2    49.8 


46.5 
51.0 
48.7 
45.5 
51.4 


5. 
5.0 


5.0 

5.8 


5.5 

5.7 


April 


62.9 
62.2 
63.2 
61.6 


62.9 
62.4 
63.5 

62.7 

62,1 

61.6 
63.9 
63.3 
58.9 


61.2 
62.3 


62.1 
60.0 
60,4 
63.1 


63.9 
64.9 
64.4 
60.8 

62.5 

64.0 


July 


61.6      .    3.2 


62.6 
4,4    63,0 

64.7 
4.9    62.4 

62.7 
61.7 
62.4  . 
63.5 
62.5 


60.0 
57.3 
56.9 


62.0 
59.0 
61.0  I 
60.8 
60.9 

59.7 


55.5  |  .      .6    58.3 


61.9 

62.6      -    3.0 


62.6  !  -    3.0 
61.9 

60.5   i  . 
60.  6M 
61.0 


71.5 
72.1 
72.8 
73.4 


72.4 
72.6 
75,0 
73,4 


71.9 
72.7 


73.9 
74.4 
75.0 
73.7 

71.0 

72.6 
73.9 


72.1 
73.0 
73,3 


74.5   i  -    3.1 


70.8      -    6.4 


September 


71.6 
71.2 
72.1 
71.2 
66,9 

70,2 

71.5 


70.6 
69.5    !  . 
70.6 
70.8 

71.9      . 

70.0 
70.6 
70.6 
72.4 
72.2    i 

70.3 


72.4 
1.5    72.8 


72.6      -    1.1 

72.2 

73.0  I 

71.3M 

71.5 


71.1 
0|   71.5 

71.0 
3|   71.3 


.2.1 

51. 0<! 


56.6  | 

57,7 

56.2 

60.1 

57.4 

57.8 

58.1 

58.3 

60.0 

56.5 

57.6 

61.5 

61.2 

61.7 

60.8 

59.6 

56.2 

57.0 

H 

6.' 

62.2 

3, 

58.5 

60.3 
57.8 
59.7 


58.9 
59.3 
59.5 


70,0 
70.9 
68, e 

70.6 


69.4 

70.8 

70.8 

3]   71.9 


72.7 
73.0 
72.9 
72. 6M 


71.6      .    4.1 


72.2 

72.0 


67.1 
66.0 
67.2 
66.6 
62.8 

64.7 

66.3 


59.  1M' 
57.5 


59.7 
58.  5M 
59.1 
59. 6M 
57.4 


64.0   i  -    5.3 


-    2.6 
.    1.2 


56.5 
58.9 
60.3 
59.9 
55.0 

56.9 

58.8 


57.5 
56.  U   1 
57.4 
56.6 
56.2 

57.5 

57.5 

57.8MI 

57,9 

57.2 

57.3 


66.0 
64.4 
65.3 
63.3 


57.6 
4.9    57.1 


58.6 
56.9 
55.5 

53.6MI 


69 

1 

70 

5 

71 

8 

70 

9 

73 

2 

71 

6 

71 

0 

2.J  71.8 


4.9,  71.0      -    2.3J  71.2      - 


70.6 
71.8 
70.5 


69.2 
70.7 
68.1 


64.1      -    5.4 


63, OM 
64.7 
6  3.9 
65.2 


63.6 
63.2 
63.9 


62.9   !  -    7,0 

64.0 

62.8 

59.7   ! 

62.8 


.    3.6 

-  4.4 

.1.1 

-  3.5 
•    3«2 


.    3.8 
-    3.5 


41.3 
43.1 
42.5 
42.4 
42.3 


42.7 
42.1 
42.8 
43.9 
42.7 

42.2 

42.  3M 
41,4 
44.4 
42,4 

44,0 

42.5 


44.2 
42.7 

40.3 

40.0MJ 
41.8 


40,8 
40. 8M 
39.6   I 


40.5 
38.9 
41.0 
41.1 
40.5 


40.7 
40.5 


56.  7M. 

55.4 

54.7 


69.0 
68.6 
69.8 
71.1      -    5.1 

70.3      -    5.0 


59.6 

60.9 

61.1M| 

65.0   ;  -    5.2 


41. 8M   .    3.3 


52.6MI 
53.6 
58.6      - 

55.2      .    3.1 


40.0 
43.4 
41.4 
36.7   i 
42.6 

40.5 
39.4 
43.7 
40.6 
41.7 

40.7 
41.0 
43.7 
'9.1 


43.6 
42.11 

45.2 


39.0 
39.3 
40,2 


39.0 
40.2 
43,1 
36.6 


57. OM 
56. 3M 
56.3 
58. 3M 
55.9 


56.9 


56.6       u 
56.5 
57.9 
57.2 
54. 1M 


55.6 
56.7 


55.6 
56.0 
56.4 


1.9 
■    1.3 


55.8 
55. 6M  .    1.5 
6l  56. 


55. 9M 
54. 9M 
54.6 


42.3MI 
39.5 
36,8 
35,6 


40,4 
38,7 
37.8 


55.6 
55.7 


55.9 
53. 1M 
54. 8M 


54,5 
53.  2M 

55, 1M 


.      .9 

2.7 


1.2 
2.1 


53 

8 

52 

6 

55 

7 

53 

5M 

54 

1 

54 

0 

55 

6 

51 

9 

54 

3 

56 

6 

55 

4M 

57 

3 

55 

,4 

54 

7M 

52 

,0 

52 

6M 

57.2     u      .8 

5*. 3      (-   2.7 


elude   delayed   and   corrected   data   and   may   differ   slightly    fr 
See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 


values   published 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


KENTUCKY 
1967 


January 


BARDWELL  *  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DAMSON  SPRINGS 

DUNDEE  A  ESE 

DUNMOR 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 
GILBERTSVILLE  1  SE 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  N 
HARTFORD  6  NW 

HENDERSON  7  SSN 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAD1S0NV1LLE  I  SE 

MATFIELD 

MATFIELD  RADIO  WN60 

MURRAY 

OLNEY 

OMENSBORO  2  W 

ONENSBORO  DAM  46 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON  1  SE 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SEBREE 
UNIONTOWN  DAM  49 


DIVISION 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  AS         / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BURKESVILLE  2  W 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
EDMONTON 

GAMALIEL  I  S 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

HOOGENVILLE-LINCOLN  NP 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 

MUNFOROVILLE 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  A 


1.42 
1.78 
1.99 


I  2.29 
2.28. 
1.33 


3.40 
3.45 
3.31 
3.04 
2.91 

3.20 
3.06 

1.87)-  3.12 


1.70. 
2.45 
2.29' 


February 


2.61 
2.71 
2.65 
3.18 

2.43 


2.96 

2.54 
2.54 

2.47. 


2.41r  1.10 
2.641 
2.47.  1 
2.64-  1 


2.3  6- 
3.21 

2.64- 


2.60k  1.27 


1.93 

1.22. 

1.06 


2.34, 

2.36: 

2.26-  1.86 
I    2.751 
2.511 
2.30 

2.25 
2.49 

2.39k 


1.11-  2.99 


1.091 
1.56 
2.26 
2.34*  2.83 


BLUE  GRASS 


BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA   2 
DANVILLE 
OIK    OAM 

FALMOUTH    5    WNW 
FARMERS    1    WNW 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG    1    SW 
FORD    LOCK    10 
FRANKFORT    LOCK    A 
GEORGETOWN    WATER    WORKS 


1.42-  3,68 
1.11 

.54-  3.35 

1.41-  3.04 


2.15 

1.86 
2.01 

1.65 
2.41 
2.91 


2.45-    1.48 


2.07-    1. 

1.82-    1. 


3.0A.  2.09 
3.41 
4.24. 
2.74.  2.40 
3.11 


3.70.    1.60 
3.9  4. 


2.24k    2.61 
A.A8 
3.22k    1.77 


2.23.    2.15 


3.42k    1.60       3.21 


April 


3.31P 


3.07k    1 
3.571 
2.57..    1.51 


6.59!      1.81 


3.74-     1.14 


6.59 

6.58 
5.87 
5.43 
5.41 
6.75 

8.39 


.91 

.88 
2.12 

3.55 

1.31 
.76 


May 


6.74 

8.76 


3.69 

2.81 
6.42 
5.62 
3.73 
3.41. 

3.31 


4.25 
4.26 
3.13 


3.12- 
3.66 

4.93 

5.02 
3.76k 
3.91! 
4.21 


7.581 

7.69J 


9.10 

6.371 


6.43 
7.61 
3.72 


6.92 
2.18 
1.68 
2.95 
2.59 

3.85 


4.73 

.59 

7.1! 

2 

.94 

9.17 

4 

.82 

7.42 

5.8' 

1 

.79 

9.25 

7.73 

5.81 

6.61 

2 

.91 

7.8C 

11.12 

9.42 

5.83 

7.9: 

5.4- 

1 

.34 

5.45 

6.94 

8.26 

8.1< 

8.34 

7.06 

7.02 

2 

.74 

7.30 

6,63 

5.26 

1 

.15 

9.43 

5 

.31 

9.42 

4.66 

4.62 

.72 

5.36 

7.23 

9.38 

9.65 

9.11 

9.93 

7.56 

7.50 

5.64] 

6.52 

8.86 

8.43 

A 

58 

7.11 

3 

12 

5.71 

1 

9? 

7.25 

5.13 

1 

63 

5.64 

2 

05 

5.63 

2 

19 

5.80 

7.35 

3 

39 

7.46 

5.28 

1 

40 

6.42 

2 

36 

5.32 

1 

48 

5.59 

5.73 

1 

94 

5.60 

1 

67 

4.70 

6.271 

3.44- 


3.40. 

3.47 

3.29k 


A.75 

4.15 


4.36 
4.75 
5.83 


4.22 
4.35 
2.84.    1,58 
3.73- 


1.82 
4.04 
6.02 


8.42      4.05 


6.55  3.15 
7.06, 

6.22  2.29 

3.981  2.66 


5.99J 


5*56      2.06 

5.50      2.2 

5.97 

6.02      2.54 

7.581 

5.38       1.93 

7.13 
7.48 
9.02 
4.86       1.35 


August 


3.06 

3.18; 

1.60k 


5.86,      2.46 


.301 
4.02! 
2.88k 


2.36k    1.09 

3.17 

1.7 

3.77 

3.11 

2.26.    1.07 

3.70 
2.39.    1.06 
2.29 
1.36.    1.99 


3.05       3.23k 


3.18       1.10k    2. 


9.55 

10.34 
11.04j 
11.98 
9.70 
11.29 


5.11|      1.57 


3.65 

10.18 
8.60 

12.05 
8.04 
5.74, 

11.97! 


6.67 
13.47 
8.43 
9.55 


9.09!      4.94 


5.81 
5.25 
3.40 
4.99 


4.49- 
4.36k 
3.991 


September 


4.20 
6.75! 
6.43 
2.95 


12.54 

7.55 
3.94 
2.95 


5.67 
2.20 
4.47 
3.63 


4.71       1.38 


5.38      2.37 
2.04k    2.07 

1.74-    2 
1.58 
1.16-    2 
2.39k    1.05 
4,70! 


3.04 
1.53 

2.34- 


1.92k 
3.04. 
3.94 


1.83-    1.08 

2.86 

5.78      2.66 

2.61 

2.37. 

2.22 

3.06. 
2.70 
1.62.    1.62 


7C       3.75       1.36 


2.16.    1.21 


3.62 
3.69 
1.47 
1.79! 


1.2J 
3.40! 
3.151 
2.04. 


4.86      2.06 


4.16       1.03 


4.52 
4.29, 


2.38 

1.73, 
4.24 


1.42 
1.13 


1.30 
1.03 


2.821 


2.431 
2.45! 

2.91; 


3.06 
2.65 
2.25 
1.92 

3.14 
2.34 
2.82 
1.80 
1.38 

2.65 


2.45! 
2.2 
2.651 
1.87 


l.ieff    6.32 


4.74 
4.22 
5.46 
1.11]      5.26 


5.48 
4.41 
4.56 
4.03 

5.29 
5.26 

4.46 
4.86 
4.73 

4.66 


4.33 
3.67 
3.88 
3.93 


4.26 
3.80 
3.70 


3.84 
3.84 
4.39 


52.57 

47.42 
45.70 
43.93 


E    52.37 

46.15- 
50.33 

45.70. 

52.81 

48.55 

48.37 
47.96 


1.2AE    54.19 

3.07F 

2.91 

1.65 

1.94 


3.88 
3.94 

3.57 


6.57 
2.82 


64.06-    1.84 


46.46 
07|   50.13 
48.13 
2.29!   36.87. 


2.10 
5.15 


52.50  8.18 
56.66 

44.71  .89 
E    54.72 

51.17 

54.69 

69.32       1.06 
E    54.36 
54.23 

60.10 

68.65 
53.76 

32.51  5.64 
E    53.25 

51.14 

54.46 
E  55.81 
57.83 
53.61 
66.16    15.21 

63.20 
E    60.45 

47.81       3.90 

49.72  1.51 
60.04 

41.72 

43,92      2.60 
37.60 
56.68 
51.59 

E  61,60 
51.39 
50,76 
53.68 
66.58 

E  44.35 
53.91 
55.82 
51.68      4.46 


1.31       3.14. 


44.58- 

45.74 

34.03- 

35.24- 

47.47 

E  47.77 
45.42- 

E  46.42 
42.97 
44.71- 

43.44- 

44,32 

39,78- 

38.00- 

43.57 


6.13 
2.78 
6.21 


1.10 
2.29 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


KENTUCKY 
1947 


GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  I  S5W 

LA  GRANGE  1  ESE 

LANCASTER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 

MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMONO 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  1 
VANBUREN 

WARSAH  MARKLAND  DAM 
KAYNESBURG  7  NE 
WILLIAM5TOWN  3  NX 


ASHLANO 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  W 
BUCKHORN 

BUROINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  PALLS  ST  PK 

DEWEY  DAM 
ELKHORN  CITY 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

GRAYSON  3  SE 
HAZARD  MATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
H1NDMAN  11  NNE 
HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 

MANCHESTER  *  SE 
MARTIN 
MC  KEE 
MIDOLESBORO 
MONT  I  CELLO 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

PAINTSVILLE  1  S 
P1KEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 

SALYERSVILLE  2  SE 
SOMERSET  2  N 
STEARNS 
TILFORO 
TOMAHAWK  1  WSW 

VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  1  E 
WILLOW  LOCK  13 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1967  was  included  in  each  monthly  issue  of  this 
publication. 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1967 


o 

X 

Q 

1 
0 

Q 

Last  spring  minimum  of 

Station 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 

below 

Date 
Temp. 

3    t 

a 

d 
E 
o 

0 

Q 

d 

E 
0 

H 

15 
Q 

£ 

V 

WESTERN             01 

BARDWELL  4  E 
BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GILBERTSVILLE  1  SE 

99 
93 

97 

9* 

8-  1 
6-17 

6.10 
6-14 

3 
-  1 

2 

2-25 
2-25 

2-25 

2-26 
3-18 
3-  7 
3-  7 

10 

15 
7 
12 

3-18 
3-16 
3-  7 
3-18 

20 
15 

20 

3-18 
3-19 
3-19 
3-18 

20 
22 
23 
20 

3-191  27 
3-22  25 
3-241  28 
3-19  26 

3-22|  29 
3-22;  25 
3-31;  32 
3-19;  26 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 

94 
93 
94 
95 
95 

6-15 

6-14 
6-14 
6-14 
6-15 

5 
-  1 

0 
5 
0 

2-25 

2-25 
2-25 
2-25 
2-26. 

2-27 
3-  7 
3-  7 
3-  7 
2-27 

16 

16 
14 

7 
10 

3-  8 

3-18 
3-18 
3-  6 

3-19 

IS 
17 
20 

19 
2  0 

3-19 

3-19 
3-18 
3-18 
3-19 

24 
22 

20 
23 
20 

3-191  24 
3-22;  27 

3-191  26 
3-lsl  23 
3-20  28 

3-20  32 
3-22  27 
3-22  30 
3-22  32 
3-22  32 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MAYFIELD  RADIO  WNGO 

MURRAY 

94 
93 

92 

6-14 

6-14 

6-19. 

1 

2 

4 

2-25 

2-25 

2-25 

3-  7  14 
3-  7  14 

3-  7;  9 

3-  7  16 

3-18  17 
3-18  20 
3-7   9 

3-181 19 

3-18  17 
3-18  20 
3-18  21 

3-16  19 

3-19  27 
3-19,  25 
3-16;  21 

3-19  27 

3-22  29 
3-22  29 

3-22;  30 

3-22  30 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PRINCETON  1  SE 
ROCHESTER  LOCK  3 

97 
93 
93 
93 
92 

6-14 

6-14 

6-14 

6-17. 

6-15 

-  1 
4 
5 
0 

-  1 

2-25 
12-31. 
2-25 
2-25 
2-25 

3-  9  14 
3-7   5 
3-  7  12 
3-  7  11 
3-18  16 

3-  9  14 

3-18  19 
3-  7  12 

3-18  17 
3-19  17 

3-18  21 
3-16  19 
3-18  23 
3-19  24 
3-20  23 

3-18 
3-19 
3-18 
3-22 
3-22 

21 
27 
23 

28 
26 

3-22  29 
3-22  31 
3-22  32 
3-22  28 
3-23  29 

RUSSELLVILLE 

92 

6-19. 

0 

2-25 

3-18  15 

3-18  15 

3-19  22 

3-22 

27 

3-23  32 

CENTRAL             02 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J    PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

91 
93 
94 
95 
94 

6-16. 

6-16. 

6-17 

6-21. 

6-14 

-  4 

-  5 

0 
2 

2-25 
2-25 
2-25 
2-25 

3-18  13 
3-18  14 
2-27   8 
2-26   7 
3-19  15 

3-19  20 
3-19  19 
3-19  18 
3-18  18 

3-19  15 

3-19  20 
3-19  19 
3-19  18 
3-19  24 
3-19  15 

3-19  20 
3-22  27 
3-23  27 
3-22  26 
3-22  27 

5-  3  32 
5-  3  32 

3-23  27 
3-22  26 
5-  3  32 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

93 

94 
94 
92 
95 

6-14 

6-14 

6-15 

6-21. 

6-15 

-  5 

.  4 
-10 

-  1 
0 

2-25 
2-25 
2-25 
2-25 
2-26. 

3-18  15 
3-18  14 
3-19  14 
3-18  16 
2-27   5 

3-18  15 
3-18  14 
3-19  14 
3-19  20 
3-19  18 

3-19  21 
3-19  21 
3-19  14 
3-19  20 
3-19  18 

3-22  26 
3.22  25 
3-22  25 
3-22  26 
3-23  26 

3-22,  28 
5-  31  32 
5-  4  32 
3-22  26 
3-23  26 

HODGENVILLE-LINCOLN  NP 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

93 
92 
91 
96 
93 

6-16. 

6-16. 

6-17 

6-16. 

7-25 

-  6 

-  6 

-  3 

-  1 

0 

2-25 
2-26 
2-25 
2-25 
2-25 

3-18  14 
3-18  15 
3-18  16 
2-26   8 
2-26   5 

3-19  20 
3-18  15 
3-18  16 
3-18  20 
3-18  19 

3-19  20 
3-19  22 
3-19  23 
3-19  23 
3-19  22 

3-22  25 
3-19  22 
3-19  23 
3-19  23 
3-19  22 

3-22  25 
3-19  22 
3-22  31 
3-19  23 
3-22  32 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
NOLIN  RIVER  RESERVOIR 
ROUGH  RIVER  DAM 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

92 
93 
94 
92 
94 

6-15 
8-  3. 
6-18. 
6-21 
6-14 

-  5 

-  5 

1 
1 

1 

2-25 

2-26 

2-27. 

2-25 

2-25 

3-18  12 
3-19  14 
3-18  12 
2-26  10 
3-18  15 

3-19  20 
3-19  14 
3-19, 18 

3-i ej  is 

3-19  19 

3-19  20 
3-23  24 
3-22  23 
3-19  24 
3-19  19 

3-22  25 

3-23  24 
3-23  26 
3-19  24 
3-22  25 

5-  3  32 

3-23  24 
3-23  26 
3-22  31 

4-25  32 

WOLF  CREEK  DAM 

93 

6-22* 

0 

2-25 

3-18  12 

3-l9| 18 

3-19 

18 

3-23 

28 

4-28;  32 

BLUE  GRASS          03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

91 

92 
93 
94 
92 

6-17. 

6-17. 

6-16. 

6-16 

6-18. 

-  3 

-  3 

-  7 

-  6 

-  2 

2-25 
2-25 
2-25 
2-25 

2-26. 

3-ie  15 

3-18  16 
3-18  14 
3-  8  15 
3-19  15 

3-18  15 
3-19  20 
3-19  19 
3-  9  19 

3-20  18 

3-19  22 
3-19  20 
3-19  19 
4-  4  24 
3-20  18 

3-19 
3-19 

4-  4 
4-  4 
3-20 

22 
20 
27 

24 
18 

4-25  32 
4-25  32 
4-25  30 
5-  3  31 
4-  5  32 

DIX  DAM 

FALMOUTH  5  WNW 
FARMERS  1  WNW 
FLEMINGSBURG  1  SW 
FRANKFORT  LOCK  4 

92 
93 
92 

90 
93 

6-17. 
6-15. 
6-17. 
6-17. 
6-16 

-  4 

-  5 

-  2 

-  6 

-  3 

2-25 
2-25 
2-  6 
2-25 
2-26» 

3-18  15 
3-19  13 
3-18  13 
3-18  15 
3-19  15 

3-18  15 
3-19  13 
3-19  18 
3-19  17 
3-19  15 

3-19  21 
4-25  21 
3-19  18 
3-19  17 
3-20  21 

3-19  21 
4-25  21 
4-  4  28 
4-  4  28 

4-  4;  28 

4-25  32 
5-23  32 
4-29  32 
5-  3  32 
4-  5  31 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  SEWAGE  PLANT 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 

92 
94 
88 
93 
91 

6-14 

6-18. 

6-17. 

6-14 

6-18 

-  3 

-  2 

-  4 
-14 

-  5 

2-25 
2-25 
2-25 
2-25 
2-25 

3-18  16 

2-27   6 
3-19  15 
3-18  10 
3-18  14 

3-19  18 
3-191 20 
3-191 15 

3-19  ie 

3-191 20 

3-19  16 

3-19  20 
3-19  15 
3-19  18 
3-19  20 

3-19  18 
3-20  28 
3-19  15 
4-  4  27 
3-19  20 

4-25,  32 
4-25  31 
4-28; 32 
5-  3  30 
4-25! 32 

SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAKSTOWN  3  NW 

91 

94 
90 
92 

6-15 
6-16 
6-17. 
6-15. 

-  4 

-  3 

-  7 

-  5 

2-25 
2-26 
2-25 
2-25 

3-19  16 
3-18  15 
3-18  13 

3-18  14 

3-20  20 
3-19  19 
3-19  19 
3-19  19 

3-20  20 
3-20  24 
3-19  19 
3-19  19 

3-20 
3-20 
3-19 
3-19 

20 

24 
19 
19 

4-25  32 
4-  5  32 
4-25,  32 
4-25'  31 

EASTERN             04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  2  w 
CUMBERLAND 

94 
98 
92 
95 
92 

6-18. 
8-  4 
6-18 
6-18 
7-12. 

-  5 

-  4 

-  2 
-10 

-  3 

2-26 
2-  9. 
2-26 
2-  9* 
2-26 

3-1 e  i  15 

3-19  15 
3-19! 14 
3-20  12 
3-19| 15 

3-19  17 
3-20  20 
3-20  19 
3-20  12 
3-19  15 

3-20 
3-20 
3-20 
4-  5 
3-19 

22 
20 
19 
23 
15 

4-  5 
3-20 
3-23 
4-30 
4-29 

27 

20 
28 
2  8 
26 

4-29 
4-29 
4-29 
5-11 
5-10 

29 
32 
30 
31 
32 

DEwEY  DAM 
GRAYSON  3  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINOMAN  11  NNE 
HYOEN 

96 
93 
92 
92 
93 

6-18. 

6-18 

6-18. 

6-18. 

6-18. 

-  3 

-  4 

-  3 

-  1 

-  3 

2-26 
2-  8 
2-25* 
2-25 
2-26 

3-20  15 
3-191 14 
3-191 14 
3-19  15 
3-19  14 

3-20  15 
3-20  20 
3-19  14 
3-19  15 
3-20  IB 

3-20  15 
3-20  20 
3-19  14 
3-20  23 
3-20  18 

4-12  26 
4-  41 27 
4-  4  28 
4-  4| 28 
3-231 26 

4-29  32 
4-29:  31 
5-  5; 30 

4-29  30 
4-29  32 

JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 

93 
89 
90 

6-18 

6-17. 

6-18. 

-  5 

-  3 

-  7 

2-  8 
2-25. 
2-  8 

3-19! 
3-18 
3-19 

14 

13 
16 

3-19 
3-19 

3-19 

19 
16 

3-20 

3-19 

3-19 

21 

19 
16 

3-20 
3-23 

4.  4 

21 
28 
28 

4-29 
4-29 
4-29 

32 
32 
29 

First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10.11 
9-29 

11-  4 
10.11 

11.    4 

10.11 
10.11 
10.11 
10.11 

10-11 
10-11 

10I20 

11.  4 

10-11 
10-11 
10-11 
10-11 
10-11 

9-29 


10-11 
10-11 
10.11 
10.11 
10.11 

lo-u 

10-11 
10-11 
10.11 
10.11 

lo-n 

10.11 
10.26 
11. 

11- 

lo-n 
10-11 
10-11 
10.11 
10.11 

10-22 


10.21 
10-12 
10.22 

10-22 
9-23 
10-13 
10-13 
10-20 

10-28 
10-21 
10.20 
10.12 
10-26 

10-11 

10-11 
10-20 

10-26 


10-20 
10-20 
10.20 
9-24 
10-13 

9-3o 
10.13 
10-13 

9-30 
10.20 

9-3o 
10.12 
9-30 


28°  or 
below 


10.26 
10.11 


11.    5 

11.   4 


11.  4 
11-  5 
11-    5 


10-26 
11-   4 

10-26 
11.    4 

11-  4 
11-  4 
11-   5 

11-  4 
10-20 

10-11 


10-26  28 

10-11  26 

11-  5  21 

11-  5  24 

10-12  28 


32  11 
27  10.11 


10.11 
10.11 
U.  5 

lo-n 

10.11 
11.  5 


lo-n 

10.11 


11.  5 
11-  5 


11-  5 
10.29 
11-  5 

10-20 
11 

11 

10-12 
10.20 
10.20 
10.29 

11' 

11-  5 
10-29 
10-12 
11-    5 

11- 

11-  7 

11-  5 

11-  5 


10-26 
10.23 
10.22 
10.13 
10.22 

10-22 
10.20 
10.20 
10-22 
10-29 

10-20 
10.20 
10-20 


24°  or 
below 


11-    5 
11-    5 

11-26 
11- 

12-23 
11-   5 

11- 


11-  5 

11-  5 

11-  6 

11-  5 

11-  5 

11.  5 

11-  5 

11-  5 

11-  5 

11-  5 


11-  5 
11-  5 
11-  5 
11-    5 

10-29 

11-    5 


11- 
11-   5 


11- 
11- 


11-  6 
11 
10-29 
11 

11-    5 

10-22 
11- 
10.29 
11.    8 

11 

11-16 
11 
10-26 
11-    5 

11- 
11-    8 
11-   5 
11. 


11-  7 
11-  5 
10.29 
10.21 
10.29 

11-  7 
11-  7 
10.29 
10.30 
11-    5 


28    10-29 

26  11-   5 

27  10.29 


20°  or  16°  or 

below         below 


11. 
11.  e 

12-23 
11-26 

12-23 
11-  5 
12-23 
11.  6 
12.23 

11. 


11.  8 
12-23 

11-26 
12.23 
11.28 
11-  5 
11.   8 

11.   5 


11.  8 
11.  8 
11.28 
12.23 
11.    5 

11.28 
11.   8 

11-  5 
11-28 

11-   6 

11. 

11.28 

12.23 

12.23 

11- 
11- 
11-28 
11-28 
11-   5 

11- 


11-16 
11-16 
11-28 
11-  6 
11-16 

12-16 
11- 

11- 
11- 
11-16 

11-16 
11-16 
11-16 
11-  8 
11-16 

11-16 
11-16 
11-16 
11-16 


11-  7 
11-  6 
11-  7 
10-29 
11-    7 

11-  7 
11.  7 
11-  7 
11-  7 
11-    7 


20 


11.26 
11.28 

win 

12.26 

NONE 
12.23 
12.27 

NONE 
12.23 

12.26 
12.23 

I2I25 
12.29 

12.27 
12.26 
12.29 
12-23 
12.27 

11.26 


12.16 
11.26 
12.27 
12.27 
11.   8 

12.27 
11.28 

lll28 
12.27 

11.28 
12.23 
12.23 
12.27 
12.27 

11.28 
12.27 
12.23 
12.27 
12.27 

12.27 


12.23 
12.27 
12.26 
11.15 
12.23 


12 

-1ft 

11 

.  a 

11 

.29 

11 

.16 

12 

.27 

12 

.27 

12 

.23 

12 

.27 

11 

.  a 

11 

.28 

12 

.27 

12 

.27 

11 

.28 

12 

27 

11 

.29 

11 

.29 

11 

.29 

11 

.  7 

11 

.  7 

11 

.  7 

11 

.  7 

11 

.28 

11 

.  7 

11 

28 

11 

16 

11 

28 

11. 

28 

Number  of  days 
between  dates 


203 
191 


229 

203 
203 
203 
203 

203 
203 


203 
203 
203 
203 
202 


161 
161 
202 
203 
161 

203 
161 
160 
203 
202 


206 
218 
231 
228 

161 

202 
202 
203 
169 


184 
169 
179 
162 

2<J0 

180 
123 
167 
163 
196 

186 
179 
175 
162 
164 

169 
189 
178 
184 


204 

174 

217 

174 

213 

174 

166 

136 

176 

156 

193 

154 

199 

167 

I  99 

161 

201 

154 

220 

174 

214 

154 

211 

166 

199 

154 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1967 


MC  KEE 
M1DDLESB0R0 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 
P1KEVILLE 

SOMERSET  2  N 
STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  1  E 


2-25 
2.26. 
2-  8 
2-25 
2-25 

2-25 
2-24 

12-30 
2-25 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


Q 


-20  16 
-19l  15 
.18  13 
-18  11 
-18'  16 


3-18 
3-19 


20"  or 
below 


Q 


3-20 
3-19 
3-19 
3-19 
3-19 

3-19 
3-19 
3-20 
3-19 


24°  or 
below 


3-20  16 
3-19    15 

3-19  18 
3-19!  20 
3-19    IS 

3-191  20 
3-19  20 
3-20  20 
4-   4    2  3 


3-19    19      3-19    19      3-19| 19 


28°  or 
below 


4-28 
3-20 
3-22 

3-191  20 
3-19    18 


3-19;  20 
3-221  28 

4-28| 28 
4-291 28 


32°  or 
below 


5-10 
4-29 
4-28 
4-2e 
4-28 


32 


3-23  31 
4-25  31 
4-29J  29 
5-10]  32 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


16-12 
9-30 
10-13 
10-12 
10-22 

10-13 
10.20 
9-25 
9-25 
10.13 


28°  or 
below 


^1 


10-20 
10.22 
10-29 
10-22 
10-29 

10-26 
11-  5 
10-20 
10-13 
10-20 


24°  or 
below 


ronr 

10-29 

11-  5 
11-  5 
11-  7 

11-  5 

u-  5 

10.29 
10-20 
10.29 


20°  or 
below 


4-251  31     10-20    32    10-26    28    11-   5    22    11-    7    2o    12-27    14    2e4    233    231    221    178 


16°  or 
below 


11-  7 
12-24 
11-28 
11-16 
12.27 

11-28 
12-23 
11-  7 
11.  7 
11.   7 


Number  of  days 
between  dates 


T5T 
154 
168 
167 
177 

204 
178 
149 
138 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*           *           * 

WESTERN        01 

MADIS0NV1LLE    1    SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

: 

\ 

7.03 
2481 
76.2 
50.8 

7.69B 
1881 
79.7 
55.2 

6.48B 
1014 
90.2 
67.0 

7.70B 
1010 
93.8 
66.4 

6.39 

939 

90.8 

64.2 

4.38 

869 

81.4 

57.7 

_ 

_ 

: 

_ 

*           #           * 

CENTRAL        02 

NOLIN    RIVER    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

7.09 
2345 

7.30B 

1608B 

6.98 
873B 

7.52 
1015 

6.02 
931 

4.39B 
784 

4.08 
1640 

" 

- 

" 

WOLF   CREEK    0AM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

: 

: 

1 

\ 

4.56B 
-1.02 

813B 

5.55 

-1.23 

700 

5.16B 

-1.84 

702 

85.3 

67.5 

4.24B 

-1.79 

466 

85.1 

68.2 

3.48 

-1.39 

424 

78.7 

61.0 

3.14B 

.00 

562 

67.8 

50.1 

\ 

- 

\ 

*           #           * 

BLUE   GRASS    03 

DIX    0AM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

: 

: 

1 

6.27B 
1.84 
2  42  0B 
73.4 
47.8 

6.90B 

1.37 

1866 

76.6 

54.6 

6.23B 

.21 
1033 
88.2 
66.8 

6.48 
-    .08 
1073 
88.5 
67.0 

6.57B 

.80 
1175 
87.0 
65.2 

5.07 
.34 
1168 
79.3 
55.9 

4.07 
1.16 
1732 
66.3 
47.5 

'- 

\ 

\ 

*           *           * 

EASTERN        04 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

; 

: 

: 

5.50B 
1669 
75.7 
47.5 

4.65B 
1263 
75.7 
55.0 

5.36B 

477 
B9.1 
66.7 

4.58 

580 

90.0 

66.8 

4.32 
534 
87.9 
65.9 

3.44B 

552 
81.4 
58.0 

2.94 

\ 

\ 

'- 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

\ 

I 

4.09B 
682B 
72.3 

47.6 

3.77B 

45] 
75.5 
54.9 

4.68 
264 

91.7 
65.2 

4.88B 

269 
89.5 
6B.5 

3.27 

255 

86.9 

66.0 

2.37 

297 

79.3 

55.0 

1.29B 

331 
61.0 
48.4 

\ 

'_ 

\ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and 
Depth 


6ARDST0MN  S  J  PREP  SCH 
4    IN. 
20    IN.       5 

BEREA  COLLEGE 
4  IN. 
20    IN.       5 

CAMPBELLSVILLE 
4    IN. 
20    IN.       6 

CUMBERLAND  GAP  PARK. 
4    IN. 
20    IN.       5 

FLEMINGSBURG  1  SW 
4    IN. 
20    IN.       6 

GLASGOW  WKAY 
A  IN. 
20    IN.       6 

GREENVILLE  2  » 
A    IN. 
20    IN.       5 

HENDERSON  7  SSW 


IRVINGTON 


LEXINGTON  CAMPUS  FARM 


BARE  GROUND 


MAYFIELD  RADIO  WNGO 


PRINCETON  1  SE 


QUICKSAND 


January  February  March 


39.5  55/33 


38.71  50/33 


36.1  50/33 


40.1  50/35 


40.9  51/36 


37.1 
37.1 
36.6 


61/25 
60/25 
57/30 


36.61  52/31 


36*6 
37.3 
37.2 
37.6 
39.2 
42.1 


52/1 

51/30 
50/31 
50/32 
44/36 


38.2  51/32 


50/34 
-  / 


37.6  46/32 


39.6  50/33 


40.41  48/33 


37.7  49/33 


39.61  48/34 


38. 9  51/33 


33.5 
33.6 

33.4 
34*3 

33.8 
34.3 
34.5 
35.6 
37.8 
40.6 


54/22 
53/22 
50/28 
48/30 

48/22 

-B/i 

47/2 

46/30 

44/35 

44/39 


38.61  52/33 


38.1  49/31 


51.3  64/34 


49.5  61/33 


48.3 
47.7 
46.4 
45.6 


45.4 
45.3 
44.9 
44.4 
43.7 
43.6 


75/26 
73/28 
66/31 
60/31 


60/30 
59/30 
58/30 
55/32 
51/35 
51/39 


April 


63.0 
58.8 


59.1 
55.6 


73/52 
61/ 


64/53 
58/53 


62.3  70/54 


60.5  67/51 


56.0!  62/50 


73/54 
-  /- 


68/56 
-  /- 


61.3  70/52 


58.1 
57.6 
56.5 
56.0 

56.3 
56.5 
55.9 


55.5  69/49 


54.1 
52.0 


65/39   65.4  73/55 


67/33   63.31  74/52 


83/  3 
80/36 
73/41 
66/42 


66/46 
71/47 

64/4 


56/52 
55/49 


60. 7j  72/44)  64.9 
60.5 


May 


67. 9  81/57 
62.5  68/6C 


62.4)  72/56 
59. d  64/57 


65.9  78/57 


61.2:  68/55 


58.1  62/56 


60.4  74/54 


59.7  64/57 


68.4  89/59 
68/ 


66.7  75/61 
61.9  65/ 


59.9  65/57 


62.9  95/40 
62.7  92/40 
61.4  85/45 


61.  8|  76/50 
61. 7|  75/51 
61. 2J  76/52 
60.5  71/54 
59.3  66/55 
56.9  61/54 


77.4 
70.3 


71.5 
67.5 


74.1 
68.1 


89/63 
73/64 


77/63 
70/63 


82/63 
70/64 


69.7  76/64 
64.9  68/62 


69.6  77/59 
65.0  68/61 


72.9  79/65 
66.7  69/62 


77.7 

70.5 


74.2 
68.1 


74.6 
66.7 


75.6102/55 
75. q  98/55 
91/56 
64/58 


73.3 
71.5 


71.1 

71.0 


68.3!  78/59|   76.8;  65/66 
70.5  74/65 


68.6  82/58]   75.2]  83/67 
69.9  73/65 


80/52|   75.6  90/61 
70.0  74/63 


68/66 
78/65 


78/67 
71/64 


87/64 
69/63 


81/58 
80/58 
70.5]  78/59 
69.3  78/59 
66.7  70/61 
62.5  66/59 


78.0 
72.7 


74.1 
71.1 


76.1 
71.3 


77.1 
66.3 


74.7 
69.6 


77.3 
71.0 


76.6 
70.2 


76.5 
75.6 
74.5 
73.1 

73.2 
73.1 
71.7 
72.0 
69.7 
66.3 

79.0 
73.7 

75.7 
72.3 

76.7 
72.9 


83/71 
74/70 


80/70 
73/70 


83/68 
73/69 


80/63 
79/67 


80/64 
70/67 


79/69 
72/68 


82/71 
72/69 


82/69 
72/69 


99/58 
95/59 
87/62 
80/65 

82/64 
81/65 
79/66 
76/67 
72/68 
69/64 


88/69 
75/71 


August  September 


76.2 
72.2 


74.3 
72.7 


83/70 
74/70 


80/70 
74/72 


75. 6|  82/67 
72.1  73/71 


69.6 
69.0 


73.5 
70.1 


77.9 
73.9 


76.0 
71.7 


75.4 
71.2 


76.5 
75.6 
74.4 
73.5 

73.7 
73.5 
73.2 


71.6 
69.3 


76/63 
70/66 


76/69 
72/69 


85/70 
76/72 


81/72 
73/71 


82/63 
72/70 


97/56 
95/56 
86/62 
87/67 

89/56 
81/66 
84/67 


72.9  81/69 


74/70 
70/69 


77.9  84/73 
74.2  77/72 


80/67   74.0 
78/69   72.6 


81/68 
75/71 


73.81  75/72 


69.8 
68.6 


70.4!  76/56 


68. 8|  73/57 
69.7  72/66 


79/38 
70/63 


67. 6j  78/53 
66.0!  71/62 


64.9 
66.7 


68.4 
66.4 


72.5 
70.1 


71.6 
68.9 


70.5 
67.7 


71/53 
68/63 


73/58 
68/61 


80/58 
72/65 


77/61 
70/65 


69.6 
69.2 
66.2 


92/42 
89/44 
63/47 
67.91  77/52 


67.7  80/53 
67.5  79/54 

67.4  74/55 

67.5  72/58 
67.7  70/63 


71.7 
70.0 


68.9  70/64   62.1 


61.2  70/51 

61.3  65/56 


61.01  68/51 

63.2  66/59 


60.6  72/49 


58.4  68/46 
61.0  65/55 


55.0 
59.2 


59.5 
59.7 


62.2 
63.2 


62.8 
62.7 


76/58   61.6 
70/63   61.1 


56.7 
56.0 
55.9 
56.1 


69/65   61.1 


77/60   62.5 
72/65   62 


64/44 
62/55 


67/52 
64/55 


73/52 
69/56 


71/55 
66/58 


77/53 
64/56 


80/34 
77/3 

71/40 

67/4 


56.7  68/43 
57.1  67/46 
57.21  66/47 
57.6  66/46 
59. 6|  65/54 
65/5 


69.7]  87/54|  59. o|  70/45   46.2  57/35 
5/53   49.0  55 


49.2 
52.0 


48.5 

53.0 


47.5 
51.4 


46.2 
50.9 


44.1 
50.6 


5S/4C 
57/45 


57/44 
58/50 


58/37 
57/46 


54/38 
56/46 


54/36 
55/46 


46. 8  57/41 
50. 8j  56/47 


47.1 


72/53   50.7  62/44 
67/58   52.6  59/49 


68.4  75/56   59.3  68/52   47.2  56/41   42.9  54/3*   58.6 


51.7  59/45 
53.5  59/49 


50. 0  57/42 
51.6  57/47 


^2.4  64/2*. 
42.0  61/31 
42.6  57/32 
44.3  56/3 

*5.2  57/36 
*5.7  57/36 
46. q  56/38 
56/40 
57/45 
54.2!  59/5C 


67/56   52.7  58/46   48. C  52/4* 


44.6 
46.8 


44.6 
46.8 


44.7 
46.5 


55/37 
50/42 


54/36 
49/4] 


55/33 
50/42 


43.8 
47.2 


39.7 
44.8 


45.3 
47.0 


55/36 
52/41 


49/26 
46/42 


52/38 
49/43 


44.3  55/3* 
47. 4J  50/42 


69/33 
74/  - 


80/32 
74/- 


83/33 
73/- 


80/  - 
79/- 


60/26 
70/  - 


79/33 
72/- 


69/33 
78/- 


46.3  53/39   60.0 

48.4  51/43 


46.5  56/38   56.9 
46.5  49/42 


40.0  60/28 

40.1  59/29 
40.7  56/31 
41.5  54/34 


a. 8  54/35 
42. l|  54/3* 
53/3! 
43.21  51/37 
45.5  48/41 
48.7  50/46 


42.1 


56.5 
56.0 
55.3 


55.3 
55.4 
55.2 
55.3 
55.4 
55.4 


45.7  53/30 
47.5  51/39 


42.5  53/34 
44.7  49/4G 


82/36 
73/  - 


87/33 
72/  - 


102/22 
98/22 
91/28 
87/30 

89/14 
81/29 
84/29 
81/30 
74/35 
70/39 

65/  - 
77/  - 

83/33 

78/  - 

90/31 

75/  - 


See  Reference  Moles  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 


Station 
Depth 


SANDY  HOOK  5  NE 


SOMERSET  2  N 
1    IN. 


WILLIAMSTOWN  3  Nil 


47/3*i 
-  /- 


41.1 
40.8 


53/32 
55/31 


40.0  52/32 


49.7 
50.2 


61/35 
64/33 


39.3  50/35[   38. 2|  45/35 
-  /- 


BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCHOOL 

BEREA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

CUMBERLAND  GAP  PARK 

FLEMINGS8URG  1  SW 

GLASGOW  WKAY 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON   CAMPUS    FARM 

PRINCETON    1    SE 

QUICKSAND 

SANDY   HOOK    5   NE 

SOMERSET    2   N 

WILLIAMSTOWN    3   NW 


59.6 
60.3 


70/51 
-    / 


67/51 
67/5 


64.5 
58.7 


78/52 
64/56 


63. 61 00/55 


60.9   68/55 
56*ej   61/5 


73.5 
73.4 


July 


87/62 
72/62 


35/62 
31/63 


77/63 
67/61 


77. 9j  86/70 
71.71  73/71 


76.3 
76.2 
72.9 


83/66 
82/69 
75/70 


85/68 
74/72 


85/61 
82/69 
75/71 


79/66   72.8  78/67 
67.71  70/66   69. ll  70/6 


69.6 
67.9 


79/53 
71/62 


59.2 
61.2 


60.1 


76/55 
75/57 
72/64   63.1 


73/46 
68/55 


46.7 
50.9 


58/36 
58/3e 
67/581   53.3;  59/49 


71/50   48.0! 


57/36 
57/44 


42.5 
45.4 


52/33 
48/42 

57/31 
55/36 
53/4! 


87/30 
74/  - 


58.3   85/32 


74/56   59.4,  69/50   47.3 


66.61  68/62   60. 3|  64/55   50.7  56/ 


43.4 
46.1 


53/31   56.4 


8/43] 


79/35 
70/  - 


SOIL  TYPE 

PEMBROKE  SILT  LOAM 
BYINGTON  SILT  LOAM 
DICKSON  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
LOWELL  ERRODED 
SILT  LOAM  FILL 
TILSIT  SILT  LOAM 
MEMPHIS  SILT  LOAM 
CRIDER  SILT  LOAM 
MAURY  SILT  LOAM 
CANEYVILLE  SILT  LOAM 
STENDAL  SILT  LOAM 
MUSKINGUM  SILTY  LOAM 
CAPTINA  SILT  LOAM 
NICHOLSON  SILT  LOAM 


SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  ZERO 

FESCUE  PASTURE  3  PERCENT 

THICK  STAND  OF  CLIPPED  FESCUE  8  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  5  PERCENT 

BLUEGRASS  SOD  6  PERCENT 

CLIPPED  FESCUE  LEVEL 

BLUEGRASS  SOD  1°  PERCEN 

BLUEGRASS  *  PERCENT 
CLIPPED  BLUEGRASS  SOD  AND  BARE  GROUND   ZERO 

SOO-BLUEGRASS  3  PERCENT 

WHITE  CLOVER,  FESCUE  AND  BLUEGRASS  ZERO 

BLUEGRASS  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  CLOVER  3  PERCENT 

BLUEGRASS  AND  FESCUE  9  PERCENT 


TO  THE  SOUTH 
TO  THE  NORTH 
TO  THE  SOUTH 
TO  THE  WEST 


TO  THE  NORTH 

TO  THE  SOUTH 
TO  THE  EAST 
TO  THE  SOUTHEAST 


ALL  STATIONS  EQUIPPED  WITH  PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS 
TIONAL  TIME  FOR  SOIL  TEMPERATURE  SAME  AS  LATE  AFTERNOON  AIR  TEMPERATURE  TIME. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

6 

■z. 

record 

or  closed 

0 

0) 

0 

1 
Si 

g 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

a 

a 
0 

> 

County 

i-3 

O 

"Jo 

> 
0 

s 

£ 

a, 

> 

UJ 

to 
tables 

0  0 

■£~e 

ll 

ADDISON    DAM    45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37    55 

86    34 

38C 

4C 

2       c 

ALBANY    4    N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36    45 

85    OB 

100c 

n 

2 

ANCHORAGE 

015S 

02 

JEFFERSON 

38    16 

65    33 

700 

69 

7C 

12    3 

ASHLAND 

0254 

BOYD 

38    27 

62    36 

555 

54 

55 

1    2    3 

BARBOURVILLE 

0  361 

04 

KNOX 

2 

36    52 

83    53 

980 

IE 

22 

1    2    3    C 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

0397 

3  2 

NELSON 

8 

37    48 

85    28 

631 

ie 

18 

12    3      G 

BARDWELL    4    E 

0402 

.'1 

CARLISLE 

36    52 

68    57 

325 

>. 

U 

12    3        | 

BARREN    RIVER    RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36    54 

86    08 

590 

5 

c 

12    3        1 

BAXTER 

0450 

04 

36    51 

83    20 

1164 

16 

27 

1    2    3    C 

BEAVER    OAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37    25 

86    52 

441 

60 

1    2    3 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36    51 

68    2G 

390 

C 

BENTON    2 

0615 

01 

MARSHALL 

91  36    51 

88    20 

305 

12 

12 

1     2    3 

BEREA    COLLEGE 

0619 

03 

MADISON 

4l  37    34 

84    18 

1070 

66 

1    2    3    CG 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

4!   37    34 

84    18 

21 

2 

BLAINE    2    W 

0752 

04 

LAWRENCE 

ll   38    02 

82    52 

720 

12 

12 

1    2    3 

BOWLING   GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3    37    00 

86    26 

536 

43 

2 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

0909 

02 

WARREN 

3 

36    58 

86    26 

535 

86 

86 

1    2    3 

SRADFORDSVILLE 

0940 

02 

MARION 

8 

37    29 

65    09 

675 

5 

5 

1     2    3 

BROWNSVILLE 

1047 

02 

EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

580 

6 

2 

BUCKHORN 

1080 

J  4 

PERRY 

* 

37    21 

83    23 

936 

7 

7 

2      4C 

BURDINE   2    Nl 

1 1 :  '■. 

04 

PIKE 

! 

37    13 

82    35 

1643 

16 

2          C 

BURKESVILLE    2    W 

1131 

02 

CUMBERLAND 

2 

36    47 

85    24 

602 

17 

2 

CALHOUN    LOCK    2 

1 22  7 

01 

MC    LEAN 

3 

37    32 

87    16 

402 

51 

2         C 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

02 

TAYLOR 

3 

37    20 

85    21 

771 

23 

23 

12    3       G 

CANEYV1LLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37   25 

66    30 

540 

10 

2 

CARROLLTON    LOCK    1 

1345 

03 

CARROLL 

38    41 

85    11 

480 

17 

64 

1    2    3    C 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

8 

37    40 

85    57 

745 

71 

71 

12    3 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

04 

POWELL 

37    52 

83    56 

712 

12 

2 

CLERMONT    1    SSE 

161  1 

02 

BULLITT 

8 

37    55 

85    40 

540 

17 

17 

1    2    3 

CLINTON 

163] 

01 

HICKMAN 

6 

36   41 

89    00 

360 

C 

COBB 

1663 

01 

CALDWELL 

2 

36    59 

87    47 

500 

10 

2 

COLLEGE   HILL    LOCK    11 

17041  04 

ESTILL 

37   47 

84    06 

611 

59 

2 

•COVINGTON    WB    AIRPORT 

18S5i  03'  BOONE 

39   04 

84    40 

B69 

21 

21 

1    2    3    C 

CUMBERLAND 

1964,  04|  HARLAN 

2 

36    56 

62    59 

1463 

5 

5 

1    2    3 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969J  04,  WHITLEY 

2 

36    50 

64    19 

1070 

17 

2 

CUMBERLAND    GAP    PARK 

1973    04|  BELL 

2 

36    36 

83    41 

1200 

G 

CYNTHIANA 

1998    031  HARRISON 

5 

38    23 

64    18 

684 

51 

2 

CYNTHIANA    2 

2003 

03    HARRISON 

5 

36    23 

84    17 

719 

17 

17 

1    2    3 

DANVILLE 

2040 

031  BOYLE 

4 

37    39 

84    46 

955 

35 

59 

12    3 

DAVELLA 

2053 

04 

MARTIN 

1 

37    48 

62     35 

700 

C 

DAWSON    SPRINGS 

2072 

01 

HOPKINS 

7 

37   10 

B7    42 

450 

! 

MAR 

2 

OEWEY   OAM 

21B0 

04 

FLOYD 

1 

37    44 

82    44 

690 

15 

li 

15 

1    2    34C 

D1X   OAM 

2214 

03 

MERCER 

4 

37    48 

84    43 

870 

15 

15 

15 

1    2    34 

DUNDEE    *   ESE 

2  358    01 

OHIO 

3 

37    33 

86    43 

431 

27 

2         C 

DUNMOR 

2  366 

01 

MUHLENBERG 

3 

37   05 

87   00 

592 

28 

2 

DYER 

2391 

02 

BRECKENRIDGE 

3 

37    43 

86    13 

793 

c 

EOMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37    00 

85     37 

665 

25 

2         C 

EL12ABETHTQWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37    41 

85    52 

739 

10 

14 

DEC 

1    2    3 

ELKHORN   CITY 

2528 

04 

PIKE 

1 

37    18 

82    21 

788 

17 

2 

ELKTON    2    S 

2548 

01    TODD 

2 

36   47 

87     10 

520 

10 

2 

FALMOUTH    5    Wlw 

2775 

03    PENDLETON 

5 

38   43 

84    25 

715 

13 

81 

1     2     3 

FARMERS    1    WNW 

2791 

03    ROWAN 

S 

38    09 

83    33 

662 

62 

63 

12    3 

FLEMINGSBURG 

2903 

03l   FLEMING 

5 

38    25 

83    44 

860 

44 

2 

FLEMINGSBURG    1     SW 

2908 

03    FLEMING 

5 

38    25 

83    45 

875 

11 

11 

1    2    3    CG 

FORD   LOCK    10 

2953 

03    MADISON 

37    54 

84    16 

660 

54 

2 

FORDS   FERRY    DAM   50 

2961 

01    CRITTENDEN 

37    28 

88    06 

356 

21 

40 

1    2    3    C 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3006    041  BELL 

2 

36    47 

83   45 

1005 

5 

2 

FRANKFORT    LOCK    4 

3028!  03l  FRANKLIN 

36    14 

84    52 

504 

84 

86 

1     2     3 

FRANKLIN   1    E 

3036 

Oil  SIMPSON 

3 

36    43 

86     34 

690 

63 

2 

FREEBURN   2    SW 

3046 

04   PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

15 

2 

FRENCHBURG 

3052 

04J  MENIFEE 

5 

37    57 

83    39 

864 

17 

2 

GAMALIEL    1    S 

3112 

02 

MONROE 

36    38 

85    48 

759 

11 

2 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

38    12 

84    3  3 

888 

26 

2 

GEST    LOCK    3 

3203 

03 

HENRY 

38    25 

84    53 

490 

59 

2         C 

GILBERTSVILLE    1    S£ 

3223 

01 

MARSHALL 

9 

36    58 

68    17 

400 

1 

1 

MAY 

1    2    3 

GLASGOW 

02 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

780 

39 

2 

GLASGOW    WKAY 

3246 

02 

BARREN 

3 

37   00 

85    55 

808 

15 

15 

12   3      0 

GLENDALE    1    E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37    36 

85    54 

710 

17 

GOLDEN    POND    8    N 

TRIGG 

2 

36    54 

68    00 

400 

15 

15 

1    2    3 

GRAYSON    3    SE 

3392 

04 

CARTER 

7 

36    18 

82    56 

900 

9 

9 

1    2    3 

GREENSBURG 

3430 

02|  GREEN 

J 

37    15 

85    30 

630 

75 

81 

I    2    3 

GREENSBURG    HIWAY    61 

3435 

02    GREEN 

3 

37    15 

85    30 

562 

18 

GREENVILLE    2    W 

3451 

01 

MUHLENBERG 

3 

37    12 

87    12 

519 

52 

52 

1    2    3      G 

GREENVILLE    13    SW 

3455 

01 

MUHLENBERG 

37    05 

87    21 

745 

HARTFORD    6    NW 

ibb2 

01 

OHIO 

3 

37    32 

86    54 

429 

30 

2 

HAZARD 

3709 

04 

PERRY 

37    15 

83    12 

669 

C 

HAZARD    WATER    WORKS 

3714 

PERRY 

37    15 

83    11 

880 

IB 

2 

HEIDELBERG    LOCK    1* 

3741 

LEE 

37    33 

83    46 

663 

3  5 

53 

1     2     3    C 

HENDERSON    7    SSw 

3762 

01 

HENDERSON 

37    45 

87    38 

46 

54 

1    2     3       G 

HERNDON 

3798 

0  1 

CHRISTIAN 

2 

36    44 

87    34 

512 

C 

HICKMAN    1     E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36    34 

89    10 

375 

18 

18 

1     2     3 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

3837 

03 

JESSAMINE 

4 

37    49 

84    4  3 

544 

66 

2 

HINDMAN    11    NNE 

J  896 

04 

KNOTT 

37    27 

82    53 

915 

2 

2 

1     2     3 

H00GENV1LLE-HNC0LN    NP 

3929 

0  2 

LARUE 

3 

37    32 

85    44 

786 

12 

12 

1     2    3    C 

HOPKINSVILLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

36    51 

67    30 

540 

72 

72 

1    2    3 

HYDEN 

4093 

04 

LESLIE 

37    10 

83    23 

920 

28 

1    2    3 

IRVINGTON 

4165 

0  2 

BRECKINRIDGE 

3 

37    53 

86    17 

650 

71 

71 

1     2    3       G 

JACK,  SON 

4196 

BREATHITT 

37    33 

83    23 

790 

50 

1     2    3 

JEREMIAH 

4255 

04 

LETCHER 

4 

37    10 

82    56 

1150 

28 

2 

KEENE    1    SSW 

4369 

03 

JESSAMINE 

4 

37    57 

64    38 

941 

27 

2 

LA    GRANGE    1     ESE 

4595 

03 

OLDHAM 

7 

38    26 

65    22 

780 

12 

2 

LANCASTER 

4620 

03 

GARRARD 

4 

37    37 

84    35 

1032 

<.3 

2 

LEITCHFIELD 

4703 

02 

GRAYSON 

37    29 

86    18 

642 

73 

7  3 

12    3 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

4746    03 

FAYETTE 

38    02 

84    36 

966 

88 

89 

1    2    3    C 

LEXINGTON    CAMPUS    FARM 

4  748!   0  3 

FAYETTE 

38    01 

84    31 

1050 

G 

LIBERTY 

47551  02 

CASEY 

3 

37    21 

84    55 

767 

27 

2         C 

LITTLE    HICKMAN   LOCK    8 

4825    03 

JESSAMINE 

37   45 

84    35 

521 

56 

2         C 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4846    04 

GREENUP 

7 

38    39 

82    52 

537 

49 

2 

LOCKPORT    LOCK    2 

4657:  03 

HENRY 

38    26 

84    58 

465 

•SB 

2 

LOGLICK    1    S 

4882    03 

CLARK 

" 

37    51 

84    02 

773 

C 

Years  of 

Opened 

0 

Z 

renorri 

or  closed  ' 

0 

0) 

0) 

-a 
3 

c 

during  vt      Rofor 

Station 

2: 

c 

County 

0 

0 

a. 
6 
0 

d. 

to 

0 

X 

0) 

-a 

> 
Q 

.5 
Q 

3 

.-J 

'6S 
c 
0 
-J 

> 

w 

a. 

> 

l| 

-ctj 
c  % 
0  C 

x- 

tables 

LONDON    1    SSW 

4693 

04 

LAURtL 

2 

37    07 

84    06 

1200 

c 

LONDON    FAA    AP 

4898 

04    LAUREL 

2 

37   05 

84    05 

1190 

14 

14 

LOUISA    2 

04    LAWRENCE 

1 

38   07 

82     38 

662 

17 

2      c 

LOUISVILLE 

4949!  02'   JEFFERSON 

38    14 

85    46 

462 

12 

12 

1    2    3    C 

LOUISVILLE    WB    AP 

4954    02'  JEFFERSON 

38    11 

85    44 

477 

34 

34 

1    2    3    C 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4955    02,   JEFFERSON 

7 

36    17 

85    48 

403 

20 

2 

LOVELACEVILLE 

4967    01.  BALLARD 

6 

36    56 

88    50 

370 

40 

42 

12    3 

LUCAS 

5002    02'  BARREN 

3 

36    53 

B6    02 

738 

C 

^ADISONVILLE    1     SE 

5067    Oli  HOPKINS 

3 

37    19 

87    29 

439 

21 

21 

12 

1    2    34C 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

5097    02|  EDMONSON 

3 

37    11 

66    05 

BOO 

33 

33 

1     2    3 

MANCHESTER    4    SE 

5111    04j  CLAY 

37    06 

83    43 

650 

17 

17 

1    2    3 

MARTIN 

5171]   04|   FLOYD 

1 

37    34 

62    45 

28 

MAYF1ELC 

5230   01    GRAVES 

6 

36    44 

86     39 

54 

25 

1    2    3 

MAYFIELD    RADIO    WNGO 

5233    Oil  GRAVES 

36    47 

88    38 

375 

1 

1 

1    2    3      G 

MAYSVILLE    SEWAGE    PLANT 

5243|   03    MASON 

7    38    41 

93    47 

515 

72 

1    2    3   C 

MC    KEE 

5291'  041  JACKSON 

2    37    26 

84    OQ 

1000 

5 

17 

1    2    3 

MC    KINNEYS8URG 

5301i   03i  PENDLETON 

5 

36    36 

84    16 

662 

C 

META 

53701  04l  PIKE 

1 

37    34 

82    27 

730 

C 

MIDDLESBORO 

5389 

04!  BELL 

2 

36    37 

83    43 

1135 

71 

76 

1    2    3 

MIDWAY 

5407 

03'   WOODFORD 

38    09 

84    41 

770 

26 

2 

MILLERSBURG   2    N 

5430 

03    BOURBON 

5 

38    19 

6*    09 

810 

C 

M1LLERST0WN 

5438 

02|  GRAYSON 

37    27 

86    03 

610 

27 

2 

MONTICELLO 

5524 

04    WAYNE 

2 

36    50 

84    50 

926 

11 

31 

1     2    3 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

5555 

5 

38    11 

83    26 

750 

C 

MOUNT     STERLING 

5640 

031  MONTGOMERY 

5 

36    04 

83    56 

910 

75 

78 

1    2    3 

MOUNT    VERNON 

5648 

04l   ROCKCASTLE 

2 

37    21 

84    20 

116 

11 

H 

1    2    3 

MUNFORDVILLE 

5684 

02i  HART 

3 

37    16 

85     53 

578 

40 

2         C 

MURRAY 

5694 

Oil  CALLOWAY 

9 

36    36 

68    19 

520 

42 

42 

1    2    3 

NOL1N    RIVER    RESERVOIR 

5834 

02'   EDMONSON 

3 

37    17 

86    15 

4 

4 

1    2    34 

OLIVE    HILL    2    WNW 

60131  04|  CARTER 

7 

38    19 

83    12 

895 

C 

OLNEY 

6OZ0 

01    HOPKINS 

7 

37    14 

87    47 

533 

26 

MAR 

2 

ONEIDA 

6028 

041  CLAY 

37    16 

83     39 

741 

10 

2 

OWENSBORO    2    W 

6091 

01,  DAVIESS 

7 

37   46 

87    09 

420 

72 

71 

1     2     3 

OWENSBOKO    DAM    46 

6096 

01,  DAVIESS 

37   47 

87     07 

404 

39 

2         C 

OWENTON    2    S 

6106 

03!  OWEN 

36    32 

84    50 

820 

5 

5 

1    2     3 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

6110 

Oil  MC    CRACKEN 

7 

37    04 

88    46 

394 

19 

19 

1    2    3 

PADUCAH 

6115 

01    MC    CRACKEN 

7 

37    06 

88    37 

340 

20 

20 

1    2    3 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

01    MC    CRACKEN 

7 

37     06 

88    36 

325 

C 

PAINTSVILLE    1     S 

6136 

O4I   JOHNSON 

1 

37    48 

82    49 

620 

35 

2 

PARADISE    STEAM    PLANT 

6155 

01    MUHLENBURG 

3 

37    16 

86    59 

402 

7 

2 

P1KEVILLE 

63^3 

04    PIKE 

I 

37    29 

82     31 

686 

32 

63 

1    2    3    C 

PRINCETON    1    SE 

6580 

01    CALDWELL 

2 

37    07 

87    52 

497 

65 

69 

1     2    3       G 

QUICKSAND 

6624 

04I  BREATHITT 

37    32 

83    22 

840 

G 

RAVENNA     LOCK     12 

6679 

041  ESTILL 

37    40 

83    57 

634 

51 

2 

RICHMOND 

6805 

03i  MADISON 

37    44 

64    16 

980 

76 

¥0 

1     2    3 

ROCHESTER    LOCK    3 

6882,  01,  OHIO 

3 

37    13 

86    54 

401 

14 

1     2    3 

ROUGH    RIVER    DAM 

6988'  02    BRECKINRIDGE 

3 

37    37 

66    30 

554 

12    3 

RUSSELLVILLE 

70491  01     LOGAN 

3 

36    52 

86    53 

56 

5? 

1    2    3 

SADIEVILLE 

70741  03i  SCOTT 

36    23 

84    33 

850 

C 

ST    MARY 

7096J  02|  MARION 

8 

37    35 

85    21 

743 

C 

SALV1SA    LOCK    6 

7121'  03    WOODFORD 

u 

37    56 

84    4  9 

490 

55 

2 

SALYERSV1LLE 

7129!  04   MAGOFFIN 

37    45 

83    05 

659 

C 

SALYERSvILLE    2    SE 

7134;  04    MAGOFFIN 

5 

37    44 

83    03 

920 

16 

2 

SANDY    HOOK    5    NE 

7163    04    ELLIOTT 

1     38    06 

83    05 

755 

G 

SCOTTSVILLE    3    SSW 

7215.  02,  ALLEN 

3 

86    13 

850 

21 

21 

1    2    3 

SCOTTSvlLLE    2    SW 

7220.  02!  ALLEN 

3 

36    44 

86    13 

760 

8 

2 

SEBREE 

7234!  01    WEBSTER 

37    36 

87    32 

360 

27 

2 

SHtLBYVILLE 

7324!  03i  SHELBY 

6 

38     13 

85    16 

841 

77 

79 

1    2    3 

SHEPHERDSVILLE 

7334    02,  BULLITT 

8 

38    00 

85    43 

430 

15 

2 

SM1THFIELD    4    S 

74731  02    SHELBY 

8 

38   20 

65    16 

862 

C 

SOMERSET    2    NE 

7508   04i  PULASKI 

2 

37   06 

84    37 

955 

C 

SOMERSET    2    N 

7510    04,  PULASKI 

2 

37   07 

84    37 

1050 

18 

18 

1    2    3      G 

SPRINGFIELD 

7604    03    WASHINGTON 

8 

37   41 

85    14 

736 

26 

2 

STEARNS 

7677|  04i  MC    CREARY 

2 

36    42 

84    29 

1420 

7 

27 

1    2    3    C 

SUMMER    SHADE 

7600    02'  METCALFE 

3 

36    53 

85    43 

18 

18 

1    2    3 

TATHAM    SPRINGS 

79241  02'  WASHINGTON 

8 

37    52 

85    09 

670 

C 

TAYLORSVILLE 

7946|  03i  SPENCER 

38    02 

85    21 

463 

20 

2 

TILFORD 

80191  04    PERRY 

37    02 

63   04 

1630 

26 

2 

TOMAHAWK    1     WSW 

80551  04    MARTIN 

37    52 

62    37 

690 

5 

5 

12    3 

TOMPKINSVILLE 

60601  02    MONROE 

3 

36    43 

85    43 

930 

C 

TYRONE    LOCK    5 

8179    03    ANDERSON 

fc 

38    02 

84     51 

524 

50 

2 

UN10NTOWN    DAM    49 

8197    Olj  UNION 

37    46 

87     57 

358 

39 

2         C 

VALLEY    VIEW   LOCK    9 

82461  03|  JESSAMINE 

4 

37    51 

84    27 

571 

55 

VANBUREN 

8250'  03!  ANDERSON 

8 

37   58 

85     10 

550 

17 

AUG 

2 

VANCE8URG 

825*    ow.  LEWIS 

7 

38    35 

63    20 

520 

54 

1    2    3 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

8446i  03<  GALLATIN 

7 

38    46 

64    58 

9 

12    3 

WAYLAND    2    SSE 

8462i  04    FLOYD 

1 

37    25 

82    48 

920 

C 

WAYNESBURG    7    NE 

8486|  03:  LINCOLN 

2 

37    25 

64    36 

1215 

5 

26 

1    2    3 

WEST     LIBERTY 

6551     04'  MORGAN 

5 

37    55 

B3     15 

790 

19 

20 

1    2    3 

WILLIAMSBURG    1     E 

B709 

04 

WHITLEY 

2 

36    44 

84   091 

1100 

71 

80 

12    3 

-MLLIAMSTOWN    3    NW 

8714 

03 

GRANT 

4 

38    39 

84     37 

920 

65 

65 

1     2    3       G 

WILLOW    LOCK    13 

8724 

LEE 

37    36 

83    50 

2 

WOLF    CREEK    OAM 

6  80? 

02 

RUSSELL 

2 

36    52 

85    09 

585 

20 

20 

20 

1    2    34C 

WOOOBURY    LOCK    4 

8824 

02 

BUTLER 

3 

37    11 

86    36 

504 

71 

2         C 

J      DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY    2-CUMBERL.AND    3-GREEN    4-KENTUCKY    5-LICKTJJG    6-MISS1SS1PPI    7-OHIO    8-SALT    9-TENNESSEE 


CHANGES     IN    STATION    NAME 
FORMER   NAME 


RELOCATION    AND    CHANGES    OF    EQUIPMENT 


BARBOURVILLE 

COBB 

CUMBERLAND    GAP    PARK 

ELKHORN   CITY 

ELKHORN   CITY 

ELKHORN  CITY 
FLEMINGSBURG 
GRAYSON   3    SE 

IRVINGTON 

MAYFIELD    RADIO   WNGO 


EQUIPMENT   MOVED    20    FEET 


EQUIPMENT   MOVED    .5   MILE    NE 

EQUIPMENT   MOVED    .2   MILE   SW 

EQUIPMENT   MOVED    1.6   MILES   SE 

EQUIPMENT   MOVED    .7   MILE    E 

TEMPERATURE    f.   PRECIPITATION   EQUIPMENT    INSTALLED 


JANUARY    5 

DECEMBER    1,    1966 
AUGUST    31 
FEBRUARY    21 
SEPTEMBER    21 

NOVEMBER    16 
FEBRUARY    2 
SEPTEMBER   20 
MARCH    22 


REFERENCE   NOTES 


KENTUCKY 
1967 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Room  205   Agricultural  Experiment  Station,  Agronomy  Department,  University  of  Kentucky,  Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  KENTUCKY'. 

DIMENSIONAL  UNITS.   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table.   Max  and  Min  in  Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


eans  based  on  periods 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.   "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-te 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+   Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C   Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G   Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
20402,  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained 
as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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